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18 

31 
26 

29 

25 

33 
6 

33 
7 

23 
-12 

1  1 
-  7 

1 1 
2 

16 
-  1 

19.9 
2.4 

RUSMV ILLE 
. 

MAX 
MIN 

26 

-  2 

22 
S 

26 
18 

27 
24 

27 
12 

24 

15 

23 
■  4 

23 

s 

1  4 

-  3 

7 

-  2 

9 
-16 

10 
-  6 

27 
-  3 

32 
13 

IB 

-  3 

-  3 
-19 

4 

-20 

12 
-  8 

16 
-  9 

26 
8 

28 
9 

25 
-  3 

32 
1  3 

32 
26 

31 

20 

35 
1  5 

22 
2 

20 
-13 

13 

-  7 

13 
1 

16 
0 

20  -5 
2.2 

CENTRAL  04 

BLOOM  1 NGTON  NORMAL 

MA« 
M  !  N 

21 
-  2 

21 
1 

25 
16 

28 

21 

2B 
20 

27 
12 

22 
-  6 

22 
S 

13 

-  2 

8 

2 

5 

-14 

7 

-10 

24 

0 

28 
12 

14 

-  2 

S 

-20 

0 

-21 

16 

-13 

16 
-  7 

21 
9 

22 

-  2 

24 

-  9 

25 
6 

29 
24 

29 
24 

2  9 
14 

17 
-  1 

20 
1  4 

1  1 

-  9 

10 
-  2 

17 
-  I 

18.8 
1  .0 

CHENOB 

nnx 
M  1  N 

19 
-  1 

IB 
2 

25 
IS 

27 
17 

27 
19 

22 
8 

21 
-  5 

22 
-  4 

12 

-  2 

12 
1 

5 

-IS 

5 

-10 

25 
-11 

28 
1 1 

l  1 
1 

1 

-21 

0 

-20 

17 
-13 

18 

-  6 

19 
6 

IB 
4 

20 
3 

25 
-  3 

29 
23 

28 
21 

29 

a 

15 

-  3 

21 

-  1  5 

10 
-  8 

9 
-  4 

IB 

-  3 

17.9 

-  .2 

DECATUR 

MH< 

M  [  N 

25 
-  3 

21 
2 

28 
16 

30 
22 

29 
20 

28 

n 

24 

-  5 

26 
6 

16 
6 

ID 
-  3 

8 

-17 

10 
-  8 

27 
-  3 

29 
IS 

18 
1 

1 

-21 

3 

-23 

14 

-13 

14 

-  7 

23 
9 

25 
5 

26 
-  9 

28 
8 

30 
22 

31 
21 

30 
8 

20 
2 

15 
-  8 

13 
-10 

13 

-  2 

19 

-  3 

20.5 
1  .5 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

23 
-  2 

22 
0 

28 
17 

29 
21 

27 
20 

27 
14 

22 
-  8 

26 
0 

14 

1 

11 

-  1 

7 

-17 

1  3 
-  9 

2  9 

-  6 

24 
B 

17 
-  1 

4 

-21 

2 
-22 

15 

-15 

13 

-  10 

22 
9 

21 
1 

23 
-  9 

26 
4 

29 
24 

28 

20 

31 
8 

20 

-  2 

25 
-13 

1  0 

-  1  0 

10 

-  5 

16 
-  1 

19.8 

-  .2 

HAVANA  POWER  STATION 

MAX 
M  I  N 

26 
0 

22 
9 

27 
17 

29 
23 

29 
22 

27 
15 

24 

-  1 

25 
3 

IS 
-  1 

10 
0 

8 

-13 

1  1 
-  S 

27 
-  3 

31 
13 

20 
3 

S 
-IB 

6 
-21 

16 
-  8 

14 

-  6 

27 
10 

29 
7 

21 
-  7 

29 
9 

32 
28 

31 
20 

30 
14 

22 
S 

25 
-I  1 

17 
-  6 

14 

0 

19 
3 

21  .5 
3.3 

LACON  2  E 

Hi 
M  I  N 

19 

-  2 

16 
0 

25 
15 

27 
10 

28 
17 

23 
12 

21 
-  S 

21 
3 

12 
-  5 

9 

-  3 

9 
-15 

8 

-10 

26 
-  5 

29 
10 

17 
-  3 

-  1 
-20 

4 

-20 

19 
-10 

16 
-  6 

22 
7 

20 
7 

26 
-  8 

28 
8 

30 
25 

29 
20 

30 
10 

20 
0 

21 
-14 

12 

-  7 

1  1 

-  3 

18 
0 

19.2 

.3 

L INCOLN 

MM< 

MIN 

24 

-  1 

20 
S 

27 
18 

30 
24 

31 
22 

26 
IS 

23 
-  1 

23 
-  1 

15 
0 

1 1 
0 

7 

-16 

10 
-  6 

26 
-  6 

30 
10 

18 
3 

4 

-19 

4 

-21 

IS 
-10 

14 

-  5 

23 
10 

25 
6 

18 

-  2 

27 
4 

31 
25 

31 
25 

34 

12 

19 

2 

25 
-12 

15 
-  8 

12 
0 

19 
2 

20. S 
2.4 

MASON   CITY    1  NH 

MAX 

« :  ^ 

23 
-  1 

19 
3 

26 
18 

29 
24 

28 
19 

28 
12 

2  2 

-  s 

22 
3 

1  1 
0 

9 
0 

S 
-17 

a 

-  9 

27 
-  6 

29 
1  1 

18 
0 

3 

-19 

1 

-24 

13 
-10 

13 
-  8 

20 
9 

23 
3 

17 
-  5 

27 
4 

30 
27 

29 
22 

33 
12 

IB 
1 

IB 
-14 

12 

-  7 

9 
-  1 

IS 
0 

18.9 
1  .4 

MINONK 

MAX 
MIN 

4 

-13 

-  1 

18 
10 

18 
12 

26 
18 

28 
10 

23 
-  8 

20 
-  B 

20 
-  4 

9 

-  7 

12 
-17 

6 

-14 

6 

-  8 

2B 
6 

25 
5 

8 

-19 

S 
-24 

2 

-16 

16 

-  8 

16 
-  3 

22 
6 

23 
4 

24 

6 

28 
IS 

30 
19 

30 
IS 

30 
0 

21 
-14 

-  2 
-14 

2 

-  9 

1 1 

-  6 

17.1 
-  2.2 

PEORIA  HSO  AP 

MAX 
MIN 

21 
-  1 

18 
0 

24 

18 

28 

22 

26 
16 

21 
10 

1 1 

-  6 

2 1 
1 

9 

-  3 

5 
-  8 

5 

-17 

e 

-10 

26 
-  2 

28 
7 

16 

-10 

-  g 
-20 

1 

-25 

15 
-10 

18 

-  1  1 

20 
9 

21 
3 

15 
-10 

27 
1  1 

29 
26 

27 
21 

29 
3 

21 
0 

21 
-14 

1  1 

-  7 

1 1 

-  3 

14 

0 

17.4 

-  .3 

PR  I NCE V I LLE   1  N 

M                    ■               .  M 

MAX 
M  [  N 

20 
0 

18 

2 

24 

IS 

25 
IS 

25 
14 

22 
10 

20 
-  5 

20 
S 

10 
-  5 

7 
0 

S 

-16 

5 

-  9 

25 
-  3 

30 
10 

17 
-  3 

-  3 
-20 

4 

-20 

12 
-  8 

12 
-  7 

20 
6 

21 
5 

22 
-10 

29 
10 

26 
25 

28 
20 

30 
10 

15 
0 

20 
-15 

10 
-  7 

10 

-  3 

16 
0 

17  .6 

.S 

ERST  05 

OANVILLE 

MAX 

H :  n 

21 
-  3 

22 
-  3 

29 
16 

31 
21 

30 
18 

29 
8 

26 
-  7 

25 
-  7 

21 
4 

12 
3 

7 

-18 

1  1 

-  9 

26 
-17 

29 
12 

20 
-10 

10 
-20 

2 

-24 

16 

-10 

17 
-  6 

22 
9 

24 

-  3 

28 
-13 

26 
-  3 

31 
22 

30 
22 

34 

11 

17 
0 

27 
-13 

13 
-  8 

12 
-  4 

16 

-  5 

21  .5 
-   1  .2 

HOOPESTON  1  NE 

MAX 
MIN 

18 

-  2 

20 
3 

26 
17 

2B 

20 

28 
14 

26 
9 

23 
-  6 

22 
-  2 

15 

1 

11 
5 

6 

-14 

4 

-  8 

23 
-  9 

26 
9 

16 
3 

S 

-20 

-  1 
-17 

15 
-12 

14 

-  5 

17 
8 

17 

5 

18 
-  8 

24 
4 

29 
23 

27 
22 

32 
9 

14 

-  2 

22 
-14 

8 

-  8 

8 

-  3 

16 
0 

18.0 
.7 

KANKAKEE  HTR  POLL  CTR 

MAX 
M  I  N 

6 

-14 

8 

-  2 

20 
3 

26 
12 

26 
13 

26 
12 

25 
-  1 

15 
0 

26 
1 1 

21 
8 

12 
-14 

7 

-  1  3 

6 

-  7 

28 
6 

25 
15 

23 
-18 

-  4 

-19 

0 

-14 

21 
-  5 

15 
-  2 

20 
7 

21 
4 

22 
5 

26 
21 

30 
24 

28 
22 

29 
-  3 

20 
-17 

-  1 
-13 

16 
-10 

10 

-  B 

17.9 
.1 

PIPER  CITY  3  SE 

M»< 
MIN 

17 
-  6 

21 
1 

26 
14 

27 
17 

26 
IB 

24 
6 

20 
-  8 

22 
-  2 

13 
-  2 

1 1 
2 

4 

-IS 

4 

-10 

23 
-10 

28 
9 

IS 
-  2 

-  2 
-21 

-  2 
- 18 

16 
-11 

13 
-  6 

17 
8 

16 
4 

17 
-  8 

25 
0 

30 
23 

27 
21 

29 
8 

14 
-  4 

19 

-16 

9 

-  9 

9 

-  5 

IB 

0 

17.3 
-  .7 

PONT IAC 

MAX 
MIN 

19 
-  1 

17 
2 

24 

15 

26 
13 

32 
21 

23 
5 

20 
-  S 

11 

-  2 

1 1 

-  2 

10 
2 

5 
-13 

6 

-  9 

26 
-  8 

26 
IS 

IS 
2 

2 
-20 

0 

-19 

20 
-10 

IS 
-  5 

23 
6 

22 
7 

15 

-  10 

26 
8 

28 
23 

27 
22 

28 
8 

16 

-  1 

14 
1  < 

11 

-  7 

10 

-  2 

18 
1 

17.7 
.7 

RBNTOUL 

MAX 
MIN 

11 

10 

20 
-  2 

21 
4 

28 
4 

28 
1 1 

26 
14 

25 
-  S 

15 

-  s 

24 

2 

12 

s 

9 

-17 

8 

-16 

8 

-  6 

28 
8 

28 
10 

18 

-19 

-  S 
-22 

-  S 
-22 

14 

-IS 

19 

-  6 

19 
4 

20 
-  5 

21 
0 

26 
17 

30 
24 

28 
19 

31 

-  2 

25 
-15 

-  5 
-15 

10 
-  8 

9 

-  2 

17.6 
-  2-2 

URBRNfl 

MAX 
MIN 

22 
-  1 

20 
S 

26 
IB 

29 
23 

26 
22 

24 
18 

18 
-  1 

23 
6 

1  4 

5 

1 1 
-  4 

5 
-12 

g 

-  3 

26 
-  4 

28 
8 

1  6 

-  6 

-  6 
-17 

-  2 
-20 

1  4 

-  8 

14 
-  4 

1 9 
1  1 

20 
10 

2 1 
2 

26 
10 

29 
24 

27 
22 

31 
2 

22 
2 

25 
-13 

10 
-  6 

9 
0 

1 5 
2 

18.4 

2.9 

HATSEKA  2  NH 

■            m  I 

MAX 
M I N 

6 

-12 

13 
-  4 

20 
0 

24 

:  s 

26 
19 

27 
2 

24 
-  4 

13 

-  S 

20 

2 

10 
4 

10 
-14 

3 

-IS 

7 
-13 

26 

7 

25 
13 

13 
-21 

-  9 
-19 

-  2 
-16 

19 

-  5 

13 
-  7 

17 
S 

16 
-14 

18 
-14 

24 
IS 

28 
23 

25 
18 

28 

-  3 

24 
-14 

-  6 
-14 

5 
-18 

7 
-  5 

15.3 
-  2.9 

HESI  SOUTMHEST  06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

!  1 

19 

23 
12 

30 
20 

33 
23 

30 
20 

28 
7 

21 
7 

28 
S 

1  5 
-  4 

8 

-  6 

12 
-  6 

19 
1 

32 
14 

27 
13 

24 

-11 

-  4 

-15 

10 
-12 

12 

-  3 

31 
-  1 

27 
1  1 

29 
3 

27 
4 

31 
21 

33 
24 

31 
12 

31 
12 

16 
-  B 

13 

-  7 

16 
-  2 

14 

1 

22  .5 
4.7 

CARL  I NV ILLE 

MAX 

11  1  9 

24 

-  3 

23 
6 

30 

n 

31 
25 

30 
23 

28 
18 

26 
0 

28 
8 

IS 
3 

1  1 
-  2 

10 
-14 

12 

-  6 

2  9 
2 

31 
14 

22 
5 

7 
1  7 

a 

1  6 

1  1 
-  9 

16 
-  6 

27 
1  1 

28 
1  1 

25 
1" 

30 
15 

34 

26 

31 
22 

39 
17 

25 

S 

35 

-  10 

14 

-10 

15 
1 

21 

-  3 

23. 1 
3-B 

GRIGGSVILLE 

ns< 

MIN 

22 
-  4 

21 
6 

27 
17 

29 
24 

27 
22 

26 
13 

20 
2 

24 

10 

12 
-  2 

6 

5 

9 
-14 

12 
-  6 

29 
1 

32 
11 

21 
-  1 

0 

19 

7 

-18 

12 
-  7 

1  7 
6 

2  9 
9 

30 
10 

28 
2 

32 
!5 

34 

27 

31 

26 

17 

14 

27 
7 

3< 

-  5 

12 
-  8 

5 

19 

-  2 

21  .8 

3.9 

HILLSBORO  2  SSH 

MAX 
MIN 

26 

-  1 

22 
IS 

31 
17 

30 
26 

3C 
23 

28 
19 

28 
1 

27 
6 

IB 

3 

10 

-  1 

11 
-14 

IS 

-  2 

26 

0 

31 
10 

22 
7 

I 

1  6 

7 
:  9 

10 
-  8 

18 

1 

26 
13 

28 
12 

23 
2 

29 
1 1 

32 
24 

32 
23 

9  9 

16 

25 
6 

32 

-  6 

IS 
-  9 

14 

1 

20 
1 

22.9 
4  .9 

JACKSONVILLE 

HflX 

N  I  N 

I  1 

8 

23 

-  2 

20 
13 

27 
19 

29 

2  3 

28 
16 

24 

20  22 
1  0 

SEE  RE 

10  7 
-   1  -17 

ERENCE 

7 
-17 

■40TE 

13     31  22 
-  3     13  3 

>  FOLLOHING 

20  -  S 
-16  -18 

TAT  ION 

7 

-17 
INDE 

12 

-  6 

26 
-  4 

25 
6 

20 
-11 

30 
19 

3  i 
2  2 

2  0 
18 

37 
6 

33 

10 

10 
-10 

12 

-  7 

7 
0 

19.9 

.2 

7 


DRILY  TEMPERATURES 

DAY  OF  MONTH 


STATION 

] 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

9 

g 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

]  4 

1 5 

1  6 

1 1 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSEYVILLE  2  SH 

MM. 

10 

20 

22 

29 

30 

26 

28 

19 

24 

10 

4 

12 

12 

32 

2S 

21 

-  5 

9 

9 

29 

25 

27 

26 

32 

33 

30 

36 

36 

11 

15 

13 

21  .0 

M!N 

9 

-  3 

1  3 

20 

24 

1 5 

-  5 

2 

3 

-  5 

-19 

- 1 2 

1 2 

0 

- 1 9 

-25 

-  9 

- 1 3 

20 

- 1 0 

_  7 

_  J 

_  i 

.4 

PANA 

"»i 

23 

21 

28 

31 

30 

27 

25 

25 

1 1 

9 

7 

9 

28 

30 

21 

5 

2 

10 

15 

21 

23 

22 

27 

32 

30 

36 

20 

31 

12 

11 

17 

20.7 

h:n 

-  I 

7 

10 

26 

23 

19 

-  1 

s 

4 

-  2 

-13 

-  2 

-  2 

12 

4 

-17 

-20 

-10 

-  5 

12 

9 

3 

1 1 

25 

23 

15 

3 

-11 

-  9 

1 

-  2 

4.0 

SPRINGFIELO  WSO  BP 

nm 

26 

21 

27 

2  3 

28 

23 

16 

22 

13 

8 

8 

6 

30 

30 

19 

-  6 

3 

1  1 

21 

21 

23 

21 

27 

30 

29 

35 

30 

28 

10 

10 

15 

19.8 

MIN 

-  1 

4 

19 

26 

2  0 

15 

-  6 

6 

1 

-11 

-16 

-  6 

-  2 

2 

-12 

-20 

-21 

-  9 

-  9 

7 

2 

-  9 

15 

27 

23 

1 

1 

-11 

-  9 

0 

-  5 

.7 

VIROEN  1  N 

MA) 

22 

21 

27 

31 

30 

25 

25 

21 

IS 

11 

7 

10 

25 

31 

20 

7 

7 

10 

IS 

26 

24 

20 

29 

31 

31 

34 

21 

34 

10 

10 

17 

20.9 

H  !  N 

0 

7 

18 

25 

24 

16 

-  6 

2 

2 

-  5 

-13 

-  6 

-  9 

7 

-  1 

-17 

-22 

-  8 

-  2 

9 

10 

-  7 

5 

26 

21 

12 

S 

-10 

-  8 

2 

0 

2.S 

WHITE  HULL  1  E 

MA« 

22 

21 

29 

30 

31 

26 

24 

24 

19 

10 

6 

15 

27 

31 

21 

6 

7 

10 

17 

29 

28 

28 

31 

33 

33 

37 

25 

36 

13 

12 

16 

22.5 

■         ■  ■ 

MIN 

-  2 

5 

1 7 

?s 

24 

1  4 

-  2 

7 

1 

-  3 

-IB 

-  8 

1 7 

-17 

-18 

6 

-10 

IS 

g 

- 1 2 

-  8 

g 

_  g 

3  . 3 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MB) 

25 

21 

31 

33 

30 

28 

25 

27 

17 

10 

8 

1  1 

26 

29 

20 

4 

4 

1  1 

15 

19 

23 

24 

26 

31 

28 

37 

19 

32 

13 

1 1 

19 

21  .2 

MIN 

I 

5 

1 9 

2  6 

2  3 

20 

-  1 

7 

0 

-14 

-  3 

"  * 

1 3 

3 

- 1  1 

' 

23 

q 

4,2 

EFFINGHAM  3  M 

MR  l 

14 

24 

22 

30 

33 

28 

28 

14 

26 

16 

7 

8 

10 

28 

30 

24 

-  6 

6 

9 

20 

19 

20 

23 

27 

33 

30 

37 

22 

6 

12 

12 

19.7 

"  1  N 

-  6 

1 

1 0 

21 

25 

20 

3 

2 

8 

2 

-20 

- 1 8 

-  9 

8 

-  2 

- 1  4 

-22 

-24 

-  8 

-  8 

'7 

_  2 

.4 

FLORA  S  NH 

-u, 

24 

23 

32 

33 

32 

31 

28 

31 

22 

12 

11 

14 

29 

32 

25 

13 

8 

8 

20 

23 

28 

24 

28 

34 

32 

41 

25 

37 

16 

16 

20 

24.3 

MIN 

-  2 

1 9 

2  6 

26 

22 

0 

2 

9 

1 

- 1 6 

-  6 

- 1 2 

22 

-  1 

-14 

-22 

9 

3 

25 

25 

_  2 

2  .8 

HAT  TOON 

MB. 

24 

20 

30 

33 

29 

28 

18 

25 

13 

11 

9 

10 

26 

29 

20 

-  6 

3 

10 

15 

19 

21 

20 

26 

31 

28 

35 

23 

33 

1 1 

9 

16 

20.0 

MIN 

0 

6 

20 

26 

23 

1 8 

8 

7 

6 

"  7 

- 1 5 

4 

"  4 

6 

-  6 

- 1 8 

- 10 

-  6 

12 

2S 

25 

2  ,g 

MOHEAQUfl 

Mh» 

20 

21 

28 

31 

31 

27 

25 

24 

16 

10 

7 

8 

26 

30 

20 

8 

2 

10 

14 

20 

22 

21 

27 

31 

30 

35 

18 

30 

11 

11 

17 

20.4 

H :  n 

-  1 

3 

1 8 

26 

22 

1 S 

-  3 

~  4 

4 

0 

- 1 5 

4 

-  8 

18 

' 

-18 

4 

° 

25 

NEHTON  6  SSE 

"HI 

IS 

26 

22 

10 

34 

30 

27 

17 

27 

IB 

7 

8 

12 

30 

31 

23 

-  7 

3 

9 

19 

17 

24 

18 

27 

32 

28 

37 

27 

3 

13 

12 

20.0 

1  i  N 

-  3 

4 

9 

1 6 

26 

23 

1 

-  2 

1 D 

2 

- 1 4 

- 1 0 

- 1 0 

0 

2 

-15 

-  2  1 

-19 

3 

18 

6 

OLNET  2  S 

MAX 

23 

2S 

30 

3S 

31 

29 

27 

29 

21 

14 

8 

16 

27 

32 

25 

12 

3 

7 

15 

21 

27 

30 

27 

33 

31 

37 

24 

34 

14 

15 

19 

23.3 

MIN 

0 

9 

22 

27 

27 

24 

5 

3 

1 2 

3 

1  6 

- 1 0 

- 1 2 

22 

4 

- 1 1 

-23 

-16 

-  a 

12 

6 

-14 

,? 

2 

6 

PALESTINE 

MAX 

24 

22 

30 

34 

31 

30 

27 

30 

26 

14 

10 

13 

27 

32 

24 

5 

5 

9 

17 

20 

25 

22 

30 

32 

30 

36 

20 

36 

13 

12 

18 

22.7 

MIN 

2 

6 

1 9 

27 

26 

24 

1 

-  1 

I  4 

1 

-13 

4 

- 1 2 

22 

5 

- 1 4 

-  1  9 

-  1  4 

~  4 

7 

6 

8 

5 

25 

25 

12 

2 

8 

' 

' 

PARIS  WATERWORKS 

nc< 

22 

21 

28 

32 

30 

28 

24 

27 

17 

G 

6 

6 

21 

33 

19 

6 

0 

10 

14 

17 

21 

19 

26 

30 

27 

34 

17 

27 

10 

9 

17 

19.5 

MIN 

-  S 

3 

1 2 

25 

21 

20 

-  2 

-  2 

6 

-  2 

- 1 5 

-  5 

-  5 

1 5 

3 

-  2  0 

-21 

- 1  3 

- 1 0 

5 

5 

"  7 

3 

22 

22 

2 

-  8 

-10 

-10 

1  .1 

SBLEH 

MAX 

21 

24 

34 

32 

32 

29 

29 

30 

23 

12 

11 

15 

29 

32 

25 

11 

9 

9 

20 

24 

29 

25 

28 

35 

33 

41 

29 

38 

18 

17 

21 

24.7 

MIN 

-  1 

3 

20 

27 

26 

23 

5 

6 

9 

0 

-17 

-10 

-  3 

20 

2 

-12 

-20 

-  8 

-10 

10 

1 

-  6 

10 

27 

25 

10 

0 

-  5 

-  7 

3 

-  2 

4  . 1 

TUSCOLA 

MAX 

25 

21 

30 

31 

30 

28 

25 

25 

16 

8 

9 

10 

25 

28 

19 

8 

4 

1  3 

16 

20 

22 

IB 

31 

29 

35 

25 

23 

28 

11 

11 

13 

20.5 

MIN 

-  3 

-  Z 

IS 

23 

21 

14 

-  5 

-  7 

3 

-10 

-17 

-14 

-  8 

19 

-  1 

-21 

-24 

-1  1 

-  6 

9 

2 

-  7 

0 

23 

13 

-  3 

-  4 

-11 

-11 

-  1 

-  3 

-  .9 

VANDAL IA  2  NH 

MAX 

15 

25 

26 

30 

32 

31 

28 

19 

26 

15 

7 

15 

12 

31 

32 

23 

0 

5 

ID 

24 

15 

26 

27 

30 

33 

30 

37 

34 

2 

14 

15 

21  .6 

MIN 

-  2 

5 

16 

20 

24 

20 

-  2 

3 

6 

0 

-  5 

-  7 

-  6 

1 1 

0 

-IS 

-18 

-10 

-  9 

-  5 

-  5 

-  7 

5 

20 

22 

15 

1 

-10 

-  6 

-  5 

1 

1  .8 

H1N0S0R 

MAX 

25 

21 

3D 

32 

30 

28 

25 

25 

IS 

10 

7 

10 

28 

29 

21 

6 

2 

10 

14 

19 

21 

22 

26 

31 

29 

34 

19 

32 

10 

10 

16 

20.5 

"           "  " 

M  I  N 

0 

5 

1 B 

25 

23 

1 9 

2 

8 

0 

- 1 4 

-  5 

-  3 

1 6 

4 

- 1 6 

- 1 9 

-  2 

7 

1 1 

7 

"  4 

7 

20 

23 

1 4 

2 

- 1  1 

-  8 

3 

1 

3  .6 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

25 

23 

33 

34 

35 

30 

30 

35 

25 

17 

14 

23 

29 

33 

30 

20 

20 

e 

17 

27 

33 

30 

29 

42 

45 

45 

40 

41 

25 

25 

25 

26.6 

MIN 

1 

9 

20 

27 

25 

25 

1  3 

9 

1  I 

0 

- 1 0 

0 

0 

25 

20 

-  5 

-  1  3 

-  2 

0 

12 

10 

10 

12 

26 

28 

24 

18 

7 

-  5 

12 

5 

10.1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

22 

24 

31 

31 

32 

28 

28 

33 

24 

14 

to 

18 

30 

32 

28 

17 

12 

12 

IB 

31 

28 

29 

27 

36 

34 

39 

33 

38 

19 

18 

22 

25.7 

MIN 

1 

4 

22 

2  B 

27 

24 

6 

8 

2 

-  1  9 

7 

1 0 

24 

5 

-  8 

-27 

-  5 

- 1 0 

1  4 

3 

3 

14 

27 

25 

15 

2 

-  5 

-  8 

9 

-  1 

6  •  1 

CBHOKIB 

MAX 

17 

21 

24 

30 

33 

29 

24 

25 

24 

22 

10 

14 

20 

33 

30 

27 

-10 

12 

10 

33 

32 

30 

28 

33 

34 

38 

34 

44 

21 

18 

15 

24.4 

MIN 

-  5 

5 

1 9 

22 

22 

23 

10 

10 

1 

-  2 

1  6 

-  8 

-  5 

1 2 

1 1 

- 1 0 

- 1 9 

- 1 9 

-10 

-  1 

1 0 

2 

12 

27 

19 

1  0 

10 

10 

-  5 

-  6 

-  4 

4  . 1 

CAIRO  HSO  CI 

MAX 

25 

27 

34 

38 

38 

32 

3."' 

38 

24 

13 

14 

22 

35 

35 

34 

16 

14 

14 

20 

30 

35 

31 

31 

39 

39 

43 

42 

40 

24 

27 

26 

29.4 

MIN 

8 

1 6 

25 

3 1 

3 1 

30 

20 

1 8 

1 3 

3 

I 

4 

1 1 

29 

1 6 

1 

-  1 

5 

2 

1 7 

1  4 

1  3 

22 

31 

32 

30 

26 

4 

2 

15 

9 

15.4 

CBRBONOALE  SEHAGE  PL 

MAX 

12 

22 

24 

35 

35 

33 

30 

26 

36 

21 

11 

IS 

2  0 

33 

34 

28 

0 

11 

9 

25 

26 

31 

30 

30 

40 

36 

45 

43 

14 

25 

22 

25.9 

MIN 

6 

2 

14 

20 

27 

25 

1  b 

4 

1  1 

1 

-25 

-24 

-  1  1 

1 0 

1 2 

-  5 

-24 

-20 

-  5 

-  5 

-  4 

-  7 

-  7 

20 

28 

9 

12 

12 

-  3 

-  2 

1 

2.5 

CBRLTLE  RESERVOIR 

MAX 

11 

20 

21 

32 

32 

29 

28 

19 

29 

17 

8 

9 

13 

31 

32 

32 

23 

9 

26 

23 

27 

21 

30 

36 

34 

38 

2 

20 

1 1 

22.9 

MIN 

-  8 

-  2 

1 2 

2  1 

26 

22 

3 

3 

2 

- 1  3 

-  9 

-  5 

1 1 

8 

-  9 

- 1  4 

- 1 8 

-  1  3 

-  4 

9 

0 

5 

19 

23 

17 

6 

-  2 

-  5 

-  8 

-  2 

2.3 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 

20 

23 

33 

33 

33 

31 

28 

34 

20 

14 

13 

10 

31 

33 

28 

0 

10 

9 

20 

26 

26 

26 

29 

37 

36 

43 

33 

40 

24 

19 

25 

25.4 

MIN 

-  3 

-  1 

1 9 

26 

25 

24 

8 

1 0 

- 1 2 

- 1 5 

0 

-  5 

10 

0 

- 1 5 

-20 

-  5 

-  5 

13 

-  5 

-  5 

13 

26 

25 

8 

6 

-  7 

-  6 

6 

6 

4 . 1 

KASKASK 1 A  R  NAV  LOCK 

MAX 

16 

23 

23 

35 

34 

33 

31 

24 

25 

IS 

10 

12 

21 

33 

34 

28 

0 

12 

10 

22 

30 

30 

29 

30 

39 

36 

42 

41 

10 

23 

20 

24.9 

MIN 

-  6 

-  2 

1 5 

2  2 

30 

25 

1  4 

1 5 

9 

-  2 

- 1 0 

-  9 

-  1 

12 

22 

-  S 

-15 

-  1  4 

-  7 

-  2 

5 

2 

0 

21 

22 

1  8 

14 

9 

-  4 

-  2 

1 

5.7 

MARION  4  NNE 

MAX 

:  o 

18 

23 

12 

34 

32 

32 

20 

35 

20 

8 

11 

18 

32 

32 

28 

-  1 

9 

8 

23 

22 

29 

28 

29 

37 

33 

42 

43 

11 

21 

19 

23.8 

MIN 

-  7 

-  3 

12 

21 

27 

25 

10 

6 

11 

-  3 

-IB 

-IB 

-  3 

9 

9 

-  7 

-22 

-22 

-  8 

-  7 

0 

-  4 

0 

19 

28 

18 

12 

10 

-  5 

-  4 

-  1 

2.7 

NASHVILLE  4  NE 

H|  . 

18 

22 

33 

12 

33 

31 

28 

30 

23 

12 

8 

1  1 

29 

32 

27 

15 

9 

8 

18 

27 

27 

24 

27 

36 

32 

39 

30 

40 

17 

16 

20 

24.3 

- ;  >< 

-  2 

7 

20 

21 

26 

23 

7 

7 

e 

-  2 

-11 

0 

-  1 

19 

12 

-11 

-18 

-  S 

5 

11 

13 

1 

12 

26 

26 

15 

6 

-  3 

-  9 

-  5 

-  3 

6.S 

SPARTA 

MAX 

ZC 

23 

35 

3  3 

33 

31 

30 

34 

24 

14 

12 

17 

30 

32 

28 

17 

11 

9 

21 

31 

30 

29 

29 

38 

36 

43 

35 

39 

22 

20 

25 

26 . 6 

MIN 

-  2 

7 

20 

26 

26 

24 

10 

12 

8 

-  3 

-10 

2 

3 

26 

17 

-10 

-14 

-  6 

-  5 

12 

17 

4 

14 

27 

22 

20 

13 

-  3 

-  5 

8 

2 

8.4 

WATERLOO 

MAX 

12 

22 

22 

32 

32 

28 

28 

26 

32 

13 

10 

18 

23 

32 

30 

23 

2 

12 

9 

30 

30 

32 

27 

33 

39 

36 

41 

42 

9 

21 

20 

24.7 

■          ■  ■ 

MIN 

16 

21 

26 

23 

10 

1 0 

6 

- 13 

-  1 

-  3 

22 

1  5 

- 1 0 

- 16 

-  4 

-  6 

4 

12 

2 

15 

24 

24 

16 

9 

-  6 

-  5 

8 

0 

6.3 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MM. 

23 

2b 

32 

33 

33 

30 

29 

30 

29 

17 

10 

17 

2  0 

33 

30 

23 

5 

6 

17 

22 

29 

27 

29 

34 

33 

39 

38 

40 

16 
-  8 

17 
6 

20 

-  1 

25.5 

H :  N 

-  I 

5 

20 

21 

29 

24 

13 

5 

13 

2 

-12 

-  1 

-  3 

23 

9 

-  1  1 

-17 

-  6 

-  4 

14 

6 

3 

7 

24 

28 

18 

5 

-  4 

6.7 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

24 

21 

33 

37 

3B 

37 

34 

40 

35 

21 

19 

26 

34 

35 

32 

29 

12 

12 

18 

27 

33 

32 

32 

36 

37 

44 

40 

40 

22 

27 

25 

30.3 

MIN 

1 

7 

23 

30 

32 

28 

1  1 

6 

18 

5 

-17 

-  9 

2 

30 

14 

-  5 

-13 

0 

a 

14 

0 

0 

12 

26 

31 

29 

21 

6 

0 

16 

4 

10.6 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

2  2 

25 

32 

34 

34 

30 

29 

36 

33 

21 

14 

23 

.'9 

33 

30 

26 

9 

9 

18 

23 

31 

32 

30 

37 

37 

41 

41 

39 

19 

23 

22 
1 

27.8 

MIN 

-  1 

2 

21 

27 

30 

25 

16 

9 

15 

6 

-13 

-  4 

1 

29 

15 

-  4 

-20 

-  2 

-  2 

16 

-  1 

8 

14 

25 

32 

23 

17 

5 

-  5 

6 

9.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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ILLINOIS 

JANUARY  1977 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY 


STHT ION 
FA|RF IEIO  RADIO  HF IN 
MARR I S8URG 
HCLEANS80R0  2  ENE 
MT  CARHEL  4  NH 
nOUN'  VERNON 
RENO  LAKE  OAM 
ROSICLBRE 


MS, 

H  I  N 


MAX 

niN 


HQ, 


n  i  h 


max 

M  I  N 


nft- 
NIN 


max 
n  I  n 


DAY   OF  MONTH 


15     19  28 

7-3  0 


14  21 
4  -  I 


23  27 
1  S 


32  31  29 
27     26  24 


35  35  32 
28    29  26 


32  33  31 
21     28  24 


34  32 

27  25 


34  31 

29  25 


37  37 
29  30 


27  29  23 
8      2  12 


37  31 
3  14 


29  19  33 
10      6  12 


28     17  29 


29  30 
14  9 


31  38  35 
15      7  16 


10 


11  12 


9 

-13 


7  17 
-16  -16 


8  13 
-14  -12 


15  22 
■12  -  1 


22  32  25 
6    22  14 


35  32 
30  13 


18  31 

5  7 


16  34 
2  4 


20  31 
10  8 


32  33 
12  12 


32  35  30 
I     29  15 


25  -  4 

10  -20 


16  21 
4  13 


22  24  30 
-3    IS  -  1 


7  17  20 
5-1  3 


7  20  22 
7-4  7 


20  21 
-9-3 


25  23 
-   1  6 


25  33 
14  2 


22   23  24 


26  33 
4  25 


27  30  29 
3      9  18 


27  21 
6-6 


28  25 
1  4 


29     32  37 


26  27 


39  32 
14  -  2 


43  36 
24  13 


32  42 
16  4 


31  39 
17  10 


32  39 
14  II 


33  41 

20  10 


42  38 
21  18 


28   29   30  31 


17  IS  19 
-9  6-2 


41  23  21  28 
1-4  8 


41 

3  - 


19  17 
-6-3 


38  6  15  17 
5  -10  -  4  ■ 


39  19  IS 

-  2  -10  -10  -  2 


41       6     21  18 

7  -  S  -  2  2 


40  20  26  24 
S  -  4      8  3 


23.1 
5.0 


28.3 
7.4 


23.4 

2.7 


21  .7 
2.9 


23.6 
I  .8 


28.9 
9.6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

JSNUBRY  1977 


X 

DAY 

OF  HONTH 

o 

STATION 

cr 

K 

a 
1  IN 

i 

2 

3 

4 

5 

5 

i 

8 

9 

1 1 

13 

14 

IE 

16 

1 1 

18 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

URBRNR 

4 

M.I 
M  !  K 

3C 
3( 

3C 

K 

31 

31 

3C 
3C 

3C 

2! 

)( 
3t 

3( 
3C 

31 
3C 

3( 
3C 

3( 
31 

3( 

3. 

)( 
3C 

31 
'i 

3 

3( 

11 
3[ 

3C 
2( 

3 

2f 

2f 
2f 

21 

2! 

T 
2t 

2f 
2' 

2S 
2! 

2< 
?' 

2! 
2i 

3( 
2! 

3( 

2S 

3( 
3( 

3 

2i 

3( 
3( 

3( 
3( 

3( 

31 

29.6 
29.0 

I 

KM. 

- :  s 

3S 
K 

3E 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

" 
34 

34 
34 

34 

34 

3< 
34 

3' 
34 

14 
34 

34 
34 

34 
3  4 

34 
34 

34 
3< 

34 
34 

3< 

34 

34 
34 

<< 

< 

3: 
s: 

3: 

3: 

3 

3: 

3: 
s: 

3: 
s: 

3. 
3, 

3i 
3! 

K 
3i 

3. 

3< 

3S 

s; 

3! 
3i 

3; 

32 

33-5 
33.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOHFALL   AND  SNOH  ON  GROUND  ,.kb.,.22is 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

: 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  -1 

15 

IE 

1  7 

18 

1  q 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

26 

2  9 

30 

31 

NORTHWEST  01 

DIXON 

SNOHFflLL 

1 

2.1 

.4 

1  .4 

.4 

1  .  3 

3.2 

•  6 

T 

2  . 3 

1  -5 

SN  ON  GNO 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

E 

a 

1  0 

1  0 

10 

9 

FREEPORT  HASTE  HTR  PLT 

SNOHFflLL 

1 

1  .0 

T 

1  .0 

T 

1  .0 

.  1 

.5 
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4  1 

30 

88  06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87  53 

642 

7A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89  57 

380 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KF  I  THSRIIRG 

4655 

01 

MERCER 

41 

06 

90  57 

550 

7A 

R  F  N    P.    M  Y 1  IN 

D  L  IN     U     IN  1  l_  1  IN 

KEWANEE   1  E 

471  0 

0 1 

HENRY 

1 

4  1 

1  5 

89  54 

780 

9A 

9A 

c 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89  25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89  21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

Lfl  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90  58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  50 

870 

c 

BOYCE  0  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87  41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89  22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88  30 

450 

c 

JAMES  F.  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89  22 

670 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

5280 

03 

Mrnnwni  i  n  h 

40 

28 

90  40 

610 

7A 

llCr\lULIn    jn  [  i\m,i\ 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

1 5 

88  36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90  23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88  54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88  58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88  45 

486 

7A 

U  S  CO^PS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89  43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88  21 

7  1  8 

MID 

M  I  D 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88  14 

742 

7A 

c 

rRANK   W  NOVAK 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88  30 

480 

7A 

7A 

H 

RICHARD  G  BROWN 

MFDHRA 

i  '  i_  u  (j  i  \  n 

5539 

06 

MArnnp i n 

39 

10 

90  08 

620 

5P 

MQ(?n  iq   c"  nnnrr 
nnKLUO    r  UUULrt 

MINONK 

57 1 2 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89  03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOL I NE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90  30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90  38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88  35 

645 

7A 

MRS.  LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88  26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHI  TESIDE 

6 

4  1 

49 

89  58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

5841 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89  28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULL ARD 

MT  CARMEL  4  NW 

5893 

09 

WABASH 

7 

38 

27 

87  47 

471 

7A 

7A 

c 

ROBERT  E  BAUMGART 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

8A 

RONALD  MORGAN 

MOUNT   01  IVF    1  F 

5917 

06 

m Ar  nup i n 

1  inL  UUI  lit 

4 

39 

04 

89  42 

685 

7A 

nHKULU  nHKtJUKlitK 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89  17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90  46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88  52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWEAQUA 

5  95  0 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

615 

6P 

6P 

MRS.  MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

c 

P ARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89  20 

515 

6P 

6A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

91  03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89  16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

UKtbUN 

6490 

01 

OGL  E 

6 

42 

00 

89  20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

21 

88  51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

514 

7P 

7P 

H.   M.  GADDIS 
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c  t  n  t  t  n  m 
O  1  H  1  1  U  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

mi  i  m  t  v 
L  U  U  N  1  Y 

UJ 

a 
cr 
z 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UdolKVlK 

a. 

PRECIP. 

EVHP. 

SPECIAL 

i  SEE  NOTES  1 

PANA 

6579 

06 

CHRIST  I  AN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS  1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

: 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

□  ' 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87 

4  1 

7 1 0 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

PAW  PAW 

666  1 

0  1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88 

59 

895 

7A 

7A 

H 

ROBERT  G.  WARO 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

730 

8A 

fir  r  fin    i  ificcnii 

JOSEPH  WHoSUN 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

4  1 

652 

M  I D 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87 

48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68 1  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

CITY-PITTSFIELD  SEW  PL T 

PONT  I  AC 

691  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  I NCEV I LLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

700 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PKUrHt I 5 T UWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89 

57 

610 

c 

KILHHKU   U  BKHULtY 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91 

24 

601 

7P 

7P 

ARTHUR  H  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

9  1 

1  2 

763 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

9  1 

26 

483 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

9  1 

25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7  1  50 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

1  9 

88 

1 0 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7  157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1 0 

89 

56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7  187 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89 

1 0 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

0 1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1 8 

88 

59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REIO 

ROCKrORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

W  I  NNEBAGO 

6 

42 

12 

89 

06 

724 

M  I  D 

MID 

c 

HJ 

unTi      i  i  r  n  t  ur  d     crow  i  c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

755  1 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

0  1 

500 

7A 

JUDSON  E .  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

1  i 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYV  I  LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMIL ION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

81  47 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8  1  79 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

M I D 

M  I  0 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90 

00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G.  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88 

37 

640 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

0  1 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89 

28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

B  6  8  A 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

1  7 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88 

1  4 

74  3 

MID 

M  I  D 

7fl 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

3  1 

89 

46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  .   V AL T 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

OEKALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

DONALO  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6A 

60 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

450 

7A 

MRS  BRENDA  D  HIATT 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL   1  E 

924  1 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

1  9 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90 

01 

675 

c 

ORA  L.  BELL 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  PF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  arc  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

— -~~    yax  an(j  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  *he  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ILLIN0IS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISS1PPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  miSBing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issu 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above^  


Subscription  Price:    S5.10  a  year  for  each  section  including  anr 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA: 
Asheville ,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


al  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


USC0MM-N0AA-ASHEVILLE,   N.C.  3/9/77-1110 
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.17 

S 

6.7 

8 

9« 

2 

0 

0 

WHEATON  3  SE 

36 

5 

IS 

.3 

25 

9 

56 

23 

-21 

6 

1090 

0 

1 1 

27 

6 

.63 

-  .80 

.17 

S 

4  .9 

10 

9. 

2 

0 

0 

DIVISION 

25 

2 

-  1.4 

.59 

-  -86 

5.1 

WEST  03 

GALESBURG 

35 

4 

IS 

.7 

25 

6 

65 

23 

-10 

8* 

1097 

o 

1 3 

27 

.69 

-  .75 

.51 

23 

1  .9 

s 

7. 

2 

I 

0 

GOLDEN  1  NW 

39 

e 

20 

.7 

30 

3 

66 

22 

-  9 

7 

968 

0 

6 

22 

3 

.58 

-  .94 

.33 

23 

3.0 

1 1 

1 

3 

0 

0 

LA  HARPE 

3  9 

7 

19 

9 

29 

8 

.9 

66 

22 

-10 

7 

978 

0 

7 

24 

2 

.88 

-  -50 

.27 

3 

5.0 

1  o 

3 

4 

0 

0 

MONMOUTH 

39 

3 

19 

5 

29 

4 

1  .5 

67 

22 

-  8 

6 

991 

0 

9 

24 

4 

•  97 

-  .56 

.56 

23 

3.5 

6 

5-> 

4 

1 

0 

QU  I NC  Y 

42 

3 

20 

9 

31 

6 

.3 

70 

22 

-  4 

7+ 

930 

0 

5 

21 

2 

1  .06 

.44 

.61 

23 

4  .5 

s 

3» 

2 

1 

o 

OUINCY  FAA  AP 

38 

5 

21 

.4 

30 

0 

66 

22 

-  5 

6 

974 

o 

7 

2  1 

2 

.63 

-  .61 

.47 

23 

1  .9 

7 

1 

1 

0 

0 

RUSHVILLE 

41 

.0 

20 

.6 

30 

8 

.3 

68 

22 

-  8 

7 

947 

0 

8 

24 

2 

1  -64 

.04 

.95 

23 

7.0 

8 

2 

4 

1 

0 

D I  V  I S I  ON 

29 

6 

.0 

.92 

-  .55 

3.8 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

38 

2 

19 

.  1 

28 

7 

-  1.3 

62 

22 

-21 

7 

101  1 

.75 

-  .89 

•  36 

23 

6.3 

]  [ 

3 

3 

0 

0 

C  HE  NQA 

37 

211 

1  H 

E  M 

27 

9(1 

63 

22 

-12 

7 

1030 

0 

8 

25 

.61 

.16 

3 

4  .  1 

10 

5» 

2 

0 

0 

DECATUR 

40 

.3 

1  9 

.  l 

29 

7 

-  2.0 

65 

22 

-  g 

7* 

983 

0 

8 

2  2 

1  -51 

.57 

.59 

27 

7  . 0 

4 

1 

o 

F  ARME  R  CITY 

37 

.4 

19 

.3 

28 

4 

62 

22 

-1 1 

7. 

1018 

0 

9 

"4 

.79 

.28 

27 

5.0 

9 

3» 

3 

0 

0 

HAVANA  POWER  STATION 

4  1 

.2 

2  2 

.3 

3  i 

8 

66 

22 

-  5 

g 

924 

0 

a 

22 

3 

1  .08 

.51 

•  66 

24 

7 

2. 

3 

1 

o 

LACON  2  E 

38 

■  6 

19 

■  1 

28 

9 

67 

22 

-12 

7. 

1004 

0 

8 

23 

4 

.56 

.34 

23 

2.5 

8 

3- 

2 

0 

0 

L INCOLN 

39 

.8 

20 

.8 

30 

3 

-  .2 

64 

22 

-  6 

7» 

965 

0 

a 

22 

4 

1  .15 

-  .71 

•  36 

24 

6.0 

4 

0 

0 

MASON  CITY   t  NW 

38 

.4 

20 

.4 

29 

4 

64 

22 

-10 

7 

989 

0 

a 

24 

.99 

.62 

23 

6.3 

8 

8> 

3 

1 

0 

M I NONK 

34 

•  9 

1  3 

,  4 

24 

2 

-  3-5 

67 

23 

8  + 

1  1  40 

0 

l  i 

27 

PEORIA  WSO  AP  //R 

36 

.4 

17 

.5 

27 

0 

-  .7 

65 

22 

-13 

7 

1061 

0 

a 

26 

* 

•  95 

-  .55 

.57 

23 

4  .  1 

6 

3 

2 

1 

0 

PR  INCEV I LLE   1  N 

37 

.6 

18 

■  S 

28 

1 

63 

22 

-14 

7 

1027 

0 

n 

25 

4 

.63 

-  -59 

.54 

23 

.5 

4 

5' 

1 

1 

0 

ntvicinu 
U 1 V  I b 1  UN 

28 

6 

-  .9 

.90 

-  .72 

4.9 

EAST  05 

no ki un  i  c 
UnN V 1 L  L  t 

39 

.6 

17 

.911 

28 

BM 

-  2.1 

64 

22 

-17 

7» 

1013 

0 

9 

24 

4 

1  .46 

-  .54 

.70 

26 

4 

26 

4 

1 

0 

HOOPESTON  1  NE 

37 

.0 

20 

.0 

28 

5 

-   1  -0 

63 

22 

-  9 

7. 

1012 

0 

10 

22 

3 

.51 

-   I  .36 

.15 

27. 

2.7 

6 

3* 

3 

0 

0 

KANKAKEE  HTR  POLL  CTR 

34 

.6 

16 

■  6 

25 

6 

60 

23 

-15 

6 

1097 

0 

1 1 

24 

5 

0  .84 

0  .40 

3 

6.0 

12 

4. 

2 

0 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

36 

.3 

18 

.3 

27 

3 

-  1  .2 

63 

22 

-13 

6 

1050 

0 

1 1 

24 

S 

•  57 

-   1  .03 

•  16 

3 

4  .8 

IS 

7» 

3 

0 

0 

pontiac 

37 

■  S 

19 

.9 

28 

9 

.0 

63 

22 

-13 

6 

1006 

0 

9 

22 

s 

.53 

-  .90 

•  18 

3 

4.3 

6 

3 

3 

0 

0 

RANTOUL 

36 

.7M 

16 

.in 

26 

<» 

63 

23 

-14 

8- 

1073 

0 

10 

25 

5 

■  08 

-   1  .72 

•  OS 

27 

4.2 

0 

0 

0 

URBANA 

36 

.5 

21 

.2 

28 

9 

-   1  .4 

63 

22 

-  1 

7 

1005 

0 

10 

21 

3 

1  -36 

-  .66 

•  51 

26 

5.9 

9 

1 

4 

1 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

OPTS 

SNOW 

SLEET 

NO. 

OF 

OATS 

STATION 

MRU  . 

MIN. 

a 

| 

X 

?' 

5 

*-  a 
a.  x 

5 

I 

a  c 

<x 

i  I 

a 

_, 

°  S 

a 

a 

° 

5* 

B  1 

S  ■ 

?  I 

«  ° 

° 

ui  s 

° 

\2 

■-  ~ 

N  t 

.'  2 

° 

o 

<r  c 

a 

g 

o 

s 

o 

o 

MATSEKA  2  NU 

33.2 

14 

6 

24 

0 

62 

23 

-19 

7 

1143 

0 

lb 

■* 

7 

.51 

-   1  .29 

.26 

24 

2.2 

9 

2> 

2 

0 

0 

DIVISION 

27 

i 

-  1  .9 

.73 

-  1  .03 

4.3 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

39.9 

22 

b 

31 

3 

66 

23 

-  1 

1 

939 

0 

7 

2  2 

1 

2.20 

.89 

24 

5.0 

4 

27 

S 

2 

0 

CPRLINVILLE 

43.0 

22 

.' 

32 

b 

-  .3 

68 

22 

-  7 

7 

903 

0 

b 

2  1 

3 

2.02 

.00 

■  85 

23 

6.4 

1  1 

2« 

4 

2 

0 

GR 1GCSV ILLE 

41.5 

] 

32 

i 

69 

22 

.  3 

896 

0 

s 

21) 

2 

1.15 

•  45 

■  69 

24 

5  .5 

10 

2. 

3 

1 

o 

HILLSBORO  2  SSN 

42.2 

Z2 

H 

32 

5 

-   1  .3 

68 

22 

-  3 

7 

904 

0 

4 

2  2 

2 

2.40 

.19 

.88 

27 

7 

2 

0 

JRCKSONV ILLE 

38.0 

17 

9 

28 

a 

-4.1 

67 

23 

-  8 

7 

1030 

0 

9 

22 

b 

1  .56 

-     .1  1 

1.14 

24 

6-3 

6 

1 

3 

1 

1 

JERSETVILLE  2  SM 

40.9 

20 

.2 

30 

6 

69 

23* 

-  8 

7 

958 

0 

6 

23 

4 

2.06 

.74 

23 

5.0 

17 

2- 

5 

2 

0 

39-3 

22 

3  | 

22 

_  2 

0 

7 

20 

2 

2.36 

•  1 5 

•  92 

27 

8  •  1 

10 

1 

7 

2 

o 

SPRINCFIELO  HSO  RP  R 

38.6 

20 

.4 

29 

5 

-   '  .9 

66 

22 

-  9 

7 

989 

0 

7 

i  9 

b 

1  .21 

-  .56 

.40 

26 

8.9 

10 

1 

3 

0 

0 

V1R0EN  1  N 

39.9 

22 

•  1 

31 

0 

66 

22 

-  9 

7 

943 

J 

H 

20 

3 

1  .64 

-  .43 

.76 

24 

7.0 

10 

1 

4 

2 

0 

WHITE  HALL   1  E 

43.0 

20 

9 

32 

n 

-1.1 

s9 

22 

-  7 

7 

917 

0 

5 

.  4 

3 

1  .36 

-  .21 

1  .00 

23 

1  .5 

3 

1 

1 

DIVISION 

31 

I 

-   1  .6 

1  .80 

-  .12 

6-0 

■       ■  ■ 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

39.4 

20 

.3 

29 

9 

-  2.5 

66 

22 

-  B 

7. 

977 

0 

7 

2  1 

4 

2.68 

.64 

1  .25 

27 

6.2 

8 

3» 

s 

2 

1 

EFFINGHAM  3  W 

37.8 

17 

27 

5 

-  5.4 

65 

23 

-10 

e- 

I04S 

0 

n 

2  0 

7 

3.02 

.83 

1  .29 

27 

4  .  4 

10 

2« 

5 

2 

1 

FLORA  S  NW 

43.3 

2  ; 

.  3 

32 

< 

-  2.5 

66 

0 

6 

19 

4 

2.22 

.45 

1  ■  35 

26 

1  .0 

6 

2* 

4 

2 

1 

NATTOON 

37.8 

21 

.2 

29 

s 

64 

22 

-  5 

6 

989 

0 

8 

2  1 

3 

2.50 

1  .03 

26 

5.0 

10 

2* 

5 

2 

1 

MOWEPQUP 

39.5 

20 

j 

30 

0 

63 

22 

-10 

7. 

974 

a 

7 

23 

4 

1  .27 

.57 

26 

4 

1 

0 

NEMTON  6  SSE 

38*6 

19 

29 

66 

23 

-  6 

7  + 

1000 

0 

7 

20 

7 

2.77 

■  42 

1-93 

27 

.7 

7 

1 

4 

1 

1 

OLNET  2  S 

42.3 

21 

2 

31 

8 

-  3.5 

68 

22 

-10 

2 

923 

a 

6 

20 

b 

2.90 

.25 

1  .97 

26 

T 

15 

1 

4 

2 

I 

PALEST INE 

40.8 

22 

31 

8 

-  2.5 

67 

22 

-  6 

2 

926 

0 

1 

2  0 

4 

3.20 

.62 

2.25 

26 

3.0 

9 

1 

4 

1 

1 

PARIS  WATERWORKS 

37.7 

20 

.0 

28 

9 

-  3.0 

63 

22 

-10 

7 

IOOS 

0 

1  l 

2  2 

4 

2.45 

.16 

1  .27 

26 

5.0 

6 

1 

1 

SALE" 

43-3 

22 

.e 

33 

0 

67 

22 

-  5 

7. 

889 

a 

4 

20 

4 

2.92 

1  .25 

26 

.4 

8 

1 

4 

2 

2 

TUSCOLA 

39.7 

17 

21 

28 

511 

64 

22 

-  8 

7 

1024 

o 

R 

2  6 

4 

1  .05 

-   1  .01 

.77 

26 

6-8 

3 

1 

0 

VANDAL IA  2  NW 

40.3 

20 

.1 

30 

2 

61 

23 

-10 

7 

969 

0 

8 

23 

3 

2.44 

1  .16 

27 

6.0 

5 

2 

1 

WINOSOR 

39.6 

21 

.7 

30 

1 

-1.3 

64 

22 

-  6 

7. 

957 

0 

7 

2  1 

2 

2.29 

-  .04 

1  .10 

26 

5.0 

12 

1 

3 

2 

1 

DIVISION 

30 

2 

-  3.0 

2.44 

.08 

3.6 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

47.3 

26 

.  1 

36 

7 

-  .9 

65 

25 

3 

7 

784 

0 

\ 

1  9 

□ 

1  .77 

-   1  .68 

1  .10 

23 

T 

3 

t 

1 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

45. 7 

2  i 

.9 

34 

ft 

69 

22 

-  4 

7 

837 

0 

3 

2  0 

3 

2.29 

1  .22 

26 

4.0 

7 

1 

3 

2 

1 

CRHOKIA 

0 

6 

21 

2 

.  48 

2  .0 

6 

1 

4 

o 

o 

CAIRO  HSO  CI  R 

48.3 

30 

1 

39 

2 

-  .5 

69 

22 

10 

7 

716 

o 

3 

16 

0 

1  .32 

-  2.45 

.89 

23 

1 

2* 

2 

1 

0 

CAR60N0ALE  SEWAGE  PL 

45.4 

19 

.8 

32 

b 

-  4.9 

66 

23 

-  3 

2> 

900 

0 

b 

2  1 

2 

2.36 

-  .73 

1.12 

24 

T 

8 

1 

3 

2 

1 

CARLTLE  RESERVOIR 

42.1 

20 

.  1M 

31 

1  r 

-  3.6 

67 

23 

-  2 

7 

954 

0 

5 

21 

3 

3.48 

1  .07 

1  .40 

27 

10 

3- 

5 

2 

2 

DU  QUOIN  4  SE 

44  .8 

22 

.5 

33 

7 

-  3.3 

65 

22 

-  5 

2 

871 

0 

5 

1  9 

5 

2.41 

-  .48 

1  .43 

26 

.5 

B 

2. 

3 

2 

1 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

45-1 

23 

•  1 

34 

1 

70 

23 

1 

1 

859 

o 

5 

2  2 

rj 

1  .67 

.71 

27 

.0 

3 

2 

0 

MAR  1  ON  4  NNE 

43.4 

21 

.0 

32 

2 

65 

23 

-  1 

8» 

910 

0 

6 

2  1 

3 

I  .98 

-   1  .25 

1  .01 

24 

14 

I 

3 

2 

1 

NASHVILLE  4  NE 

4  3  .  2M 

g  s 

.  3M 

34 

in 

64 

22 

o 

7 

852 

0 

5 

:  a 

1 

2  .23 

.  38 

1  .22 

27 

11 

1 

3 

2 

1 

SPARTA 

46.4 

26 

.0 

36 

2 

-  .9 

68 

22 

1 

7 

800 

0 

4 

:  ft 

0 

2.55 

-  .09 

.83 

26 

2.5 

7 

2. 

4 

3 

0 

WATERLOO 

44  .6M 

24 

.9 

34 

8M 

70 

23 

0 

7 

835 

0 

5 

20 

1 

2.35 

.08 

.76 

26' 

.2 

4 

2 

0 

DIVISION 

34 

4 

-  2.6 

2.14 

-  .80 

■  8 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

44  .8 

25 

.1 

35 

0 

67 

22 

-  1 

7 

834 

0 

4 

IB 

1 

2.03 

-  .96 

.81 

23 

T 

g 

i 

6 

1 

0 

BROOKPORT  DAM  S2 

48.8 

25 

.  1 

37 

0 

66 

25. 

4 

1 

778 

0 

3 

20 

0 

1  .58 

-  2. IB 

1.11 

24 

.0 

1 

2' 

2 

1 

i 

DIXON  SPRINGS  PGR  C 

787 

0 

2 

15 

0 

1.20 

2  3 

4 

1 

FAIRF IELO  RRDIO  WF IW 

43.2 

2  2 

.8 

33 

0 

-  2.9 

66 

22 

-  5 

7» 

890 

0 

6 

20 

4 

2  .44 

-  .39 

1.11 

26 

T 

13 

1 

5 

2 

i 

HPRR I SBURG 

47.3 

26 

.  1 

36 

) 

-   1  .4 

68 

22 

-  2 

2 

782 

0 

2 

17 

1 

2.44 

-  .71 

1  -27 

23 

T 

9 

1 

3 

2 

i 

MCLEANSBORO  2  ENE 

42.0 

21 

.6 

31 

8 

-  5.2 

67 

23 

-  2 

7. 

923 

0 

6 

!  9 

4 

2.26 

-  .63 

.86 

24 

.2 

9 

2» 

4 

2 

0 

TIT  CRRMEL  4  NW 

40.0 

21 

.3 

30 

7 

65 

23 

-  1 

3» 

955 

0 

B 

21 

3 

1  .54 

.59 

24 

.3 

9 

2. 

5 

0 

MOUNT  VERNON 

41  .3 

19 

.8M 

30 

6M 

-  5.0 

65 

23 

-  7 

2 

982 

0 

6 

19 

5 

1  .96 

-  .62 

1  .22 

26 

T 

3 

2 

1 

RENO  LAKE  DAM 

43.0 

22 

.5 

32 

e 

66 

23 

1 

7 

894 

0 

6 

20 

0 

2.68 

1  .55 

27 

4 

2 

1 

R0S1 CLARE 

47. B 

23 

.3 

35 

6 

67 

22 

3 

7» 

816 

0 

2 

2  2 

0 

1  .75 

-   1  .95 

1  .12 

23 

T 

4 

2- 

3 

2 

I 

DIVISION 

34 

0 

-  2.8 

2.07 

-   I  .02 

.  1 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NOB  TWK  ST  01 

At  EOS 
DIMM 

fBEEPMT  MMTI  WTB  plT 
FULTON  DAI  13 
□ALENA  1  H 

BM.VA 

gene  see 

MEANCP  IN  powEB  plant 
ILL INB IS  CITY  DAM  16 
*E ITWSBUBQ 

tEWAHEC  1  C 

mdl  inc  wso  ap 
mobqisbn 
mount  cabbbll 
new  boston  dam  17 

PAW  PAH 
BOCmEL  L E  e  NW 
R9CCFBQD  6  ENE 

bbc«fbro  uso  ap 

STOCKTON 


NOBTMEBST 


02 


ANTIOCH   2  NW 

AUBOBA 

6ABRINGT0N 

CHANNAHON  DBESOEH  ISL 
CHICAGO  0  MABE  WSO  AP  Q 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  MSB  AP  (1 
DC  KALB 
ELGIN 

GEBHABD  MOODS  ST  PAB* 

JOLIET  abandon  bo  dam 
MA  B  E  NO  0 

MPBSEILLES  LBC* 
MCHENRY  L8C*  AND  0AM 

no  oris 

OTTAUB 
PABK  FOREST 
PEOTBNE 
PCQU  2  M 
STBEATOB  2  ENE 

UTICA  STABVCO  ROCK  OAM 
WAUKCGAN  4  WSM 
WHEATQfi  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
6ENTL.E  Y  1  E 
CANTON  1  ESC 
GALESBUBG 
GLADSTONE   DAM  IB 

GOLDEN  ]  NW 
L A  HABPE 
MOC0M6 
MONMOUTH 
MOUNT  STCBL  ING 

PAYSON 
BUXHCY 

OUINCY  FAA  AP 

QUINCY  DAM  21  /, 

OUINCY  ME MOB  I AL  6HI0GE 


OA 


BuSHVIL  LE 


CENTBAl 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 
BLBOMINGTON  NBBMAL 
CHENQA 

CHILL IC6THE 

CL IN TON    1  SSW 

DECATUR 

FABMEB  CITY 

HAVANA   POMES  STATION 

L  AC  ON  2  E 

L INCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NU 

MINONK 

MOUNT  PULASKI 

PESBIA  WSO  AP  / 


EAST  05 
DANVILLE 

OANVlLLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  C 
mOBPESTBM  1  NE 
KANKAKEC  WTB  POLL  CTR 

MONTICCLLO  2 
PIPCB  CITY  3  SE 
POM T I AC 
BANTOUL 
SIDCLL 


WEST  SOUTHWEST 
ALTON    DAM  26 


DRY  OF  MONTH 


123     456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  28 


29 


30 


31 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  ION 


oeabostbww 

Murrs 

CARL INVILLC 
EOUARDSVILLE  1  NC 
GOAF TON 

oreenvrle  i  e 

Gfl IGGSVILLE 

hillsbqbo  a  ssw 

JACKSONVILLE 
JERSCYVULE  a  SW 

KINCAID 

meoora 

MOUNT  BLfvf   1  E 
PANA 

SPQINGF IElD  USO  AO 

VIBDEN    ]  N 
VIRGINIA 

HALL   1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 
CHARLESTON 

Err inqmah  a  u 

FLORA  ft  HU 
GREENUP 

NUTftBNVILLE   POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 
MATTOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  6  SSC 
OLHET  a  S 

PALESTINE 

PAQIS  WATERWORKS 

5AINTE  MAR IE 

SALEM 

TUSCOLA 

vANOAL I A  3  NH 
WILCOX 
minds as 


BELLEVILLE   SO    ILL    UN  I 
CAMOKIA 
CAIBO  use  CI 
CAH60NOALE   SEUAGC  PI 

CABLWE  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  a  N 

* ASK ASK IA  R  NAV  LOCK 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE  OU  00CHE6    i us 
RED  6UD  ft  SE 


SOUTHEAST  OS 

AL  ft  ION 

BENTON  FOBEST  SEBVICE 
BBOOKPOBT  DAM  fta 
CARM   6  Ml 
DIXON  SPRINGS  AQR  C 

FAIRFIELD  RADIO  UFIU 
GOLC0NDA  DAM  ftl 
hABBISBURG 

HARR ISBURG  DISPOSAL  PL 
MCL  £ ANS6900  a  ENE 

MT  CABMEL    A  HU 
MOUNT  VERNON 
RENO  LAKE  DAn 
BOSICL  ABE 

SHAWNEETQWN    NEW  TOUN 
UAVNE  CITY 


DRY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  If 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


3! 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

OflY   OF  MONTH 

o 
a 

K 

28 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2 1 

NORTHWEST  01 

ALEOO 

HA) 

21 

27 

32 

30 

20 

14 

19 

30 

45 

51 

52 

47 

43 

39 

2  7 

26 

43 

47 

42 

31 

44 

64 

S7 

52 

45 

39 

32 

38 

37.8 

HIN 

3 

6 

20 

19 

-  1 

-  9 

-  8 

3 

20 

29 

30 

35 

32 

21 

12 

6 

16 

24 

23 

18 

12 

34 

47 

27 

30 

26 

25 

19 

18.5 

DIXON 

MH  < 

16 

21 

31 

32 

34 

18 

IS 

14 

26 

40 

47 

5  3 

44 

40 

36 

24 

26 

39 

43 

30 

33 

37 

S3 

54 

35 

41 

34 

32 

33.9 

min 

-  1 

2 

8 

20 

-  1 

-  9 

15 

-13 

6 

22 

28 

30 

31 

23 

10 

5 

8 

19 

24 

17 

12 

16 

29 

33 

28 

26 

24 

20 

14.4 

FREEPORT  HASTE  WTR  PL  I 

MAX 

15 

19 

29 

31 

31 

12 

12 

16 

26 

40 

43 

49 

43 

38 

28 

21 

26 

39 

41 

31 

32 

39 

46 

54 

33 

36 

34 

31 

32.0 

MIN 

I 

-  6 

-  2 

21 

1 

-13 

-17 

-16 

8 

14 

15 

23 

32 

23 

9 

2 

2 

17 

18 

15 

11 

16 

21 

32 

27 

24 

25 

19 

1  1  .5 

FULTON  dam  13 

MAX 

IS 

19 

30 

32 

34 

1  1 

12 

15 

30 

44 

48 

52 

42 

40 

27 

23 

27 

42 

44 

31 

30 

42 

51 

55 

36 

40 

33 

31 

33.4 

MIN 

-  I 

1 

0 

21 

1 

-1  1 

-14 

-11 

6 

16 

17 

30 

32 

2  5 

13 

7 

7 

19 

26 

19 

1 1 

13 

18 

32 

29 

26 

26 

20 

13.5 

GPLVfl 

MAX 

IS 

20 

29 

31 

30 

20 

11 

16 

26 

41 

47 

52 

43 

40 

2  9 

24 

26 

40 

45 

31 

31 

39 

63 

54 

36 

43 

34 

33 

33.9 

MIN 

-  2 

0 

7 

20 

10 

-  8 

-  8 

-  7 

5 

24 

32 

32 

30 

25 

12 

7 

8 

16 

24 

16 

14 

18 

33 

31 

30 

27 

23 

16 

15.7 

GENESEO 

HH  ' 

ie 

28 

31 

34 

10 

1  1 

16 

28 

40 

48 

5  3 

43 

42 

36 

25 

27 

43 

45 

34 

32 

41 

62 

56 

45 

43 

33 

33 

35 

35.4 

- ;  s 

3 

1 

10 

8 

-  2 

-  9 

-11 

3 

19 

31 

30 

33 

32 

2  2 

12 

6 

16 

25 

24 

18 

1 1 

29 

44 

30 

31 

26 

23 

1 9 

17.3 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

:  B 

22 

31 

31 

34 

10 

13 

18 

29 

42 

49 

S6 

45 

42 

32 

26 

29 

41 

47 

33 

35 

41 

62 

57 

39 

45 

34 

34 

35.5 

MIN 

0 

-  5 

2 

21 

1 

-13 

-18 

-11 

5 

11 

23 

2  b 

32 

27 

1  3 

3 

9 

19 

26 

19 

10 

15 

37 

32 

26 

25 

24 

1 8 

13.5 

KEHANEE   1  E 

MAX 

15 

19 

29 

31 

34 

10 

11 

16 

29 

41 

47 

52 

43 

41 

29 

25 

27 

40 

45 

32 

33 

44 

62 

56 

38 

44 

32 

33 

34.2 

MIN 

4 

-  4 

1  1 

22 

-  2 

-10 

-16 

-  2 

9 

25 

31 

35 

29 

24 

12 

S 

13 

24 

25 

17 

8 

25 

34 

30 

27 

26 

23 

20 

15.9 

MOLINE  HSO  HP 

MH  i 

16 

28 

32 

35 

11 

12 

17 

28 

43 

51 

54 

45 

44 

36 

27 

28 

44 

48 

35 

32 

44 

63 

56 

47 

45 

35 

34 

37 

36-8 

MIN 

0 

-  1 

23 

11 

-  3 

-13 

-17 

4 

15 

25 

26 

36 

32 

22 

12 

S 

20 

24 

24 

16 

10 

33 

44 

31 

33 

28 

2S 

20 

17.3 

MORRISON 

MAX 

16 

20 

30 

33 

35 

12 

12 

15 

28 

41 

48 

55 

43 

41 

29 

24 

28 

40 

44 

32 

33 

41 

53 

54 

37 

40 

36 

32 

34.0 

MIN 

0 

-  4 

-  2 

19 

1 

-11 

-19 

-18 

4 

17 

17 

24 

31 

24 

1  1 

2 

4 

18 

24 

15 

9 

12 

22 

32 

31 

23 

25 

1 9 

1  1  .6 

MOUNT  CARROLL 

MR . 

IS 

21 

30 

32 

32 

1  1 

II 

14 

27 

40 

46 

52 

42 

39 

27 

22 

26 

40 

42 

30 

30 

40 

51 

53 

34 

39 

34 

31 

32.5 

UN 

-  6 

-  9 

-  1 

18 

-  7 

-24 

-24 

-  9 

5 

10 

14 

18 

26 

20 

5 

-  5 

6 

13 

21 

7 

S 

IS 

24 

29 

25 

21 

21 

I  2 

8-3 

PAH  PAW 

MAX 

15 

20 

30 

30 

32 

10 

11 

12 

25 

39 

46 

53 

42 

37 

30 

23 

26 

37 

43 

34 

31 

37 

55 

56 

35 

39 

32 

32 

32.6 

MIN 

3 

3 

5 

21 

-  3 

-10 

-11 

-  4 

4 

22 

26 

33 

29 

25 

9 

4 

10 

12 

2'. 

2LI 

13 

1 1 

32 

32 

29 

25 

22 

1  8 

14.5 

ROCHELLE  6  NH 

MAX 

20 

32 

32 

33 

20 

12 

13 

23 

39 

4S 

49 

47 

38 

35 

25 

25 

37 

41 

38 

33 

36 

49 

55 

55 

39 

38 

35 

39 

35.1 

MIN 

0 

-  S 

22 

20 

-  1 

-16 

-21 

3 

15 

16 

26 

35 

31 

23 

7 

-  1 

8 

17 

25 

12 

8 

24 

29 

29 

22 

23 

16 

13.6 

ROCKFORO  HSO  OP 

MAX 

18 

30 

30 

30 

9 

9 

12 

25 

39 

44 

50 

42 

36 

29 

20 

24 

37 

42 

31 

31 

37 

50 

55 

47 

39 

35 

32 

37 

32.9 

i :  n 

-  4 

-  7 

24 

5 

-14 

-IS 

-14 

6 

19 

19 

27 

33 

28 

19 

7 

-  1 

12 

16 

24 

12 

11 

22 

37 

30 

29 

24 

24 

19 

14  .0 

STOCKTON 

MAX 

15 

31 

30 

23 

8 

14 

25 

41 

44 

41 

36 

31 

21 

23 

38 

39 

34 

30 

38 

46 

51 

47 

36 

34 

32.3 

n  ]  N 

3 

3 

21 

-  1 

-  8 

-  9 

S 

18 

22 

30 

31 

26 

20 

7 

2 

13 

23 

22 

13 

13 

26 

33 

28 

23 

16 

15.2 

TISKILWA  2  SE 

MAX 

36 

36.5 

" :  •. 

6 

-2\ 

20 

23 

0 

-10 

-  9 

3 

20 

30 

32 

37 

31 

25 

12 

5 

14 

28 

25 

17 

1  1 

33 

4  6 

29 

32 

26 

23 

20 

18.8 

WALNUT 

MAX 

20 

29 

32 

3  3 

:  8 

7 

14 

25 

40 

47 

54 

44 

41 

37 

23 

26 

39 

45 

35 

32 

39 

58 

55 

53 

43 

3S 

32 

35 

35.4 

•  • 

MIN 

2 

4 

18 

18 

-  4 

-13 

-12 

3 

19 

27 

31 

34 

29 

23 

10 

5 

13 

25 

25 

14 

14 

31 

42 

29 

26 

25 

23 

17.1 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

MOX 

18 

25 

29 

30 

27 

9 

12 

20 

26 

43 

48 

51 

41 

35 

27 

20 

26 

35 

40 

30 

30 

33 

51 

54 

43 

38 

33 

31 

32.3 

MIN 

0 

-  5 

0 

25 

-  1 

-13 

-13 

-13 

8 

21 

19 

28 

30 

21 

S 

-  2 

-  3 

17 

23 

8 

4 

8 

24 

36 

27 

20 

21 

1  6 

1  1  . 1 

AURORA 

MAX 

22 

31 

31 

32 

12 

12 

15 

25 

4  1 

47 

52 

41 

35 

30 

23 

25 

36 

43 

31 

31 

35 

52 

56 

50 

40 

35 

31 

37 

34  .0 

MIN 

-  2 

-  7 

18 

8 

-12 

-19 

-18 

6 

19 

13 

27 

33 

2  5 

20 

9 

3 

5 

25 

19 

15 

0 

21 

29 

28 

30 

26 

22 

19 

12.9 

8ARR 1 NCTON 

MAX 

21 

29 

28 

2  5 

9 

13 

15 

25 

39 

43 

48 

40 

34 

20 

21 

23 

35 

38 

29 

30 

33 

49 

55 

37 

36 

?4 

30 

31.2 

MIN 

-  4 

4 

24 

-  4 

-21 

-14 

-  9 

9 

2  3 

2  5 

33 

31 

18 

8 

-  3 

0 

16 

2  1 

10 

S 

16 

29 

37 

27 

21 

2 1 

1 5 

12.7 

CHICAGO  0  'HARE  HSO  AP 

MAX 

23 

31 

31 

31 

12 

IS 

17 

25 

41 

47 

52 

45 

37 

30 

24 

26 

38 

44 

32 

32 

37 

53 

58 

51 

40 

35 

32 

37 

34  .9 

HIN 

7 

4 

28 

12 

-  3 

-  7 

-10 

12 

22 

28 

34 

36 

2  9 

23 

12 

7 

13 

2  5 

19 

14 

10 

33 

39 

33 

33 

24 

26 

20 

18.8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MOX 

23 

27 

31 

32 

31 

17 

18 

24 

40 

47 

54 

54 

43 

36 

29 

23 

34 

42 

45 

31 

30 

48 

58 

58 

39 

40 

31 

36 

36  .5 

MIN 

8 

10 

25 

26 

6 

1 

2 

10 

20 

31 

31 

41 

33 

27 

12 

ir 

17 

33 

29 

21 

1 1 

30 

33 

33 

32 

29 

24 

24 

21  .9 

CHICAGO  HIOWOT   HSO  OP 

MAX 

23 

31 

31 

31 

12 

13 

IS 

24 

42 

47 

52 

44 

35 

31 

22 

25 

36 

44 

33 

29 

34 

55 

60 

53 

40 

34 

31 

36 

34  .4 

MIN 

7 

6 

27 

12 

1 

-  5 

-  3 

10 

22 

28 

35 

35 

30 

21 

9 

12 

IS 

30 

21 

15 

10 

30 

39 

32 

33 

27 

24 

22 

19.5 

OE  KALB 

MAX 

20 

30 

30 

31 

21 

9 

12 

23 

38 

43 

53 

51 

37 

36 

24 

26 

37 

42 

41 

31 

36 

49 

54 

53 

39 

38 

30 

36 

34.6 

MIN 

3 

-  3 

22 

21 

0 

-10 

-16 

4 

18 

2  2 

31 

35 

30 

23 

8 

3 

12 

21 

25 

14 

14 

24 

34 

28 

28 

24 

22 

1 6 

16.3 

ELGIN 

MAX 

IS 

20 

29 

29 

30 

8 

10 

13 

23 

38 

44 

50 

40 

35 

27 

20 

23 

35 

41 

28 

29 

35 

50 

55 

37 

37 

33 

29 

30  .6 

MIN 

0 

-  2 

0 

22 

-  1 

-  7 

-  9 

-  8 

7 

18 

20 

3  J 

25 

22 

8 

S 

S 

12 

24 

14 

13 

14 

29 

36 

20 

1 6 

12.1 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

19 

22 

27 

i. 

33 

12 

15 

19 

25 

42 

54 

44 

39 

30 

26 

33 

44 

32 

34 

31 

59 

66 

39 

46 

39 

36 

34  .5 

MIN 

B 

4 

5 

20 

0 

-16 

10 

S 

1  1 

21 

21 

34 

.5 

3 

11 

12 

26 

17 

14 

26 

29 

36 

33 

26 

23 

25 

15.3 

JOLIET  BRANDON  RO  DOM 

MAX 

20 

23 

31 

31 

35 

14 

14 

IS 

27 

41 

48 

55 

44 

38 

30 

24 

26 

37 

45 

35 

37 

36 

55 

59 

38 

44 

35 

32 

34  .6 

MIN 

4 

4 

8 

1  9 

'  i 

-11 

-  7 

-  7 

9 

2  5 

28 

35 

33 

26 

1  1 

7 

10 

16 

28 

18 

22 

30 

33 

34 

32 

22 

22 

20 

16.9 

MARENGO 

MAX 

20 

30 

28 

10 

20 

12 

IS 

22 

40 

44 

49 

45 

36 

34 

24 

24 

37 

43 

37 

30 

36 

49 

54 

52 

37 

35 

32 

38 

34 

MIN 

2 

0 

20 

15 

-  6 

-17 

-17 

6 

16 

24 

2  9 

21 

18 

19 

6 

0 

10 

23 

19 

16 

8 

26 

28 

30 

28 

22 

21 

16 

13.7 

OTTAWA 

MAX 

:■> 

32 

35 

35 

23 

15 

22 

30 

45 

52 

51 

43 

41 

28 

30 

40 

48 

42 

37 

38 

62 

58 

55 

47 

44 

35 

37 

39  5 

- :  N 

5 

2 

24 

23 

0 

-10 

- 12 

S 

20 

24 

30 

35 

3  3 

28 

13 

7 

15 

26 

29 

20 

16 

28 

41 

33 

34 

28 

24 

22 

19-4 

PARK  FOREST 

MAX 

:  9 

23 

31 

30 

32 

10 

14 

IS 

26 

39 

45 

52 

43 

35 

30 

25 

25 

35 

44 

32 

31 

38 

65 

57 

37 

43 

34 

35 

33  5 

r  :  N 

4 

4 

9 

24 

-  3 

-11 

■  10 

-  3 

9 

25 

32 

" 

31 

25 

11 

9 

12 

18 

29 

1 1 

9 

16 

38 

35 

31 

26 

23 

23 

16.5 

PERU  2  H 

MA ' 

21 

31 

32 

34 

20 

10 

B 

25 

42 

«. 

6  6 

50 

42 

38 

26 

29 

40 

46 

42 

35 

40 

42 

69 

56 

45 

40 

32 

36 

37.1 

- :  ■, 

0 

26 

:  ! 

-  1 

-14 

- 

2 

20 

< : 

31 

25 

2  5 

21 

11 

3 

14 

25 

24 

20 

10 

34 

36 

31 

32 

25 

26 

20 

17.4 

WOUKEGAN  4  HSW 

1  7 

23 

31 

30 

29 

9 

■■■ 

18 

26 

41 

46 

50 

4  J 

35 

27 

20 

26 

35 

41 

27 

28 

34 

46 

51 

45 

36 

45 

32 

32.2 

MIN 

25 

2 

-  6 

5 

■  5 

10 

2  5 

25 

32 

3 1 

24 

8 

6 

6 

1  3 

2  5 

1 1 

8 

11 

28 

37 

28 

20 

22 

18 

14.4 

WHEATON  3  SE 

MRU 

24 

30 

31 

)2 

21 

16 

18 

26 

43 

49 

54 

51 

3  9 

35 

25 

27 

37 

44 

42 

34 

36 

51 

56 

54 

39 

39 

31 
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WEST  03 

CBL  ESBURG 

mbx 

17 

23 

30 

31 

35 

14 

14 

16 

30 

41 

48 

53 

46 

43 

29 

27 

29 

4  2 

48 

32 

35 

41 

65 

55 

38 

45 

32 

33 

35.4 

MIN 

0 

3 

7 
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1 

1  0 

-10 

-10 

4 

18 

27 

27 

31 

28 
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2B 

33 
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17 

20 

34 

45 

52 

56 

47 

44 

37 

29 

30 

43 

49 

39 

32 

4  5 
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49 
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35 

40 
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48 

42 

35 
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21 
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37 

30 

24 

15 
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15 

2  5 

24 

20 

13 

33 

47 
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34 

28 

24 

19 

19.5 

OUINCT 

nax 

30 

34 

38 

39 

24 

18 

21 

36 

50 

54 

59 

49 

49 

40 

26 

33 

46 

52 

44 

34 

50 

70 

61 

54 

50 

42 

34 

43 

42.3 
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1 

6 

17 

21 

4 

-  4 

-  4 

6 

27 

34 

34 

40 

28 

18 

14 

9 

16 

2  1 

22 

24 

19 

19 

49 

33 

33 

26 

24 

1 9 

20.9 
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23 

34 

33 

37 

IS 

13 

22 

34 

43 

50 

55 

46 

43 

36 

24 

27 

42 

48 

39 

35 

47 

66 
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46 

49 

38 

32 

4  3 

38. S 

MIN 

4 

3 

20 

IS 
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-  5 
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10 

2  8 

38 

37 

35 

30 

17 

12 

9 

19 

31 
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25 

22 

42 

43 

33 

36 

2  9 

20 

18 
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RUSHV  ILLE 

24 

29 

36 

38 

30 
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21 

32 

46 
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56 

49 

45 
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26 

30 

42 

48 

49 

36 

56 

6 1 
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45 

45 
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28 
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37 

50 

31 

35 

30 

24 
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CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMBL 

mil 

20 

28 

33 

34 

30 

12 

16 

27 

42 

48 

52 

52 
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39 

26 

27 

36 
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46 

33 

35 

62 
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55 

47 

46 

34 

40 

38.2 
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22 
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32 
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34 

50 

34 

36 

29 

22 
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33 
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48 

52 
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41 
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54 

47 

40 
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40 
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1 
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26 

23 

0 
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-  2 

31 

34 

37 

28 

24 

14 

» 

12 

30 

27 

19 

1  3 

31 

31 

32 

33 

27 

26 

18 

18.6 

OECRTUR 

MAX 

25 

32 

38 

37 

26 

19 

23 

31 

48 

51 

58 

49 

44 

35 

26 

30 

4  1 

49 

41 

37 

41 

56 

58 

5  1 

51 

41 

37 

4  1 

40.3 
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3 
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22 

23 

1 

-  9 
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2  0 

33 

33 

37 

31 

22 

13 
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14 
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26 

21 

14 

19-1 

FARMER  cm 

MAX 

21 

29 

33 

34 

27 

14 

20 

2B 

44 

49 

58 

46 

40 

3  2 

26 

2  9 

37 

45 

35 

35 

38 

62 

56 

49 

48 

40 

34 

34 

37.4 

M  i  N 

2 

-  2 

19 

22 

0 

-11 

-11 

2 

20 

31 

31 

36 

31 

28 

17 

6 

13 

29 

27 

22 

16 

33 

47 

32 

35 

2  9 

22 

13 

19.3 

mbvbnb  power  sranoN 

MAX 

27 

30 

37 

38 

29 

17 

22 

32 

47 

52 
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49 

45 
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50 

44 

36 

43 
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47 
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42 
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25 
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29 

45 

38 

29 

3  3 

26 

24 
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32 
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46 
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43 

53 
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26 
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17 
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26 
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21 

37 

47 

53 

56 
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26 

33 

45 
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41 
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27 
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19 
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27 

24 

20 
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29 

24 
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34 
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51 
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16 

26 

35 

37 

38 
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15 

20 

31 

46 

54 
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46 

44 

32 

24 
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48 

33 

36 

48 
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7 

6 

-  6 

-  B 

-  7 
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27 
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23 

35 

37 
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29 

1  4 

18 

30 

46 

51 

55 

4S 

42 

35 

27 

29 

40 

47 

40 

3S 

40 
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59 

S3 

SO 

45 

35 

40 

39.3 

hin 

6 

Z 

27 

26 

6 

0 

-  Z 

1 

25 

34 

37 

38 

33 

24 

18 

12 

15 

32 

29 

26 

IB 

37 

50 

35 

35 

31 

24 

17 

22  .7 

SPRINGFIELD  WSO  BP 

no  i 

22 

36 

3S 

36 

16 

16 

19 

30 

45 

52 

58 

48 

44 

36 

25 

27 

40 

47 

37 

37 

42 

66 

60 

47 

49 

39 

33 

39 
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-  1 
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0 
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26 
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24 

35 

35 
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21 

13 
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20 

30 

27 

18 
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47 

45 
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23 

14 

22.1 
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28 

35 

37 

40 

35 

18 

22 

34 

49 

54 
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45 

44 

27 

32 

44 

51 

47 
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45 
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34 
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WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

6A 

H 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 
88 

03 

548 

7A 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

07 

510 

7A 

7A 

: 

H 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 
88 

16 

680 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

04 

480 

6P 

6P 

H 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

OBSERVER 
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HAVANA  POWER  STATION 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
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JOHN  F  .  MUSHRUSH 
CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WLOS  RADIO 

JERSEYV I LLE  SWG  PLANT 
JAMES  L  SAMPSON 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEN  G  NYLIN 
KEWANEE  SEWAGE  PLANT 
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MRS  0  B  PACE  JR 
JACK  H.  SHARPE 

BOYCE  0  HUMPHREYS 
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JAMES  F.  MORGAN 
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NATL  WEATHER  SERVICE 
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CITY  OF  MORRISON 
MRS  DOROTHY  A  BULLARD 
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RONALD  MORGAN 
HAROLD  MARBURGER 
JOSEPH  M  DOUD 
THOMAS  J  SCHNEIDER 
ROBERT  M00RH0US 
MRS.  MARY  A.  DOOLEY 

PARM  E  WILLIAMS 
DOYLE  COHLMEYER 
LOCKMASTER 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
ROBERT  J  LITTLE 
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PANA 

6579 

06 

CHRIST  IAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

79 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS  1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

r 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66 1 0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

66 1  6 

02 

COOK 

3 

4  i 

30 

87  4  1 

7  1  0 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

PAW  PAW 

666 1 

0 1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7fl 

7A 

H 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

M  I  D 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARO 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7H 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  2 

68  37 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

[ 

CI  TY-PI TTSF IELD  SEW  PL T 

PONT  I  AC 

69 1  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7H 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PRINCEVILLE   1  N 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

57 

89  46 

700 

6P 

6P 

MRS  .  FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

40 

89  57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY 

7067 

03 

ADAMS 

4 

39 

57 

91  24 

601 

7P 

7P 

ARTHUR  H  GIBSON 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

fl  I  D 

M  I  0 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

9 1  26 

483 

7H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

9 1  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  N  I EWOHNER 

RANTOUL 

7  1  50 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

1  9 

88  1 0 

740 

7fl 

7A 

rj 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7  1  57 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7  1  87 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8  A 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  8 

B 8  '.'i 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

M  I  D 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I  N 

5 

37 

25 

88  21 

400 

D  r 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

755 1 

03 

SCHUYLER 

1 

4  0 

07 

90  34 

660 

5P 

5P 

RICHARO  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

760  3 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

79 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT I N 

5 

37 

4  3 

88  1  1 

400 

79 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBY  V  I L LE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

79 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  4  3 

520 

6P 

6P 

C 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  4  0 

588 

M  I  D 

M I D 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J-  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

0? 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88  48 

650 

6P 

LARRY  G-  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

0  1 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL  B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88   1 7 

653 

o  r 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88   1 4 

743 

MID 

M  I  D 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DOM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

88  59 

464 

79 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7  A 

79 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

3 1 

89  4  6 

675 

6P 

79 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89  35 

760 

CP 

D  r 

6P 

H 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7  A 

7A 

EUGENE  L.   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

OEKALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

450 

7A 

MRS  8RENDA  D  H1ATT 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWAROS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

OU  PAGE 

1 

41 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88  1 9 

460 

79 

HUGH  G  LYNN 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

ORA  L.  BELL 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.   Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

i     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  th*.  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  -nowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLI MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 
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0 

4  .47 

1  .58 

1  .00 

16 

1  -8 

22. 

4 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

52 

6 

35 

6 

44 

1 

70 

16 

19 

2 

638 

0 

0 

4 

0 

5.62 

1  .68 

28 

2 

22. 

8 

1  n 

5 

1 

2 

PIPER  CITY  3  SE 

54 

2 

34 

3 

44 

3 

6.4 

71 

26 

16 

2 

637 

0 

0 

1  E 

0 

3.56 

1  -02 

1  .32 

12 

3.0 

2 

22 

6 

3 

1 

PONT  IPC 

54 

3 

36 

-i 

45. 

4 

7.0 

71 

26 

18 

2 

602 

Ci 

0 

i ; 

0 

4  .72 

2.40 

1  .25 

12 

9.0 

6 

22 

8 

4 

1 

RANTOUL 

S4 

4 

33 

6 

44  . 

0 

72 

27 

14 

1 

643 

0 

0 

1  5 

'J 

5.63 

2.86 

1  .12 

18 

5.0 

0 

3 

URBANA 

S4 

1 

36 

0 

45. 

1 

5.8 

71 

26 

17 

2 

608 

0 

0 

:  o 

0 

5.83 

2  .70 

1  .03 

17 

4  .6 

5 

22 

10 

B 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT10N  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

DAYS 

SNOW 

SLEET 

'< 

OF 

OATS 

STAT [ON 

J 

MAX  . 

M 1  N  . 

j 

r 

i 

jjj 

a 

IS 

s 

'c 

s 

o  => 

a  r. 

a  e 

—  I 

5 

j- 

« 

■  * 

u 

1  I 

? 

1 1 

1 

I 

2 

'  \ 

i.  1 

5 

5 

a  z 

a 

o 

s 

1 

>  a 
1  1 

a  i 

a 

O  u. 

r 

° 

° 

it 

-:  * 

-  * 

■  l 

a  u. 

1  ° 

— 

HRTSEKR  2  NW 

DIVISION 

44 

9 

6.3 

4  .74 

2.03 

4  .5 

■      ■  ■ 

NEST  SOUTHWEST      .  06 

RL  TON  OHM  26 

57  .7 

39  .5 

46 

g 

74 

30* 

25 

1 

500 

0 

0 

: 

0 

8.12 

4.12 

28 

r 

0 

6 

2 

2 

CARL INVILLE 

58-8 

37  .5 

46 

2 

6.5 

74 

26  + 

16 

1 

515 

: 

0 

8 

0 

6.05 

3.04 

2.21 

28 

1  .5 

T 

1 

a 

3 

2 

GRIOOSVILLE 

57.6 

38.8 

48 

2 

7.6 

76 

26* 

19 

1 

511 

0 

0 

7 

0 

5.16 

2.34 

2.22 

12 

1  .5 

4 

1 

7 

4 

2 

HILLSBORO  2  SSW 

59. 5 

38.4 

49 

0 

6.7 

76 

14 

19 

2* 

4  |0 

Q 

0 

7 

0 

6.47 

3.40 

2.86 

28 

3-0 

e 

2 

2 

JACKSONVILLE 

55  .9 

35  .7 

45 

g 

4  .8 

74 

1  5 

|  7 

I 

587 

a 

0 

:  , 

0 

5.41 

2  -63 

2  .46 

12 

1  .0 

1 

22 

7 

4 

1 

JERSETVILLE  2  SW 

57.6 

36.8 

47 

2 

77 

IS 

1  3 

1 

4  i 

a 

0 

9 

0 

6.62 

2.82 

12 

1  .0 

2 

2  + 

7 

2 

2 

PRNA 

56.5 

37.9 

47 

2 

5.8 

74 

29 

17 

2 

541 

0 

[) 

! 

0 

5.24 

2.12 

2.04 

28 

1  .0 

5 

1 

8 

2 

2 

SPRINGFIELD  HSO  RP  R 

57.2 

37 . 9 

47 

c 

8  •  2 

75 

26 

1 6 

1 

532 

j 

0 

I 

0 

5  -09 

2  . 39 

1.16 

28 

.6 

1 

22  + 

(3 

4 

3 

VIROEN  1  N 

57 . 3 

37  -6 

47 

s 

74 

26  * 

1 6 

2* 

535 

Q 

0 

7 

0 

5.33 

2 .  3g 

1  .86 

12 

1  .0 

2 

1 

7 

4 

2 

WHITE  HALL   1  E 

59.5 

37  .  3M 

4  8 

4M 

6 . 7 

76 

1 5  * 

1  9 

1 

509 

0 

10 

0 

6-12 

3.45 

1  .96 

28  + 

■  0 

0 

q 

3 

2 

01  VISION 

47 

fl 

6.4 

5  .96 

3.05 

1  .  1 

■ 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHRRLESTON 

57.4 

37  .  6M 

47 

'-  M 

6 . 5 

74 

29 

1  5 

2 

532 

0 

0 

9 

0 

5.84 

2  .63 

2  -58 

28 

1  .5 

2 

1 

8 

3 

2 

EPF  INGHAM  3  W 

56-6 

36.0 

46 

3 

4  .8 

75 

18 

2 

573 

0 

0 

!  1 

I'l 

S.62 

2.34 

2.37 

28 

5-6 

4 

1 

9 

3 

2 

FLORA  5  NW 

60.3 

38.1 

49 

2 

5.8 

78 

19 

2 

490 

0 

0 

1  0 

0 

7.18 

3.43 

2.32 

28 

1  .0 

o 

10 

s 

3 

MATTOON 

55.6 

36  . 5 

46 

74 

29 

2 

583 

0 

9 

0 

5-31 

1  .23 

28 

1  -0 

1 

21  + 

4 

2 

HOWE AQUA 

57  . 1 

36  •  9 

47 

g 

74 

26 

1 2 

2 

55 1 

0 

0 

9 

0 

4  .75 

1.15 

28 

0 

q 

4 

2 

NEWTON  6  SSE 

57.4 

36.4 

46 

3 

75 

31  + 

21 

2* 

557 

0 

0 

10 

0 

5. 75 

2.44 

2.94 

26 

2.5 

3 

1 

7 

3 

2 

OLNEr  2  S 

60.3 

39.0 

49 

? 

5.9 

77 

30 

18 

2 

474 

0 

n 

1  0 

0 

S.41 

1  .SS 

1  .42 

26 

.5 

0 

9 

4 

2 

PALEST INE 

59.5 

39.0 

49 

3 

6  . 5 

78 

30  ♦ 

1  6 

2 

4  67 

0 

0 

9 

0 

5  .93 

2  .21 

1  .55 

27 

4  .0 

2 

I 

1 1 

4 

2 

PARIS  WATERWORKS 

56.4 

37.7 

47 

: 

6.4 

74 

15 

17 

2 

550 

0 

0 

1  1 

0 

4. SO 

1  .24 

1.11 

28 

1  .5 

0 

10 

4 

1 

SALEM 

60.5 

39.0 

49 

8 

78 

14 

22 

2 

472 

0 

0 

9 

0 

7  .48 

2.54 

28 

.8 

T 

1 

9 

5 

3 

TUSCOLA 

58  4M 

36  .  3M 

47 

4- 

75 

29 

1 2 

2 

551 

0 

0 

i ; 

0 

5  .74 

2  .40 

I  .24 

1  6 

.  0 

o 

g 

5 

2 

VANDAL Ifl  2  NW 

S9 .  2M 

38  . 5M 

46 

4  M 

30  * 

?9 

4  93 

n 

o 

9 

o 

6  .52 

2  .83 

28 

2  .5 

7 

3 

2 

WINOSOR 

57 . 6M 

37  ■  9M 

47 

74 

29 

529 

0 

0 

B 

G 

5  •  56 

2  . 30 

1.24 

28 

2  .0 

I 

2  + 

i  0 

4 

2 

DIVISION 

47 

9 

6.1 

5.81 

2.41 

1  .9 

■  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

63  3 

40  6 

52 

6  5 

79 

1  5 

28 

405 

0 

0 

8 

0 

11.15 

6.26 

4  ■  30 

28 

•  0 

0 

7 

4 

4 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

62-1 

39.1 

50 

6 

79 

14 

25 

7* 

440 

0 

o 

g 

0 

6.53 

2.51 

28 

1  .5 

o 

8 

3 

2 

CAHOK I A 

59.6 

37.8 

48 

7 

81 

15 

27 

7  + 

499 

a 

0 

;  i 

0 

6  .66 

3.10 

28 

.0 

0 

8 

2 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

64  .0 

45  .9 

55 

o 

7  . 2 

79 

30 

33 

7  + 

3  1  2 

0 

0 

n 

0 

8  -80 

4  .06 

3  . 76 

27 

.0 

0 

7 

4 

3 

CAR30NDALE  SEWAGE  PL 

61  .9 

37.5 

49 

7 

4.0 

80 

16 

24 

7 

473 

0 

0 

1 1 

0 

9.23 

4  .84 

S-67 

28 

T 

0 

6 

4 

3 

CARLTLE  RESERVOIR 

59.7 

39.5 

49 

6 

6.5 

77 

15 

24 

2* 

468 

0 

0 

6 

0 

8-22 

4.82 

3.66 

28 

1  .0 

1 

1 

7 

4 

2 

OU  QUOIN  4  SE 

60  •  9M 

38  •  5M 

49 

|  M 

4  . 6 

76 

30* 

25 

2* 

473 

0 

0 

8 

0 

8.46 

4.40 

2  .77 

27 

1  •  0 

I  0 

s 

3 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

61  .1 

35. 7M 

48 

4" 

80 

15 

25 

1 

532 

0 

0 

0 

6  .74 

3.22 

28 

.0 

0 

fi 

3 

2 

MARION  4  NNE 

61  .2 

37  .7 

49 

5 

78 

31* 

23 

1 

479 

0 

0 

!  0 

0 

1  1  .31 

6.75 

7.26 

28 

T 

o 

g 

4 

3 

NASHVILLE  4  NE 

60  .  1 

40.6 

50 

4 

75 

29  + 

26 

2  + 

449 

0 

0 

6 

0 

6.64 

3.05 

2.80 

28 

.6 

1 

I 

7 

3 

2 

SPARTA 

62.2 

40.7 

5 1 

5 

6  •  4 

79 

1  4 

23 

2 

4  1 5 

o 

o 

6 

o 

7.76 

4.12 

3  .06 

26 

•  5 

o 

7 

3 

WATERLOO 

DIVISION 

50 

5 

5-5 

8.32 

4  .22 

.  4 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

63  2 

4 1  2 

52 

78 

30  + 

23 

399 

0 

0 

3 

0 

7.83 

3  44 

2.92 

26 

•  0 

0 

q 

5 

2 

BROOKPORT  OAM  52 

64  .5 

4  1.7 

S3 

1 

78 

15 

26 

7 

369 

0 

0 

5 

0 

6.78 

1  .62 

1  .81 

28 

.0 

0 

B 

4 

4 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

64.5 

42.1 

53 

3 

76 

30  + 

25 

7. 

364 

0 

0 

5 

0 

8.84 

4.11 

28 

.0 

0 

3 

5 

3 

FAIRFIELD  RAOIO  WFIW 

61  .3 

39.0 

50 

2 

5-9 

79 

30 

20 

2 

458 

0 

0 

8 

0 

8.27 

4  .24 

2.60 

28 

.5 

T 

1 

< 

5 

4 

HARR 1 SBURG 

64  .2 

40.9 

52 

6 

6.2 

80 

30  + 

24 

2 

388 

0 

0 

7 

0 

8.73 

4.01 

3.80 

28 

.0 

0 

3 

4 

3 

MCLERNSBORO  2  ENE 

59-4 

37.5 

48 

5 

3.3 

77 

31 

23 

2 

51  1 

0 

0 

11 

0 

8.43 

4  .34 

4.75 

28 

.9 

T 

1 

9 

3 

2 

MT  CflRMEL  4  NW 

59.4 

39-4 

49 

4 

79 

16 

24 

2 

479 

0 

0 

■i 

0 

7.59 

3-86 

28 

T 

T 

1 

4 

3 

MOUNT  VERNON 

58. 8M 

38. 9M 

48 

3n 

4.9 

75 

30  + 

26 

7* 

4  9  B 

0 

0 

8 

0 

3.88 

28 

.0 

0 

RENO  LAKE  OAM 

61  .0 

39.3 

50 

2 

79 

31 

24 

1 

460 

0 

0 

8 

0 

7.99 

3.98 

28 

.0 

0 

6 

4 

3 

ROS I  CLARE 

6S  .  1 

38. 9M 

52 

," 

Bl 

30 

22 

2 

405 

0 

0 

6 

0 

6-00 

.88 

1  .74 

3 

•  0 

0 

i 

4 

3 

DIVISION 

51 

0 

5-9 

7.83 

3.44 

.  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


10  1 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


northwest  di 

ALEOQ 
DIMM 

FREEPORT   WASTE    WTR   PL T 

FULTON  QAM  13 
GALENA  1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 
KE I THS6URG 

KLUANEE  1  C 
MBLINE  WSO  AP 
nORBISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  OAM  17 

PAW  PAW 

RQCHELLE  6  NU 
HQCKFQRD  6  ENE 
ROCKFQRO  WSO  AP 
STOCKTON 


AURORA 
BARRINGTON 

CHANNAMON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  SHARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  A 
DE  KALB 
ELGIN 

GE6HARD  WOODS  ST  PAR* 

JOLIET  BRANDON  RD  OAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 
MCHENRY  LOCK  AND  DAM 
MORRIS 

OTTAWA 
PAH*  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 
STREATQR  J  ENE 

UTICA  STARVED  ROC*  DAM 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON   3  SC. 


WEST  Q3 
AVON  S  NE 

BENTLEY    1  E 

canton  i  ese 

GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  10 

GOLDEN  1  nw 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
QUINCY 

OUINCY  FAA  AP 
QUINCY  OAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


.20  1.41 

.19  ] .60 

.33  1.32 

.27  J. 39 


1 .56 
1.25 
.22  2.60 


RUSHVILLE 


DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA   POWER  STATION 

LACON   2  E 

L  INC3LN 

MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 

MINON* 

MOUNT  PULASKI 
PEORIA  WSO  AP 


EAST 
DANVILLE 

OANVILLE  SEWAGE  PL  A 
GIBSON  CITY  1  E 
HQOPESTflN  j  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL  C 

HPNTICELL8  2 
PIPER  CITY  3  5E 

PONTIAC 
RANT0UL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 
AL  TON  DAM  26 


4.54 
4.78 
4^.40 


1.04 
2.53 
.07  1.31 


03  1 . 45 

12  1.67 
25  1.10 


45      . 17  T 


.21  1.64 
.35  1.60 
.21    1 . 42 


.39  1.30  .10 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INOE 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


beardstown 

BLUFFS 
CARL  INVflLE 
EDwAROSV IL  L  E   1  NE 
□raf  ton 

greenv ille  i  e 
gricgsville 
hill sbqrq  2  ssw 
jacksonville 

JE8«rviLLE  2  SU 

KXNCAID 
me DORA 

MOUNT  OLIVE  1  E 
PANA 

springf iel o  wso  ap 

VlROEN   1  N 
VIRGINIA 
UNITE  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 
CHARLESTON 

Err  ingham  a  w 

FLORA  6  NW 
GREENUP 

HUTS9NVILLE  POWER  PL 
LAwRENCEVIUE 

MATTOON 
MQUEAQUA 
NEWTON  6  SSE 
OINEY  3  5 

PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SAINTE  MARIE 

SAL  Eh 

TUSCOLA 

VANDAL IA  2  NU 

WILCOX 

WINDSOR 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAM0JIA 

CAIRO  WSS  CI 
CAR60NDALE  SEWAGE  PL 

CARL  TIE  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  3  N 

KASHAS* IA  R  NAV  LOCK 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE    4  HE 

PRAIRIE  DU  ROC HER  1WSU 
RED  BUD  S  SE 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOXP0RT  QAM  52 
CAR MI  6  NU 
DIJEQN  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  61 
HARR isburg 

HARRIS6URG    DISPOSAL  PL 

tL EANSBORO  ?  ENE 

MT  CAHMEL  a  nm 
MOUNT  VERNON 
REND  LAHE  DAM 
ROS ICL  ARC 

SHAWNEE TOWN    NEW  TOWN 

WAYNE  CITY 


DRY  OF  MONTH 


1    2    3     4    5  6 


10  1  !  12 


13  14  15 


16  17  II 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


1.36 
2.21 
3.22 
3.04 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

0 
a; 

STATION 

K 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

ii 

12 

13 

1  4 

1  5 

1  6 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

Mil  . 

36 

43 

46 

46 

44 

45 

56 

74 

70 

66 

61 

60 

47 

69 

6  : 

S6 

51 

40 

42 

38 

35 

42 

44 

51 

66 

74 

70 

60 

63 

60 

45 

S3 

.8 

M  1  N 

17 

20 

33 

33 

29 

20 

22 

35 

48 

3H 

44 

44 

39 

6 

42 

30 

23 

32 

30 

28 

28 

33 

28 

33 

43 

54 

50 

45 

41 

34 

34 

.4 

0  I  XON 

nfl  < 

38 

37 

4  1 

44 

38 

4  1 

4 

52 

70 

67 

65 

62 

f,ii 

45 

•  64 

64 

55 

46 

35 

42 

42 

34 

42 

46 

46 

65 

70 

SB 

59 

65 

61 

Si 

.s 

n  I  ■. 

17 

17 

25 

36 

29 

22 

20 

27 

40 

41 

42 

46 

39 

43 

23 

29 

33 

18 

22 

25 

31 

34 

45 

SO 

48 

44 

38 

33 

.1 

FREEPORT  HASTE  WTR  PLT 

HAX 

37 

36 

40 

43 

-.8 

39 

38 

51 

68 

6  1 

64 

61 

62 

50 

63 

69 

S  3 

44 

35 

44 

45 

36 

43 

45 

45 

64 

70 

57 

58 

63 

59 

SO 

.9 

i- ;  N 

16 

16 

18 

36 

29 

23 

2  2 

25 

34 

30 

35 

47 

39 

40 

26 

28 

30 

19 

23 

23 

28 

34 

44 

51 

49 

43 

38 

31 

.7 

FULTON  DAM  13 

36 

37 

42 

45 

37 

40 

41 

52 

70 

66 

64 

61 

SB 

66 

66 

6  3 

46 

37 

43 

43 

36 

40 

46 

47 

6  6 

72 

58 

59 

61 

58 

51 

.5 

n  ■  h 

19 

17 

20 

34 

30 

24 

21 

22 

31 

35 

25 

41 

40 

32 

31 

31 

25 

25 

28 

27 

33 

42 

49 

S3 

44 

39 

32 

.2 

DRLVR 

MM  i 

37 

35 

4  1 

45 

36 

43 

43 

52 

71 

i,H 

64 

58 

55 

46 

67 

69 

55 

44 

37 

42 

37 

36 

40 

44 

50 

65 

72 

58 

59 

63 

60 

SI 

■  0 

M :  N 

IB 

19 

24 

34 

29 

21 

21 

.  6 

36 

40 

41 

50 

39 

32 

26 

28 

15 

16 

27 

28 

34 

44 

51 

49 

42 

35 

31 

.6 

GENESEO 

nq> 

35 

42 

45 

4| 

42 

42 

53 

72 

69 

6b 

60 

57 

46 

62 

58 

55 

45 

40 

42 

37 

38 

40 

47 

49 

66 

72 

60 

59 

64 

61 

40 

51 

.9 

•■ :  N 

IB 

21 

33 

32 

28 

23 

21 

K 

46 

40 

48 

39 

39 

3 

38 

29 

31 

28 

26 

16 

29 

26 

30 

40 

50 

49 

47 

38 

29 

33 

.2 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MR  ■ 

36 

36 

4  1 

47 

40 

44 

44 

53 

73 

71 

67 

64 

6 1 

47 

68 

65 

56 

47 

37 

39 

40 

38 

42 

46 

48 

68 

73 

60 

62 

68 

6S 

S3 

.1 

hin 

19 

13 

24 

36 

30 

22 

16 

26 

39 

37 

46 

51 

40 

23 

30 

30 

23 

25 

22 

25 

36 

47 

50 

50 

43 

39 

32 

■  6 

KEHANEE   1  E 

no  > 

37 

35 

42 

45 

37 

43 

43 

52 

72 

5g 

65 

59 

S6 

50 

66 

6  0 

54 

45 

38 

39 

37 

36 

40 

44 

49 

65 

72 

60 

60 

62 

60 

51 

.3 

(i :  N 

IB 

15 

22 

34 

28 

22 

20 

31 

41 

38 

33 

45 

27 

33 

30 

29 

30 

18 

29 

25 

30 

37 

SO 

51 

SO 

41 

36 

32 

.5 

MOL 1NE  HSO  OP 

ha) 

37 

44 

46 

43 

44 

45 

55 

74 

69 

66 

60 

56 

47 

69 

60 

5  1 

45 

40 

43 

35 

34 

39 

47 

52 

67 

75 

61 

60 

64 

60 

42 

52 

■  8 

n  i  hi 

IB 

17 

36 

34 

26 

22 

19 

35 

43 

43 

46 

42 

42 

38 

34 

31 

31 

14 

29 

27 

31 

44 

55 

52 

48 

39 

31 

34 

.4 

MORRISON 

MAX 

37 

36 

41 

4  | 

37 

40 

42 

53 

70 

67 

65 

61 

59 

46 

6  5 

6  1 

56 

45 

36 

44 

38 

35 

40 

45 

48 

65 

72 

58 

59 

63 

59 

51 

.1 

16 

16 

22 

33 

29 

23 

19 

0 

36 

34 

3B 

46 

39 

28 

30 

31 

17 

21 

26 

30 

35 

43 

52 

SO 

41 

37 

32 

.2 

MOUNT  CARROLL 

37 

37 

4  1 

44 

38 

39 

4 1 

52 

69 

67 

64 

6 1 

60 

48 

64 

5  / 

54 

45 

36 

45 

40 

35 

41 

45 

46 

64 

71 

58 

59 

62 

61 

SI 

•  I 

niN 

14 

10 

22 

32 

26 

16 

13 

21 

36 

35 

41 

47 

37 

24 

26 

28 

17 

25 

21 

26 

36 

45 

49 

45 

39 

35 

29 

.8 

PAH  PAN 

M.i  I 

34 

35 

40 

4  3 

39 

39 

39 

48 

68 

6  5 

63 

61 

5g 

44 

62 

53 

45 

35 

36 

40 

34 

36 

42 

43 

62 

70 

57 

58 

62 

60 

49 

■  5 

hin 

16 

18 

IS 

35 

29 

23 

23 

2  6 

33 

35 

34 

50 

36 

4 

43 

30 

32 

24 

24 

29 

19 

2  2 

24 

28 

33 

47 

47 

52 

43 

37 

31 

.7 

ROCHELLE  6  NW 

Mil ' 

36 

3  3 

44 

44 

4  1 

48 

50 

70 

6? 

64 

60 

60 

SO 

63 

67 

57 

50 

38 

42 

45 

37 

43 

47 

44 

60 

70 

67 

59 

65 

64 

50 

52 

.9 

m  i  N 

14 

15 

25 

35 

29 

19 

18 

27 

43 

35 

44 

46 

19 

39 

46 

28 

22 

3 

21 

26 

.0 

17 

29 

23 

30 

48 

41 

45 

43 

30 

31 

•  3 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

35 

4  1 

44 

4  1 

39 

38 

50 

30 

66 

6  6 

63 

62 

49 

65 

62 

S3 

43 

36 

45 

46 

36 

42 

43 

46 

63 

71 

59 

60 

64 

60 

43 

51 

.7 

niN 

17 

17 

34 

33 

2(3 

23 

22 

31 

37 

36 

49 

41 

40 

44 

41 

32 

26 

26 

20 

21 

2  9 

17 

28 

22 

29 

40 

SO 

51 

48 

40 

34 

32 

.7 

STOCKTON 

MAX 

36 

40 

4  1 

41 

38 

38 

40 

67 

67 

61, 

59 

57 

47 

61 

56 

SO 

45 

35 

42 

39 

34 

41 

41 

44 

61 

69 

64 

55 

59 

S7 

60 

49 

.7 

hin 

16 

16 

35 

30 

28 

20 

21 

30 

34 

31 

48 

35 

33 

42 

46 

28 

31 

31 

31 

28 

29 

21 

30 

23 

34 

44 

SO 

SO 

46 

40 

36 

32 

.8 

r ISKILHA  2  SE 

MAX 

35 

41 

45 

43 

43 

43 

52 

73 

70 

65 

61 

5  9 

47 

69 

66 

56 

45 

39 

40 

39 

38 

40 

46 

49 

67 

74 

65 

60 

65 

62 

48 

53 

.1 

m  :  •. 

18 

13 

33 

34 

29 

24 

32 

33 

45 

40 

46 

45 

40 

35 

SO 

32 

30 

35 

25 

30 

30 

18 

35 

26 

30 

41 

SO 

49 

49 

43 

37 

34 

.7 

HALNUT 

Ml,  . 

35 

41 

44 

42 

42 

42 

51 

71 

67 

64 

61 

57 

45 

65 

62 

55 

47 

38 

40 

39 

34 

39 

44 

46 

65 

71 

65 

60 

63 

59 

45 

51 

.6 

HIN 

15 

21 

32 

33 

29 

22 

22 

36 

46 

40 

45 

45 

39 

41 

50 

30 

33 

29 

27 

29 

30 

14 

31 

26 

31 

40 

49 

49 

44 

41 

37 

34 

.1 

7  "  ' 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH   2  NH 

m  n  v 

38 

35 

4  1 

40 

40 

35 

30 

49 

64 

6  5 

63 

60 

63 

50 

58 

68 

52 

39 

34 

42 

47 

36 

44 

42 

36 

65 

65 

56 

59 

65 

62 

49 

■  8 

HIN 

1  1 

1  1 

14 

33 

31 

29 

25 

33 

33 

29 

■•,0 

42 

37 

38 

32 

21 

2 

15 

15 

27 

20 

20 

18 

20 

28 

37 

45 

45 

43 

38 

28 

.5 

AURORA 

MAX 

35 

.1 

4  4 

42 

3  6 

37 

48 

66 

67 

64 

65 

6  3 

46 

64 

67 

54 

44 

37 

42 

42 

37 

42 

45 

45 

6  1 

68 

58 

6 1 

66 

64 

47 

5 1 

.7 

hin 

17 

1  3 

27 

25 

27 

?4 

23 

3  6 

40 

33 

47 

43 

40 

43 

2  6 

29 

22 

31 

29 

22 

27 

21 

29 

36 

SO 

47 

44 

25 

35 

31 

.8 

BARRINGTON 

MAX 

29 

3? 

4  1 

43 

4  i 

35 

35 

46 

56 

65 

64 

65 

65 

48 

60 

66 

S3 

40 

34 

43 

43 

35 

40 

44 

38 

60 

c  5 

56 

60 

64 

61 

49 

niN 

15 

13 

22 

37 

30 

27 

27 

• : 

3  / 

|R 

44 

5  2 

3  9 

40 

32 

24 

18 

28 

29 

22 

26 

19 

48 

47 

46 

38 

32 

.2 

CHICAGO  O'HARE  HSO  AP 

MAX 

36 

44 

46 

45 

39 

38 

49 

70 

68 

67 

68 

69 

50 

66 

71 

55 

45 

39 

45 

45 

38 

42 

47 

4  J 

62 

69 

62 

62 

68 

53 

NIN 

2C 

20 

39 

36 

31 

25 

33 

35 

50 

41 

50 

43 

43 

4 

36 

30 

31 

24 

34 

33 

26 

27 

25 

30 

38 

54 

50 

51 

42 

38 

36 

.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

38 

II 

43 

46 

41 

38 

46 

62 

66 

68 

6  6 

6  ! 

69 

55 

71 

71 

6  5 

44 

42 

4  J 

45 

42 

44 

40 

52 

62 

66 

60 

66 

66 

63 

54 

M1N 

20 

24 

35 

39 

32 

28 

3  3 

3  8 

48 

45 

4  9 

50 

42 

36 

29 

32 

35 

28 

34 

27 

32 

41 

54 

48 

54 

47 

40 

38 

.0 

CHICAGO  MIOHAY  HSO  AP 

MAX 

33 

42 

47 

45 

39 

39 

47 

69 

58 

66 

66 

71 

49 

63 

72 

56 

45 

38 

42 

43 

38 

42 

45 

40 

62 

68 

62 

65 

71 

63 

MIN 

19 

37 

35 

32 

26 

31 

36 

(8 

43 

51 

45 

42 

35 

35 

29 

22 

33 

31 

26 

29 

26 

31 

37 

SS 

52 

56 

40 

36 

36 

•  3 

OE  KALB 

MAX 

14 

40 

42 

43 

34 

38 

49 

69 

6  "7 

66 

62 

62 

52 

62 

63 

52 

43 

43 

38 

40 

38 

36 

44 

45 

6 1 

69 

56 

59 

62 

60 

51 

MIN 

15 

16 

31 

33 

29 

23 

22 

30 

44 

37 

44 

51 

39 

42 

46 

32 

29 

32 

20 

27 

30 

23 

29 

23 

28 

37 

48 

52 

50 

46 

38 

33 

.7 

Elgin 

MR) 

36 

34 

40 

43 

40 

35 

16 

47 

67 

65 

64 

64 

64 

47 

62 

65 

5  2 

43 

34 

4  3 

4  3 

35 

40 

43 

40 

60 

63 

1 

16 

IS 

18 

35 

3  6 

23 

24 

..9 

31 

31 

32 

48 

3B 

32 

29 

32 

23 

26 

28 

21 

22 

21 

25 

31 

41 

47 

18 

30 

.3 

GEBMARO  HOOOS  ST  PARK 

Mil  i 

36 

4  1 

41 

42 

40 

69 

70 

6  5 

71 

65 

71 

70 

56 

50 

38 

40 

42 

47 

44 

47 

47 

6  2 

69 

59 

63 

68 

61 

- ;  ■. 

IS 

20 

26 

31 

24 

10 

24 

32 

40 

44 

41 

40 

42 

32 

27 

."4 

26 

28 

32 

20 

24 

22 

24 

31 

40 

52 

58 

44 

44 

32 

]| 

J0L1ET  BRANDON  RO  DAn 

-., . 

37 

34 

4  1 

4 

42 

42 

38 

48 

68 

66 

66 

E 1 

66 

47 

65 

6  9 

SS 

47 

38 

40 

41 

42 

43 

46 

62 

m  I  N 

19 

19 

22 

5E 

31 

23 

23 

29 

35 

47 

50 

42 

43 

44 

31 

37 

34 

26 

32 

31 

24 

29 

25 

27 

34 

44 

54 

46 

45 

39 

34 

.3 

MARENGO 

MAX 

jg 

40 

42 

44 

36 

37 

50 

67 

6  6 

( |  g 

65 

61 

57 

62 

65 

56 

52 

48 

4  3 

60 

66 

65 

64 

65 

64 

58 

53 

8 

NIN 

14 

15 

38 

29 

26 

25 

31 

41 

13 

36 

60 

39 

45 

28 

23 

)0 

29 

30 

31 

24 

19 

45 

58 

58 

48 

38 

35 

33 

■  8 

OTTAHA 

MAX 

38 

43 

45 

44 

44 

45 

54 

72 

72 

6  1 

64 

63 

52 

67 

7  0 

58 

S4 

40 

40 

42 

40 

45 

48 

•  3 

NIN 

20 

18 

34 

1  1 

31 

25 

22 

31 

49 

4 

41 

52 

41 

4 

34 

32 

35 

25 

30 

25 

33 

27 

31 

37 

SI 

51 

54 

45 

41, 

36 

.1 

PARK  FOREST 

MOr 

NIN 

PERU  2  H 

NAX 

36 

42 

45 

44 

44 

43 

62 

73 

72 

61 

65 

6 

47 

67 

67 

56 

61 

S4 

44 

■K 

42 

42 

47 

47 

72 

71 

60 

64 

64 

60 

54 

.0 

NIN 

;  E 

16 

38 

36 

29 

24 

30 

3i 

43 

45 

43 

47 

40 

40 

47 

31 

29 

35 

24 

30 

29 

20 

34 

27 

29 

46 

49 

45 

52 

39 

33 

34 

.7 

HAUKEGAN   4  HSH 

NAX 

35 

35 

43 

41 

41 

42 

37 

49 

65 

65 

60 

67 

47 

S3 

60 

5  3 

40 

32 

39 

45 

36 

43 

42 

36 

47 

5B 

57 

60 

66 

62 

49 

.1 

m  :  •< 

IE 

IS 

16 

32 

30 

28 

27 

2  9 

33 

3  6 

39 

41 

39 

40 

43 

32 

28 

30 

19 

21 

30 

22 

23 

22 

25 

32 

37 

43 

42 

46 

39 

30 

.8 

HHEATQN  3  SE 

HRX 

35 

«; 

45 

43 

36 

36 

■  • 

70 

68 

i  B 

1  6 

6  1 

61 

64 

69 

55 

52 

43 

44 

43 

42 

42 

47 

45 

61 

67 

66 

62 

68 

65 

58 

54 

.2 

NiN 

17 

10 

33 

36 

30 

20 

.  4 

32 

45 

40 

48 

5  3 

41 

43 

4B 

32 

24 

32 

18 

30 

31 

23 

30 

17 

26 

33 

50 

50 

46 

45 

38 

33 

.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

o 
a 

QE 

STAT [ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,7 

8 

9 

1  0 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

2  3 

24 

2  0 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

■        ■  ■ 

WEST  03 

GALESBURG 

nn> 

40 

36 

42 

47 

35 

45 

45 

55 

73 

69 

65 

60 

54 

47 

70 

60 

57 

46 

4 

4 

40 

4 

40 

46 

S3 

66 

73 

6  0 

60 

63 

60 

52.5 

i  ■  h, 

19 

18 

24 

35 

10 

23 

22 

21 

37 

44 

44 

52 

43 

37 

37 

30 

40 

35 

34 

32 

31 

14 

14 

29 

30 

37 

4  3 

4';, 

4  B 

42 

35 

33.1 

GOLDEN  1  NH 

MM 

33 

45 

S3 

50 

4S 

47 

S9 

73 

71 

68 

63 

61 

54 

76 

68 

54 

49 

45 

44 

50 

46 

45 

St 

SS 

6  0 

7S 

63 

61 

64 

60 

52 

56.3 

NIN 

1 1 

25 

37 

33 

10 

22 

.  6 

37 

48 

40 

51 

44 

40 

39 

49 

31 

38 

39 

30 

33 

32 

2  0 

33 

31 

37 

42 

55 

6  1 

48 

41 

34 

36.4 

LB  MARPE 

Hfl  • 

3B 

46 

51 

48 

46 

47 

5B 

74 

70 

67 

61 

55 

50 

72 

64 

60 

49 

43 

43 

45 

43 

46 

49 

55 

67 

74 

65 

60 

64 

60 

47 

SS.4 

MIN 

19 

21 

36 

33 

31 

22 

21 

37 

38 

41 

51 

41 

40 

35 

47 

29 

37 

37 

33 

33 

32 

19 

33 

29 

33 

4S 

51 

5S 

46 

41 

34 

35.5 

monhouth 

nnx 

37 

45 

47 

47 

45 

47 

se 

75 

71 

68 

62 

58 

48 

70 

67 

5  3 

48 

40 

39 

38 

38 

43 

46 

54 

68 

75 

58 

59 

65 

61 

45 

54.5 

NIN 

19 

IB 

33 

35 

30 

20 

20 

34 

44 

36 

49 

44 

39 

33 

45 

32 

34 

35 

34 

30 

30 

27 

34 

26 

33 

4 

52 

50 

46 

40 

34 

34.8 

0U1NCY 

MAX 

36 

46 

56 

50 

48 

SO 

t,  ■; 

77 

73 

70 

53 

53 

56 

81 

72 

61 

64 

46 

44 

50 

46 

50 

SS 

58 

59 

75 

68 

62 

67 

62 

51 

58.4 

MIN 

16 

24 

34 

36 

28 

23 

7  1 

40 

46 

43 

48 

40 

38 

36 

47 

31 

34 

37 

2  6 

31 

29 

2  7 

33 

30 

37 

42 

S3 

16 

41 

41 

32 

35.1 

OUINCY  FSB  BP 

MAX 

33 

44 

S3 

39 

46 

47 

58 

74 

70 

60 

53 

5  b 

76 

62 

58 

48 

45 

42 

49 

46 

48 

S2 

55 

66 

73 

64 

62 

65 

61 

48 

55. 4 

MIN 

16 

27 

39 

35 

31 

25 

28 

40 

51 

43 

52 

42 

42 

38 

40 

33 

40 

34 

30 

35 

33 

i  4 

34 

33 

'6, 

46 

57 

54 

SO 

40 

37 

37.6 

RUSMVILLE 

MAX 

38 

42 

60 

47 

46 

47 

58 

76 

72 

69 

62 

58 

53 

73 

70 

69 

66 

44 

4  1 

50 

48 

47 

52 

S3 

6  6 

74 

70 

60 

6  7 

6  2 

52 

56 . 7 

■          ■  ■ 

MIN 

14 

21 

3S 

35 

31 

22 

26 

35 

48 

40 

SI 

42 

36 

4C 

42 

70 

19 

39 

32 

33 

37 

20 

34 

30 

36 

43 

52* 

5  1 

48 

37 

35 

35.9 

CENTRAL  04 

8L00MINGT0N  NORMBL 

MAX 

16 

38 

47 

45 

42 

44 

5  1 

69 

67 

61 

59 

o: 

63 

68 

66 

55 

4  1 

-•9 

47 

48 

47 

47 

50 

64 

72 

71 

62 

67 

6  7 

61 

55.2 

i :  N 

2  2 

20 

35 

if 

31 

22 

19 

38 

46 

45 

50 

SI 

40 

35 

52 

30 

35 

38 

2  9 

32 

33 

22 

33 

28 

35 

4S 

53 

55 

55 

42 

37 

36.9 

CHENOB 

HA) 

37 

40 

47 

43 

42 

51 

69 

67 

66 

64 

62 

50 

68 

69 

56 

48 

4  1 

38 

43 

47 

45 

46 

49 

67 

71 

71 

6  3 

67 

64 

56 

54.9 

" : '. 

15 

17 

33 

33 

23 

44 

39 

46 

49 

39 

3S 

45 

31 

3i 

35 

2  6 

31 

31 

21 

21 

29 

31 

41 

46 

41 

4 

33.7 

OECBIUR 

MA) 

31 

41 

48 

47 

46 

49 

57 

72 

69 

66 

62 

60 

49 

72 

71 

60 

48 

40 

43 

52 

56 

48 

57 

59 

67 

74 

6  6 

6  7 

73 

67 

S3 

57. 3 

M  |  N 

IS 

15 

34 

36 

30 

20 

IB 

35 

43 

41 

50 

43 

40 

32 

49 

29 

32 

35 

32 

32 

33 

23 

32 

28 

34 

42 

50 

3  4 

54 

44 

34 

35  -  1 

FARMER  CITY 

37 

36 

48 

44 

43 

46 

53 

70 

68 

65 

63 

62 

49 

69 

70 

59 

49 

46 

39 

51 

54 

45 

52 

50 

64 

71 

65 

64 

70 

67 

51 

SS.S 

- :  ■. 

22 

IB 

34 

35 

31 

24 

22 

32 

42 

40 

46 

45 

41 

36 

46 

29 

32 

36 

30 

33 

32 

24 

31 

27 

31 

38 

50 

50 

1 

4S 

37 

35.3 

HAVANA  POWER  STATION 

41 

43 

49 

48 

47 

48 

57 

75 

71 

70 

63 

60 

52 

72 

67 

60 

66 

42 

42 

49 

50 

48 

53 

55 

67 

75 

70 

64 

••• 

S2 

57.4 

- 1 ., 

21 

21 

35 

37 

32 

25 

22 

36 

47 

40 

SI 

44 

41 

38 

48 

34 

33 

40 

34 

34 

36 

25 

26 

29 

34 

42 

54 

49 

54 

44 

36 

36. 8 

LACON  2  E 

nn> 

36 

43 

46 

45 

44 

45 

55 

74 

72 

53 

62 

61 

48 

70 

68 

56 

54 

40 

40 

40 

40 

43 

47 

5  1 

6  8 

75 

6  3 

61 

67 

64 

54 

55.0 

MIN 

20 

17 

34 

35 

30 

23 

23 

36 

51 

43 

43 

46 

4 

36 

SO 

3  2 

30 

35 

25 

30 

29 

21 

34 

26 

28 

40 

51 

52 

51 

42 

37 

35.2 

C 1NC0LN 

MAX 

37 

40 

46 

46 

45 

47 

S4 

72 

70 

66 

51 

62 

52 

72 

71 

59 

SS 

46 

46 

48 

54 

46 

S3 

52 

6  6 

74 

6  9 

64 

..9 

66 

56 

56.9 

MIN 

22 

19 

34 

3S 

32 

25 

23 

32 

42 

46 

46 

40 

36 

46 

32 

34 

38 

33 

33 

35 

23 

34 

29 

32 

41 

52 

50 

S3 

43 

37 

36.0 

MASON  CITY   1  NH 

MR) 

3S 

39 

49 

47 

45 

46 

54 

72 

70 

65 

68 

60 

51 

71 

67 

57 

52 

45 

40 

46 

S3 

45 

51 

53 

74 

67 

62 

•  7 

64 

S3 

55.7 

MIN 

21 

22 

35 

36 

32 

25 

25 

35 

45 

41 

SO 

45 

40 

37 

48 

31 

33 

39 

33 

34 

34 

2  3 

32 

29 

33 

52 

52 

52 

37 

36.2 

NJNONK 

MAX 

41 

34 

36 

45 

45 

44 

45 

54 

72 

72 

s; 

68 

6  2 

46 

68 

62 

54 

46 

41 

40 

41 

41 

38 

44 

41 

SI 

72 

72 

6.9 

6  6, 

65 

52.9 

MIN 

18 

19 

23 

35 

30 

27 

26 

32 

36 

SB 

45 

38 

38 

35 

38 

.3 

32 

34 

2  5 

29 

30 

21 

22 

30 

28 

30 

42 

SI 

6  6 

41 

35 

32.6 

PEORIA  HSO  AP 

MAX 

<b 

40 

47 

43 

4S 

45 

S3 

73 

70 

66 

61 

57 

48 

70 

67 

5  3 

47 

42 

40 

45 

47 

44 

SO 

S2 

65 

74 

59 

61 

66 

63 

44 

54.1 

MIN 

20 

21 

37 

34 

29 

23 

19 

33 

45 

41 

52 

40 

40 

37 

40 

30 

3  1 

3S 

3  2 

3  2 

29 

2  1 

30 

28 

33 

45 

52 

52 

S3 

40 

33 

35.1 

PRINCEVILLE   1  N 

8h  i 

35 

40 

46 

44 

43 

4  3 

52 

73 

70 

60 

60 

60 

47 

69 

68 

55 

6  i 

40 

40 

40 

40 

42 

45 

50 

65 

73 

70 

60 

1  4 

i  4 

5 1 

S3  -8 

■            ■  a 

"IN 

20 

21 

34 

3S 

30 

23 

22 

38 

45 

43 

51 

45 

40 

3  7 

49 

33 

3  3 

3S 

31 

34 

33 

20 

34 

28 

3  2 

43 

51 

S2 

SO 

44 

36 

36.2 

EAST  OS 

OANVILLE 

MAX 

35 

40 

SO 

46 

41 

46 

5  0 

69 

67 

66 

67 

57 

70 

73 

58 

49 

43 

47 

58 

52 

49 

SO 

6  3 

71 

59 

65 

74 

73 

68 

57.6 

i  •. 

21 

9 

33 

<H 

32 

IB 

17 

27 

43 

43 

47 

54 

42 

32 

46 

33 

2  ; 

36 

32 

33 

29 

25 

30 

21 

30 

32 

53 

54 

57 

57 

37 

35.1 

MOOPESTON  1  NE 

Mfl) 

33 

36 

46 

44 

36 

43 

48 

69 

66 

64 

6  1 

66 

46 

67 

72 

56 

62 

44 

3  9 

43 

54 

48 

47 

47 

60 

'69 

5  6 

64 

70 

67 

59 

54.4 

MIN 

19 

15 

33 

36 

31 

26 

26 

33 

44 

43 

43 

47 

40 

39 

46 

31 

33 

35 

5. 

33 

32 

2  3 

31 

2S 

30 

35 

50 

=  6 

56 

55 

39 

36.0 

KANKAKEE   HTR   POLL  CTR 

MAX 

35 

34 

39 

48 

43 

39 

42 

48 

67 

56 

65 

68 

61 

47 

66 

70 

55 

51 

40 

39 

40 

42 

40 

48 

46 

'■3 

68 

60 

68 

6  6 

65 

52.6 

MIN 

21 

19 

20 

39 

32 

29 

28 

29 

36 

42 

43 

SO 

43 

44 

4S 

33 

36 

38 

32 

32 

34 

25 

,  6 

25 

2( 

32 

41 

56 

57 

47 

4  1 

35. 6 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

34 

3B 

47 

44 

4 

44 

50 

68 

66 

6E 

65 

64 

46 

67 

69 

57 

50 

42 

3  5 

44 

48 

40 

46 

47 

62 

71 

65 

6  3 

69 

67 

60 

S4.2 

MIN 

19 

16 

31 

34 

29 

24 

24 

31 

40 

40 

39 

48 

45 

36 

44 

2  9 

31 

34 

2  8 

31 

30 

20 

31 

23 

32 

38 

47 

53 

53 

46 

38 

34.3 

P0NT1AC 

MAX 

36 

39 

45 

44 

41 

45 

SO 

70 

6B 

66 

66 

64 

49 

66 

68 

S7 

54 

38 

38 

42 

45 

43 

50 

46 

63 

71 

69 

6/ 

6  7 

66 

56 

S4.3 

MIN 

21 

IB 

33 

39 

31 

24 

23 

32 

46 

41 

48 

49 

41 

35 

48 

33 

33 

37 

30 

32 

32 

28 

33 

26 

31 

39 

53 

1 

S3 

4S 

39 

36.4 

RANTOUL 

MAX 

38 

37 

44 

47 

42 

40 

45 

51 

69 

67 

65 

65 

64 

47 

69 

70 

57 

SO 

40 

43 

46 

55 

43 

47 

47 

65 

72 

6! 

4 

70 

68 

S4.4 

MIN 

14 

16 

16 

34 

32 

27 

25 

26 

33 

48 

42 

52 

41 

41 

42 

32 

33 

34 

27 

i 

32 

27 

25 

27 

29 

34 

3  6 

4  2 

54 

50 

37 

33-6 

URBANA 

MAX 

33 

!8 

47 

42 

40 

44 

49 

68 

66 

65 

64 

64 

48 

70 

'.,6 

48 

47 

40 

47 

57 

4  1 

49 

SO 

63 

71 

59 

6  3 

70 

66 

43 

54.1 

MIN 

21 

17 

34 

34 

31 

26 

27 

33 

42 

4 

49 

43 

43 

36 

42 

35 

37 

34 

33 

34 

32 

25 

31 

27 

32 

40 

50 

55 

S6 

41 

34 

36.0 

HA  T  SE  KA  2  NH 

MAX 

m  a 

MIN 

HEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

4 

37 

47 

i  i 

42 

45 

47 

5  0 

74 

74 

65 

61 

52 

S3 

72 

5  6 

57 

59 

50 

51 

SI 

62 

49 

57 

55 

66 

72 

61 

67 

74 

67 

57.7 

NIN 

2S 

26 

30 

4 

34 

32 

29 

30 

44 

43 

41 

SO 

42 

4 

4  | 

4| 

4. 

45 

35 

38 

37 

32 

33 

34 

38 

45 

52 

55 

S7 

SO 

39 

39.5 

CARL INVILLE 

38 

43 

4  9. 

47 

48 

SO 

58 

74 

73 

66 

63 

62 

52 

71 

72 

59 

50 

54 

48 

51 

62 

49 

56 

56 

67 

74 

67 

66 

73 

68 

57 

58-8 

-  •, 

16 

17 

37 

38 

33 

25 

23 

38 

47 

43 

S3 

45 

40 

34 

51 

31 

36 

41 

28 

34 

35 

27 

34 

30 

36 

45 

54 

55 

55 

44 

37 

37.5 

GR1GGSVILLE 

37 

45 

S3 

4 

46 

48 

58 

75 

72 

67 

62 

SS 

53 

7  6 

67 

69 

55 

52 

45 

51 

52 

48 

54 

56 

68 

76 

65 

63 

67 

62 

51 

57.6 

NIN 

:  < 

22 

39 

36 

35 

26 

31 

44 

SO 

i  . 

SS 

42 

43 

38 

50 

34 

4 

39 

29 

33 

3S 

25 

33 

31 

37 

4S 

54 

52 

54 

47 

35 

38.8 

HILLSBORO  2  SSM 

MAX 

33 

'  : 

48 

<f 

46 

49 

5  1 

73 

70 

5  7 

63 

63 

53 

7f 

73 

59 

53 

SS 

48 

62 

64 

57 

56 

55 

66 

7S 

67 

66 

75 

72 

60 

59.5 

MIN 

■  9 

19 

38 

37 

33 

26 

28 

37 

46 

40 

53 

46 

42 

42 

48 

34 

41 

41 

32 

34 

36 

27 

33 

30 

36 

43 

86 

SS 

SS 

47 

36 

38.4 

JACKSONVILLE 

no> 

41 

3! 

44 

5? 

40 

45 

48 

S7 

73 

71 

65 

61 

S4 

S3 

74 

66 

59 

SI 

45 

44 

49 

54 

47 

53 

54 

66 

73 

61 

65 

69 

63 

55.9 

MIN 

17 

20 

25 

38 

32 

27 

26 

29 

40 

44 

44 

SO 

■ 

37 

41 

5  6 

36 

40 

32 

34 

34 

25 

26 

29 

33 

38 

44 

54 

S3 

43 

37 

3S.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

2  5 

26 

?  7 

28 

2  9 

30 

3  ] 

<r 

JERSEYVILLE  2  SM 

MAX 
MIN 

44 

13 

3  5 
17 

46 

30 

50 
39 

44 

33 

4S 
24 

50 
2  3 

59 
35 

73 
46 

72 
42 

64 

50 

62 
49 

5  2 
41 

67 
36 

77 
45 

70 
32 

59 
40 

55 
40 

49 

29 

50 
35 

51 
35 

58 
29 

49 

33 

55 
30 

56 
36 

66 
41 

75 
S3 

62 
52 

65 
52 

72 
44 

65 
37 

57.6 
36  .8 

PRNR 

nn . 

MIN 

35 

20 

41 

17 

48 

37 

45 

37 

43 

33 

46 

29 

54 

27 

70 
35 

66 

45 

64 
41 

61 

5  2 

63 
44 

50 
43 

73 
35 

7  2 
49 

58 
33 

47 
38 

43 
40 

47 
34 

50 
33 

61 

35 

46 

26 

54 

32 

S3 
30 

65 
35 

73 
42 

63 

52 

65 
56 

74 

57 

68 
49 

54 

37 

56.5 
37.9 

SPRINGFIELD  HSO  RP 

MAX 
MIN 

34 

16 

42 

21 

SO 
40 

46 

36 

46 

31 

46 

26 

55 
26 

73 
39 

72 
47 

67 
47 

64 

53 

57 
42 

52 
41 

73 
38 

71 
44 

60 

32 

49 

38 

49 

39 

44 

36 

51 
3S 

57 
32 

47 

27 

55 
34 

66 
32 

67 
37 

75 
47 

6  7 

55 

66 
57 

70 
51 

66 
41 

49 

36 

57.2 
37.9 

V1ROEN  1  N 

MAX 
MIN 

)Q 
16 

41 

16 

47 
34 

46 

36 

46 

35 

47 
28 

55 
2  6 

72 

,H 

71 
45 

67 
41 

6 1 
48 

6 1 
44 

50 
41 

74 

3  6 

71 
50 

58 
33 

54 

37 

51 
40 

45 

32 

50 
34 

57 
34 

51 
25 

54 

37 

53 
30 

65 
33 

74 
42 

64 
54 

64 

60 

70 
55 

64 

50 

56 
36 

S7.3 
37.6 

WHITE  HALL    1  E 
. 

riH . 

MIN 

43 
19 

43 

21 

51 
38 

49 
34 

46 

32 

48 

27 

58 

73 
24 

73 
46 

70 

6  5 
52 

62 
46 

53 
41 

76 
35 

76 
48 

59 
34 

5B 
40 

53 
40 

47 

31 

50 
35 

55 
37 

52 

56 
33 

S3 
30 

67 
37 

74 
46 

71 
52 

64 
46 

70 
54 

70 
28 

59 
37 

59.5 
37.3 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

35 
20 

42 

1  5 

SI 
35 

46 

38 

40 

33 

47 

2S 

S3 
22 

70 
34 

68 
42 

64 
48 

62 
49 

63 
45 

49 
44 

71 
45 

73 
50 

58 
34 

49 
34 

5  3 
39 

46 

76 

49 

64 

36 

56 
26 

53 
30 

52 
28 

64 

35 

72 
43 

63 
48 

66 
60 

74 

52 

71 
54 

54 

37 

57.4 

37.6 

EFFINGHAM   3  H 

MAX 

"  1  N 

44 

20 

33 
IB 

44 

24 

50 
40 

45 

36 

42 

26 

47 

22 

52 
23 

70 
33 

67 
40 

64 
43 

63 
53 

60 
46 

51 
32 

73 
37 

73 
37 

57 
35 

55 
40 

46 

35 

46 

35 

48 

37 

64 

29 

45 
30 

54 

29 

53 
32 

64 

38 

72 
44 

62 
52 

66 
57 

75 
59 

69 
33 

56-6 
36.0 

FLORA  S  NM 

MAX 
MIN 

43 

23 

43 

:  9 

50 

48 

*0 

46 

35 

50 
25 

56 
23 

71 
34 

70 
41 

67 
41 

6  3 

52 

64 

SO 

53 
46 

76 
32 

77 
49 

58 
34 

52 
35 

55 
44 

49 

32 

50 
36 

81 
33 

62 
30 

57 
7  5 

55 
28 

66 
28 

74 

38 

67 
52 

66 
57 

78 
62 

76 
60 

60 
35 

60.3 
38-1 

MA  T  TOON 

8,1  . 

MIN 

33 
17 

40 
14 

49 

38 

45 

36 

40 
28 

45 

27 

5  2 
26 

69 
35 

67 
41 

6  3 
41 

64 

57 

62 
45 

46 
41 

70 
35 

72 
43 

57 
35 

47 

37 

6  3 
35 

44 

35 

47 

35 

61 
31 

44 

26 

52 
32 

51 
29 

63 
34 

71 
42 

61 
51 

63 
56 

74 

5B 

70 
41 

47 

35 

55.6 
36.5 

HOWE  AOUA 

MAX 

m  :  n 

36 
17 

38 
12 

47 

35 

45 

18 

39 
32 

46 

21 

5  3 
24 

70 
34 

6  ' 
44 

66 
41 

62 
46 

63 
49 

49 
43 

71 

3  8 

71 
46 

S7 
34 

56 
3'7 

52 
41 

44 

34 

49 

35 

60 
36 

54 

27 

51 
27 

53 
30 

65 
32 

74 
42 

65 
52 

65 
57 

73 
55 

68 
48 

60 

37 

57.1 
36.9 

NEWTON  6  SSE 

M  R  ■ 

m  : 

47 

21 

3  3 
21 

45 

27 

50 
41 

48 

35 

43 

27 

48 

2  7 

53 
30 

65 
37 

67 
39 

65 
-•9 

64 
S4 

64 
45 

52 
36 

7  2 
"'6 

75 
36 

1  E 
36 

66 
40 

50 
35 

48 

36 

49 

35 

65 
30 

45 
36. 

55 
29 

53 
30 

61 
36 

72 
38 

58 
48 

66 
57 

74 

58 

75 
37 

57  4 
36.4 

OLNET  2  S 

M  1 '. 

43 

27 

44 

:  B 

50 
3  2 

49 
41 

46 

3  5 

50 
2  3 

5  5 
22 

'  S 
31 

67 
46 

67 
41 

64 

53 

SS 
51 

53 
44 

74 

32 

76 
5  3 

63 
38 

5  3 
38 

66 
43 

52 
43 

50 
36 

64 

37 

62 
32 

59 
29 

55 
28 

66 
34 

74 
40 

64 
54 

66 
53 

75 
59 

77 
60 

60 
37 

60.3 
39.0 

PALEST  I NE 

MAX 
M ; 

40 

26 

44 

18 

51 
38 

49 

42 

42 

32 

49 

2  7 

53 
2  6 

71 
3  0 

70 
46 

66 
41 

67 
50 

68 
46 

54 
46 

73 
35 

78 
50 

58 
37 

52 
37 

55 
41 

48 

36 

50 
37 

1.8 

35 

52 
31 

56 
32 

55 
29 

64 
34 

73 
42 

60 
53 

67 
57 

77 
59 

78 
56 

58 
37 

59.5 
39.0 

PARIS  WATERWORKS 

MIN 

35 
16 

40 

17 

50 
35 

45 

37 

38 

32 

44 

25 

50 
24 

67 
35 

56 
47 

65 
42 

66 

87 

65 
47 

50 
44 

68 
37 

74 

51 

56 
32 

49 
34 

50 
40 

47 

33 

45 

35 

63 
31 

50 
25 

48 

32 

52 
26 

63 
31 

69 
38 

68 
54 

64 

SS 

73 
59 

72 
57 

57 
38 

56.4 

37.7 

SALEM 

Mfl> 
-  :  ■. 

44 

25 

47 

22 

50 
39 

46 
40 

45 
35 

50 
24 

57 
23 

72 
30 

69 
47 

69 
37 

6  2 
53 

5  3 

46 

55 
45 

78 
36 

74 
47 

58 
37 

SI 
38 

55 
44 

50 
30 

52 
36 

68 
36 

57 
31 

57 
32 

58 
32 

68 
34 

76 
42 

66 
S3 

66 
59 

77 
61 

76 
59 

60 
37 

60.5 
39.0 

TUSCOLA 

-„. 
„  | ., 

39 
13 

39 
12 

->  • 

36 

45 

37 

46 

30 

49 

20 

5  3 
26 

70 

30 

6  9 
44 

66 
46 

64 

57 

68 
35 

70 

73 
46 

60 
34 

57 
37 

SO 
39 

43 

35 

41 

35 

61 
32 

60 
25 

52 
31 

52 
27 

64 

31 

72 
42 

61 
44 

65 
52 

75 
58 

74 

63 

65 
35 

58.4 
36.3 

VANDAL  I A  2  NW 

MAX 
m  :  -i 

47 

20 

36 
2  1 

46 

30 

50 
40 

46 
34 

45 

27 

5  0 
27 

54 

16 

1 9 
42 

6  7 

41 

i  5 
a  | 

67 
60 

5  8 
43 

6  9 
3  3 

75 
50 

73 
35 

38 

40 

34 

35 

30 

■< 

31 

48 

49 

54 

55 

56 

3B 

59.2 
38.5 

WINDSOR 

-i,. 

35 
18 

41 

17 

49 

35 

45 

37 

42 

32 

46 

27 

53 
27 

70 
37 

67 
43 

67 
40 

60 
51 

60 
43 

48 
43 

72 
38 

73 
46 

58 
32 

50 
8  8 

S3 
39 

46 

33 

49 
34 

64 

35 

57 
27 

54 

33 

54 
28 

65 
34 

72 
60 

6  6 
51 

64 

56 

74 

57 

73 
45 

57  .6 
37.9 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

MAX 
MIN 

45 
31 

S3 
28 

51' 
42 

54 
42 

55 
31 

54 

30 

61 
33 

69 
31 

65 
45 

67 
36 

6  6 
55 

65 
46 

5-i 
44 

76 

36 

79 
47 

63 
40 

62 
52 

63 
45 

50 
36 

55 
39 

71 
3  7 

66 
32 

64 

29 

61 
34 

69 

37 

74 
43 

64 

52 

66 
SO 

73 
59 

78 
61 

64 

38 

63.3 
40.6 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

51 

25 

49 

25 

51 
41 

48 
40 

48 

34 

52 
29 

60 
25 

74 

30 

7  2 
46 

67 
41 

6  6 
53 

6  5 

80 

58 
47 

79 

35 

76 
47 

60 
35 

59 
41 

5  6 
4  6 

51 
32 

53 
37 

6  6 
35 

50 
35 

59 
32 

56 
29 

66 

32 

73 
36 

70 
55 

71 
56 

77 
57 

74 

51 

64 

36 

62  .  1 
39.  1 

CAHOKIA 

MAX 
M :  N 

51 
27 

39 
28 

31 

47 
40 

47 

35 

49 

2  7 

52 
27 

62 
35 

76 
46 

64 
44 

62 
44 

6  1 
44 

51 
43 

52 
33 

61 
33 

75 
37 

51 
42 

8  9 
43 

54 

30 

51 
37 

48 

30 

59 
30 

52 
30 

61 
30 

SB 
32 

69 
40 

76 
55 

72 
S7 

64 

55 

80 
48 

71 
38 

59  .6 
37.8 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 
M  I  N 

45 

36 

55 
33 

SI 
47 

55 
4  ■ 

51 

3  6 

54 
33 

62 
33 

66 
43 

64 

51 

70 
6  2 

68 

69 

65 
5  0 

60 
47 

76 
45 

78 
54 

61 

46 

50 

70 
48 

S3 
43 

56 
42 

73 
42 

52 
37 

67 
41 

64 
42 

71 
46 

76 
52 

68 
57 

70 
56 

76 
62 

79 
57 

57 
43 

64  .0 
45.9 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

SI 
27 

42 

26 

53 
29 

50 
42 

52 
«  9 

51 

25 

54 
24 

61 
25 

70 
42 

67 
45 

67 
47 

66 
54 

56 
45 

59 

33 

77 
34 

80 
37 

613 
40 

64 
47 

57 
37 

52 
39 

54 

30 

70 
32 

SI 
29 

63 
35 

59 
30 

71 
35 

75 
49 

65 
55 

68 
41 

75 
61 

79 
39 

61  .9 
37.5 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

50 
24 

37 
24 

47 

28 

50 
41 

47 

35 

41 

30 

51 
32 

58 
35 

72 
45 

;  - 
43 

6  7 
46 

65 

57 
45 

61 
41 

77 
46 

75 
36 

59 
44 

61 
45 

52 
34 

51 
36 

50 
37 

67 
30 

49 
34 

58 
33 

57 
39 

68 
43 

75 
49 

64 

56 

62 
55 

73 
54 

75 
37 

59.7 
39.5 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 
MIN 

4  1 

25 

51 
25 

SO 
45 

SI 
35 

50 
30 

S3 
27 

60 
26 

70 
3  7 

68 
46 

67 
43 

66 
54 

57 
45 

57 
41 

78 
34 

58 
38 

63 
42 

63 
39 

SI 
33 

53 
38 

70 
35 

SO 
31 

61 
33 

56 
32 

69 
32 

76 
42 

63 

66 
56 

77 
59 

78 
41 

55 
37 

60-9 
38.5 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

MAX 
MIN 

54 

25 

42 

2  J 

50 
2  6 

51 
42 

51 
31 

SO 

2  8 

54 

62 

74 

71 

69 
46 

6  6 
49 

54 

61 

35 

80 

2  9 

79 
35 

61 
40 

6  6 
38 

57 
37 

SO 
33 

54 

'6 

57 
30 

56 
32 

63 
35 

53 
36 

68 
36 

79 

64 

51 

67 
46 

74 

68 

32 

61-1 

35.7 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

50 
23 

41 

25 

52 
28 

52 
40 

5  4 

30 

50 
26 

5  2 
25 

'.9 
27 

69 
38 

6S 
47 

68 
48 

6  5 

5  0 

58 
42 

86 
36 

77 
40 

78 
35 

58 
36 

5  7 

47 

5  6 
36 

52 
37 

5  3 

35 

70 
32 

49 

32 

62 
34 

59 
32 

69 
36 

76 
45 

64 

52 

66 
55 

75 
61 

78 
38 

37.7 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

41 

26 

46 

26 

48 
41 

47 
41 

46 
34 

49 

31 

57 
32 

69 
37 

66 
45 

66 
4  1 

62 
53 

55 
48 

54 
43 

75 
40 

74 

50 

S6 
37 

52 
42 

66 
46 

52 
40 

62 
34 

68 
3  6 

63 
28 

58 
34 

54 
31 

65 
37 

74 
44 

86 
54 

64 

56 

75 
SB 

74 

57 

58 
37 

60.  1 
40  .6 

SPARTA 

MAX 
MIN 

53 
26 

5 1 

2  3 

50 
43 

«; 

3 

28 

80 

41 

47 

42 

( 

IS 

44 

40 

SI 

59 
36 

53 
43 

5  9 
46 

50 
3  5 

54 

37- 

6  9 
76 

50 
31 

61 
3S 

58 
34 

70 
38 

76 
.44 

69 
54 

66 
55 

77 
58 

77 
55 

6  1 

36 

62.2 
40.7 

WATERLOO 
■ 

MAX 
MIN 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
11N 

48 

29 

46 

2  3 

50 
38 

51 
41 

49 

33 

50 
36 

64 

33 

70 
3  6 

68 
47 

66 
43 

6  6 

50 

66 
55 

66 

76 
38 

78 
54 

75 
39 

58 
39 

61 
4E 

50 
33 

50 
38 

56 
37 

68 
33 

60 
34 

5  7 
31 

66 
35 

74 
42 

72 
52 

70 
56 

76 
60 

78 
62 

14 

3  7 

63-2 
41  .2 

BROOKPORT  OAM  52 

MAX 

46 
34 

54 

I  i 

52 
43 

53 
43 

52 
34 

55 
2  7 

59 
26 

66 
30 

64 
49 

67 
49 

66 

5  3 

66 
51 

58 
47 

76 
38 

7  6 
49 

72 
38 

65 
39 

6B 
5  2 

58 
36 

5' 
41 

70 
40 

63 
35 

28 

61 
3  3 

70 
36 

75 
42 

70 
5  3 

68 
55 

76 
60 

77 
61 

7 : 
n 

64  .5 
41  .7 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

MIN 

49 

33 

5  8 
27 

S3 
44 

52 

44 

52 
29 

5  3 

25 

5  9 
25 

67 
39 

66 
48 

68 
SI 

68 
54 

66 
S  2 

56 
48 

75 
36 

76 
54 

76 
39 

5  6 
42 

66 
54 

55 
35 

56 
39 

70 
39 

69 
34 

63 
19 

6  1 
34 

70 
35 

75 
45 

7  3 
53 

67 
57 

7S 
80 

76 
62 

75 
39 

64  .5 
42.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


STAT  I  ON 


DAY   OF  MONTH 


11  12 


13  14 


16 


17  18 


i  9 


20  21 


22  23 


26  27 


28  29 


30  31 


FAIRFIELD  RRD 1 0  MFIH 
HARR I SBURG 
MCLEANSBORO  2  ENE 
HT  CARMEL  4  NU 
MOUNT  VERNON 
RENO  LAKE  OHM 
R05ICLARE 


46 

45 

SO 

50 

49 

50 

28 

20 

38 

42 

33 

31 

45 

54 

52 

54 

s; 

53 

32 

24 

43 

43 

33 

27 

49 

40 

48 

51 

52 

49 

27 

23 

26 

41 

31 

27 

48 

39 

45 

49 

52 

48 

25 

24 

25 

45 

32 

28 

46 

38 

45 

52 

48 

45 

26 

27 

79 

41 

35 

34 

46  53 

33  22 


56  54 

35  26 


28  31 
51  SS 


64  64 

SI  S3 


67  67 
SS  S3 


68  64 
48  48 


66  64 
46  56 


66  64 
45  51 


69  66 
48  51 


70  66 
54  50 


60  76  76 
40     3S  46 


45     36  47 


50    S3  76 


6S  S6 
46  37 


57  53 
52  37 


57  SS 
a  i  jg 


58  78 
40  35 


55  56 
38  43 


55  64 
42  48 


57  62 
39  44 


58  58 
43  42 


58  63 
45  45 


58  62 
42  42 


57  68 
39  52 


49  66 

32  37 


54  73 
40  34 


50  SO 
34  36 


48  50 
37  37 


52  53 
36  38 


S2  SI 
38  37 


5S  72 
40  35 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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63  59 
29  29 


67  64 
34  29 


69  48 

32  30 


67  48 

33  32 


70  54 
31  32 


70  49 
32  34 


67  65 
33  26 


75  68 
48  47 


78  69 
39  S3 


65  74 
40  45 


68  70 
35  46 


67  76 
43  S3 


68  67 
S3 


67  75 
52  56 


70  78 
56  60 


62  67 
52  57 


61  66 
53  60 


70 

50  54 


63  67 
S4  56 


70  78 
50  61 


79  69 
56  35 


80  67 
60  39 


75  77 
61  36 


73  78 
61  38 


77  79 
62  35 


DAILY  "SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

MARCH  1977 


DAT 

OF  MONTH 

CD 

STATION 

a. 

z* 

<r 
cc 

o 

(  I  N 

1 

2 

3 

4 

E 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

1 Z 

1  1 

14 

IS 

16 

17 

B 

19 

20 

21 

Z3 

24 

zs 

ZE 

27 

28 

29 

30 

31 

(r 

URBBNB 

4 

m,1 
- :  ■ 

r 

3E 

36 
3S 

V 
33 

)6 
34 

41 

jf 

4C 

36 

3S 
37 

4C 

36 

4 

3! 

4! 

4 

sc 
«f 

5 
J 

Si 

4" 

S 

4' 

5 

46 

4: 

46 

a, 
41 

46 

4: 

I! 

4. 

«! 
4 

4 

4C 

45 

4; 

44 
< 

46 

41 

J, 
42 

SC 
4! 

5 

4" 

5: 

5 

5- 

5 

56 
5 

45.7 
42.1 

8 

(IB) 
1 !  N 

4 

3c 

39 
38 

36 

37 

If 

37 

3S 
18 

3' 
3S 

14 

41 

K 

42 
41 

44 
». 

j. 
44 

J> 

46 

4S 
4" 

5t 
46 

51 
4' 

« 

4( 

S( 

i'r 

46 
41 

46 
4> 

46 
46 

46 
44 

4' 

4  . 

4 

44 

44 
44 

46 
44 

4" 
44 

46 
46 

5C 

4 

52 
5C 

s: 
s; 

s: 
s: 

45  .6 
43.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOHFALL  AND  SNON  ON  GROUND 


STflT I  ON 


NORTHWEST  01 
OIXON 

FREEPORT  WRSTE  HTR  PLT 

GRLENR  I  N 

GRLVfi 

MOLINE  HSO  AP 

MORRISON 
PAH  PAH 

ROMFORD  WSO  RP 

WALNUT 

NORTHERST  02 
RNTIOCH  2  NW 

RURORR 

CHICAGO  O'HRRE  WSO  RP 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

DE  KALB 

MORRIS 

OTTAWA 

■      •  ■ 

WEST  03 

LA  HARPE 
MONMOUTH 
OUINCT   FAA  AP 

CENTRAL  04 
BLOOMINGTON  NORMAL 

DECATUR 

FARMER  CITY 

LACON  2  E 

L INCOLN 

PEORIfi  WSO  RP 

EAST  05 
DRNVILLE 

HOOPESTON  I  NE 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

PIPER  CITY  3  SE 

PONTIAC 

URBANA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


ILLINOIS 
MARCH  1977 


DRY   OF  MONTH 


1°    11    '2    13    M    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


I.I  S.2 

5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 


1  1 


SNOHFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND  Illinois 


MARCH  1977 


DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

: 

1 1 

12 

lc 

14 

IE 

ie 

1" 

IE 

IS 

ZC 

21 

2! 

23 

24 

2E 

26 

2" 

2E 

2S 

3C 

31 

WEST  SOUTHWEST  06 
CARL1NVILLE 

EOHAROSVILLE   1  NE 

GRIGOSVILLE 

JBCK50NV 1 LLE 

PANA 

SPRINGFIELO  HSO  RP 

EAST  SOUTHEAST  07 
NEW  TON  6  SSE 

OLNEY  2  S 

PARIS  WATERWORKS 

SALEM 

WINDSOR 

SOUTHWEST  08 
BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CBRBONOALE  SEWAGE  PL 

NASHVILLE   4  NE 

SPARTA 

SOUTHEAST  09 
MCLEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 
WTR  EOUI\ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  I 

I 
T 

) 

! 

)  T 

z.s 

: 

.  c 

.6 
T 

2.0 
1 

1  .S 
T 

■  6 
1 

■  S 

.9 
T 

7 

T 

1 
) 

T 

1 

T 

T 

> 

I  T 

I 

T 

i 

T 

T 

T 
T 

i 

i  . 
1 . 
1  ■ 

i 

T 

T 

i .: 

8 

3 
1 

1 

) 

J 
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STATION  INDEX 


STRT  I  ON 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT  I  ON 

0BSERVRT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

O- 
Yl 
UJ 

a. 

U 

or 
a_ 

a. 

a; 
> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

pi  r  i  n n 

n  L  D  1  U  11 

n  q 
u  y 

F  nWRRPiS 

1 

3  A 

oo 

C  o 

fl  fl 

Do 

U  o 

a  an 
4  y  u 

6P 

6P 

H 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

AL  E  DO 

nn  ->  9 
UU  / c 

n  i 
U  1 

mp  or f p 

1  1  L  r\  L  L  n 

A 
H 

A  1 
4  1 

I  o 

on 
y  u 

A  s 
4  D 

ion 
/  C  U 

C  P 

or 

fl  P 

b" 

GFNF   1  BURGESS 

ULUL      L      U  U  1 '           V  U 

ri  F  y  T  s  i  sw 

nnoo 
UU  Oc 

n  t. 
U  o 

UlRRRF  N 
In  n  r\  r\  l  IN 

A 
4 

A  1 
4  1 

n  a 

U  4 

on 
y  u 

3  A 
O  4 

F,"7  3 
D  /  O 

r 

L 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

PI  TRN    RRM  ?S 

n  i  q  "7 
U  1  o  1 

n  c 
U  D 

MQD  1  S  flN 
1  1  rt  U  1  O  U 1 N 

A 

3  fl 

JO 

D  o 

on 
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REFERENCE  NOTES 


I LLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  suras  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
da y 1 i ght  saving   t ime .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STAT  TON  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE;      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS ISS I PPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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68 

65 

61 

69 

83 

'8 

64 

72 

69.3 

30 

32 

30 

33 

26 

19 

28 

3  3 

21 

37 

44 

54 

'  4 

44 

48 

57 

49 

50 

c4 

59 

59 

45 

42 

38 

19 

29 

44 

34 

25 

39  .5 

OTTAWA 

-  > 

5'3 

72 

56 

46 

47 

65 

61 

67 

3' 

84 

86 

81 

/6 

78 

BE 

90 

7  9 

82 

78 

63 

71 

65 

72 

85 

81 

68 

73 

72.6 

M :  N 

3  ! 

42 

31 

3  3 

28 

'4 

30 

31 

4  ' 

66 

55 

60 

49 

53 

56 

55 

62 

62 

63 

48 

54 

40 

37 

SO 

19 

30 

35 

44  .8 

PARK  FOREST 

MA> 

59 

59 

73 

51 

55 

4  1 

■ 

45 

41 

■  4 

83 

82 

6  3 

78 

68 

6', 

83: 

86 

BE 

74 

79 

65 

52 

58 

6  5 

49 

64 

81 

46 

64 

65.0 

KIN 

i 

37 

3S 

36 

iC 

25 

33 

28 

26 

4C 

58 

52 

55 

44 

52 

59 

55 

58 

53 

66 

63 

43 

44 

40 

4 

31 

46 

38 

28 

39 

43.3 

PERU  2  W 

MAX 

59 

70 

S6 

5  4 

44 

4S 

.  t 

53 

70 

83 

84 

84 

631 

B 

82 

B6 

87 

87 

- 

8  6 

66 

6  7 

60 

68 

6' 

70 

85 

84 

68 

70 

71  .2 

MIN 

3  3 

34 

31 

4  6 

34 

23 

■ 

.  6 

38 

36 

54 

58 

60 

47 

50 

50 

60 

68 

60 

4 

47 

42 

38 

34 

46 

37 

26 

31 

42  .4 

NBUKEGBN  4  WSW 

MAX 

'• 

SI 

68 

42 

53 

41 

4 

60 

41 

56 

84 

84 

94 

78 

56 

.  4 

77 

75 

77 

70 

75 

50 

67 

55 

55 

55 

50 

43 

55 

60.6 

MIN 

3  : 

34 

32 

32 

•  i 

23 

26 

28 

28 

2E 

47 

53 

52 

43 

33 

33 

29 

28 

38  .7 

WHEBTON  3  SE 

3  9 

72 

63 

:  4 

49 

44 

6  3 

62 

-4 

83 

84 

6: 

81 

86 

6  6 

86 

6  2 

77 

6  3 

67 

63 

60 

67 

82 

81 

65 

72 

70-7 

33 

47 

29 

37 

31 

22 

27 

23 

4 

5  5 

47 

68 

43 

49 

51 

50 

60 

48 

41 

40 

3 ! 

26 

46 

34 

26 

31 

40  .0 
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DRILY  TEMPERATURES 


DRY  OF  MONTH 

0 
cr 

STPT ION 

tt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

l  2 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2? 

23 

14 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a: 

HESI  03 

GALESBURC 

MHl 

SB 

67 

S3 

50 

41 

45 

64 

53 

73 

62 

B2 

81 

73 

18 

a  • 

86 

71 

79 

6  8 

57 

69 

65 

62 

70 

82 

65 

64 

68.3 

MIN 

33 

42 

42 

12 

17 

25 

34 

33 

40 

5  7 

55 

5  6 

5  1 

2.4 

60 

65 

60 

59 

5  .1 

55 

52 

1  1 

10 

33 

35 

52 

4. 

33 

44 

44.9 

COLDEN  1  NH 

MAX 

60 

67 

56 

54 

43 

45 

72 

68 

81 

84 

84 

66 

79 

64 

BS 

89 

Bg 

81 

77 

77 

68 

64 

63 

.  .1 

64 

72 

85 

5  0 

69 

67 

72.0 

MIN 

34 

45 

32 

36 

30 

22 

35 

42 

42 

53 

58 

57 

SB 

■■* 

59 

58 

56 

59 

58 

50 

58 

54 

48 

47 

35 

48 

SO 

52 

33 

46 

47.0 

LB  HARPE 

MAX 

61 

64 

55 

49 

43 

47 

68 

68 

79 

83 

81 

82 

73 

61 

6  2 

Hb 

85 

84 

73 

79 

73 

69 

68 

63 

63 

72 

81 

71 

66 

64 

70.4 

MIN 

32 

44 

31 

36 

32 

27 

34 

ib 

41 

6? 

5E 

56 

54 

52 

86 

55 

57 

4 

58 

57 

58 

50 

49 

4  b 

37 

36 

SO 

45 

3? 

45 

4S.6 

MONMOUTH 

HBX 

60 

69 

56 

51 

42 

47 

55 

58 

77 

83 

83 

34 

76 

ft  r 

H  " 

H8 

ri  i 

77 

80 

72 

62 

68 

66 

6  2 

73 

84 

78 

68 

64 

71  .2 

MIN 

in 

42 

28 

ig 

31 

26 

35 

31 

48 

51 

55 

55 

56 

52 

8  2 

66 

56 

65 

57 

57 

S8 

46 

45 

35 

37 

SI 

41 

28 

4  1 

44.8 

OUINCY 

MIN 

OUINCT   FAB  BP 

MAX 

60 

67 

SS 

52 

43 

49 

73 

60 

80 

81 

81 

81 

75 

71 

8:-. 

68 

S9 

6  1 

62 

62 

70 

79 

67 

65 

64 

69.3 

MIN 

)E 

4S 

36 

34 

34 

28 

38 

42 

44 

54 

59 

59 

66 

!  J 

6: 

- 

:  1 

58 

58 

59 

52 

SO 

37 

41 

S2 

44 

39 

47.9 

QUINCT  OAM  21 

MAX 

62 

66 

SB 

55 

43 

51 

72 

62 

B2 

63 

82 

83 

77 

B2 

65 

6" 

6  7 

8  .' 

73 

76 

69 

5  8 

-.4 

61 

6  1 

72 

6(1 

72 

71  .0 

M  :  N 

37 

4S 

39 

40 

29 

26 

40 

38 

46 

56 

57 

61 

S3 

56 

SB 

S6 

50 

50 

4" 

39 

39 

SS 

4  1 

41 

46.9 

RUSM V 1 L  L  t 

63 

7q 

56 

j 

j . 

4  7 

ft  2 

6  1 

g  7 

8  2 

8  8 

77 

63 

6  2 

62 

60 

7| 

6 1 

79 

64 

65 

7  1.4 

-  ', 

31 

49 

39 

40 

31 

25 

36 

37 

41 

4 

55 

55 

< 

56 

2  8 

1  8 

il 

■  4 

59 

8  7 

58 

51 

43 

48 

3S 

(6 

52 

50 

33 

44 

46.9 

CENTRBL  04 

BLOOM 1 NGTON  NORMAL 

60 

73 

64 

66 

43 

43 

65 

63 

68 

B2 

8  3 

82 

6  3 

(8 

78 

63 

■  4 

6  3 

61 

67 

82 

81 

71  .3 

- :  n 

30 

52 

32 

42 

30 

26 

38 

1 

34 

51 

58 

66 

58 

54 

57 

■  4 

64 

53 

b:3 

61 

6  0 

50 

47 

4  2 

36 

35 

SI 

4 

29 

47 

46.2 

CHE  NOB 

MAX 

59 

74 

57 

57 

42 

44 

65 

60 

78 

83 

62 

6  8 

81 

61 

87 

88 

7  6 

82 

3  3 

6  3 

6  5 

62 

6  0 

12. 

83 

81 

65 

70 

71  .1 

MIN 

34 

51 

31 

19 

30 

28 

3  3 

.'6 

31 

'•  i 

56 

< 

53 

.1  ' 

j  , 

'. 

65 

4 

86 

6  3 

59 

48 

4  6 

44 

4  8 

31 

47 

40 

26 

3S 

44  .0 

DECBTUR 

mm 

62 

75 

60 

60 

44 

48 

71 

57 

71 

84 

84 

6  2 

65 

89 

75 

6  2 

73 

'  i 

=  6 

6S 

61 

70 

81 

70 

6  9 

71  .9 

n  i  n 

32 

49 

40 

37 

30 

27 

35 

33 

37 

51 

54 

14 

56 

52 

57 

60 

57 

66 

26 

SB 

57 

55 

47 

4. 

35 

35 

49 

45 

31 

41 

45.6 

FARMER  CITt 

MAX 

74 

S8 

57 

43 

47 

68 

58 

65 

84 

9  4 

14 

84 

83 

88 

84 

70 

79 

74 

63 

64 

64 

59 

7  0 

B3 

76 

6  6 

71.2 

MIN 

31 

52 

37 

40 

30 

25 

33 

30 

33 

4  - 

53 

52 

55 

57 

55 

52 

58 

68 

60 

50 

60 

51 

47 

42 

37 

36 

47 

42 

29 

40 

45.0 

MBVBNB  POWER  STAT ION 

MAX 

52 

73 

SB 

■  a 

49 

70 

b  / 

75 

84 

84 

61 

83 

86 

80 

81 

1H 

55 

64 

63 

72 

63 

81 

70 

69 

74.0 

MIN 

34 

46 

39 

41 

30 

37 

36 

41 

55 

58 

63 

55 

58 

56 

60 

57 

62 

60 

5  9 

SO 

50 

39 

40 

S3 

47 

34 

44 

46.4 

LBCON  2  E 

60 

13 

57 

54 

44 

45 

65 

6? 

72 

63 

B3 

34 

76 

79 

88 

66 

87 

82 

77 

75 

63 

72 

67 

62 

7(3 

83 

83 

67 

71.7 

52 

29 

30 

26 

38 

1  1 

32 

54 

63 

59 

62 

49 

50 

2  3 

►  3 

58 

5  9 

60 

60 

48 

48 

1 9 

40 

40 

53 

40 

28 

38 

46.3 

L INCOLN 

-,, . 

62 

71 

64 

52 

42 

47 

69 

63 

72 

83 

8  3 

82 

63 

62 

ft  4 

6  6 

6  6 

85 

79 

>g 

■  ft 

66 

64 

4 

62 

69 

BO 

79 

66 

72.0 

-  '. 

32 

51 

38 

40 

32 

29 

34 

33 

37 

50 

-3  b 

'-.  3 

6  1 

56 

8  6 

87 

5  7 

57 

60 

59 

68 

50 

4" 

41 

35 

38 

50 

46 

33 

42 

46.7 

MASON  CITT    |  NH 

MAX 

61 

73 

58 

58 

43 

45 

58 

60 

72 

64 

8  3 

83 

81 

B3 

8 1 

76 

81 

75 

66 

6  3 

62 

69 

6  6 

81 

78 

68 

71  .5 

32 

42 

37 

40 

27 

29 

34 

34 

36 

45 

48 

54 

58 

5  3 

55 

56 

87 

86 

60 

60 

60 

50 

48 

46 

37 

38 

49 

46 

30 

40 

45  .3 

M I NONK 

MAX 

45 

70 

72 

56 

50 

40 

52 

66 

6! 

74 

-  ■! 

82 

84 

79 

IB 

6  8 

61 

62 

62 

62 

6  6 

69 

82 

56 

64 

6B  .9 

MIN 

26 

40 

2B 

38 

30 

28 

32 

28 

30 

38 

52 

SI 

55 

4  9 

50 

51 

6! 

55 

60 

60 

4  5 

47 

45 

36 

32 

38 

46 

4b 

28 

42  .0 

PEORIB  HSO  BP 

MAX 

61 

73 

56 

53 

44 

46 

67 

53 

71 

62 

B3 

82 

75 

6  2, 

81 

85 

86 

84 

74 

80 

67 

56 

67 

62 

60 

67 

81 

64 

66 

69.1 

MIN 

33 

43 

32 

33 

31 

27 

35 

32 

38 

48 

54 

52 

58 

61 

6! 

58 

50 

46 

45 

37 

35 

47 

38 

31 

42 

45  .0 

PR  1 NCE  V  I L L E   1  N 

54 

j 

82 

68 

70  •  1 

• 

- ;  N 

30 

49 

31 

38 

30 

25 

37 

30 

35 

53 

.,6 

S3 

51 

60 

86 

65 

E  ■! 

62 

60 

60 

69 

48 

4 

47 

3  8 

39 

52 

34 

2  6 

40 

46.5 

EBST  05 

OANVILLE 

MAX 

64 

77 

65 

59 

44 

44 

68 

63 

62 

64 

84 

63 

8  2 

82 

80 

85 

87 

75 

82 

78 

66 

.  4 

64 

62 

69 

82 

80 

65 

71  .9 

MIN 

26 

53 

40 

42 

31 

28 

31 

30 

30 

40 

48 

57 

57 

51 

52 

50 

51 

51 

60 

61 

6  9 

52 

48 

40 

36 

30 

38 

44 

.  J 

33 

43.3 

H00PE5T0N  I  NE 

MAX 

60 

74 

56 

57 

41 

43 

65 

57 

60 

B2 

5  3 

8  2 

82 

80 

73 

60 

74 

63 

63 

63 

60 

69 

82 

74 

65 

69.7 

MIN 

30 

51 

39 

40 

32 

29 

34 

.  6 

29 

47 

57 

87 

58 

55 

52 

4 

•.. : 

59 

62 

61 

61 

SO 

48 

43 

36 

34 

45 

43 

28 

39 

45  .4 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

MAX 

47 

72 

49 

57 

44 

4S 

63 

B3 

83 

B4 

78 

81 

76 

6  8 

73 

82 

65 

S2 

SO 

62 

58 

66 

82 

47 

80 

67.7 

- :  N 

34 

35 

34 

34 

32 

29 

30 

•< 

30 

57 

6  6 

47 

48 

56 

61 

63 

64 

6  3 

63 

47 

49 

46 

41 

33 

34 

41 

40 

41 

44.3 

PIPER  CITY  3  5E 

MAX 

52 

74 

56 

57 

42 

43 

57 

50 

64 

66 

85 

66 

84 

82 

89 

78 

81 

75 

64 

65 

65 

60 

71 

85 

82 

67 

72 

71  .8 

MIN 

26 

45 

40 

31 

26 

34 

27 

27 

54 

54 

54 

54 

48 

J  1 

50 

56 

•  4 

61 

59 

E  2. 

47 

39 

35 

35 

45 

35 

24 

35 

43.2 

PONTIBC 

59 

73 

57 

55 

42 

45 

65 

63 

65 

83 

82 

83 

81 

63 

79 

'9 

64 

6  7 

65 

61 

71 

83 

82 

65 

71  .2 

MIN 

34 

51 

34 

« 9 

32 

30 

34 

29 

31 

44 

56 

57 

61 

49 

52 

SS 

56 

55 

5.3 

61 

61 

49 

4  . 

45 

39 

i« 

49 

41 

30 

40 

45. 4 

RBNTOUL 

MAX 

43 

6! 

75 

60 

59 

44 

44 

b  1 

64 

6  1 

62 

63 

83 

87 

7S 

81 

65 

65 

62 

60 

56 

69 

58 

68.6 

MIN 

31 

33 

39 

39 

32 

26 

25 

••• 

35 

l( 

49 

5  8 

55 

57 

SS 

5  6 

' 

'. 

60 

6 

61 

55 

48 

45 

40 

37 

38 

27 

44.4 

URBBNB 

MAX 

62 

74 

SB 

59 

42 

43 

67 

50 

64 

82 

b; 

61 

63 

8! 

6! 

85 

8B 

72 

61 

67 

62 

64 

64 

57 

b'3 

81 

62 

66 

7  I 

69.5 

MIN 

33 

43 

41 

35 

32 

28 

34 

32 

34 

48 

57 

54 

SB 

59 

' 

6: 

51 

49 

43 

41 

40 

45 

35 

32 

41 

46.0 

utt  T  ft  f  »  U    7  MU 

63 

MIN 

18 

37 

39 

32 

28 

31 

29 

29 

34 

SI 

5i 

55 

4| 

SO 

55 

55 

56 

53 

52 

II 

48 

48 

38 

39 

30 

36 

41 

28 

31 

42  . 1 

WEST  SOUTHWEST  06 

BLTON  OBM  26 

MAX 

53 

64 

72 

55 

63 

45 

51 

7S 

64 

s 

6  3 

84 

83 

81 

70 

77 

70 

64 

S6 

64 

64 

69 

79 

76 

68 

70.6 

MIN 

39 

1! 

4S 

■ 

35 

35 

34 

43 

45 

4 

57 

56 

■  ■■) 

60 

59 

> 

6! 

(  4 

61 

61 

60 

6  6 

51 

SI 

46 

47 

49 

56 

43 

43 

50.7 

CBRL INVIllE 

-..< 

76 

58 

64 

46 

50 

76 

69 

74 

84 

84 

83 

8  3 

84 

86 

87 

86 

82 

75 

80 

73 

67 

SS 

64 

61 

71 

81 

78 

69 

67 

72.6 

MIN 

33 

51 

42 

44 

33 

29 

35 

36 

40 

56 

5G 

68 

61 

S3 

53 

54 

60 

58 

6  6 

6 : 

58 

55 

48 

47 

36 

36 

51 

53 

34 

39 

47  .8 

CR10GSV1LLE 

MAX 

51 

70 

57 

56 

46 

50 

74 

60 

79 

82 

83 

83 

rg 

81 

66 

8,6 

87 

94 

73 

80 

74 

6  6 

60 

61 

60 

70 

79 

76 

67 

65 

71  .3 

MIN 

36 

4S 

41 

' 

3  1 

28 

< 

40 

40 

55 

62 

613 

60 

56 

57 

8  6 

60 

62 

59 

57 

SB 

5? 

46 

50 

40 

42 

54 

SI 

3S 

43 

48.9 

l.ILLSBORO  2  SSH 

64 

78 

57 

■  i 

46 

48 

76 

68 

72 

81 

85 

83 

82 

83 

84 

-  1 

87 

83 

76 

36 

74 

66 

55 

64 

60 

69 

60 

79 

67 

66 

72.3 

-  !  •. 

35 

ss 

43 

32 

30 

36 

36 

40 

52 

58 

SS 

58 

8  6 

58 

59 

60 

63 

59 

66 

59 

55 

49 

46 

39 

40 

47 

54 

3S 

44 

48.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


CTQT  I  n  M 

DRY  OF  MONTH 

... 

cr 

Q4 

!> 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ill 

1  1 

12 

13 

14 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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49 

6? 

73 

57 

59 

43 

48 

72 

58 

73 

6  2 

82 

8  2 

79 

81 

83 

66 

86 
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L~69 

'9 

.  9 

68 

69 
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34 

3  6 

42 

41 

31 

28 
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36 

39 

42 

54 

55 

59 

54 

56 

53 

57 

56 
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60 

44 

49 

47 

14 
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42 

51 

33 

36 

45 

9 

JERSEYVILLE  2  SW 

IB  | 

57 

65 

75 

58 

6? 

52 

75 

6 1 

74 

62 

8 1 

8 1 

80 

62 

83 

64 

84 

6 1 

70 

62 

69 

76 

78 

68 

70 

8 

36 

44 

44 

43 

32 

32 

35 

36 

4  1 

. 

52 

52 

5  6 

52 

53 

52 

S4 

54 

5'' 

59 

58 

49 

49 

49 

37 

(8 

50 

63 

39 

40 

47 

2 

PANA 

1A> 

6  ] 

75 

56 
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.  i  t 

i 

.25 

■  30 

.  ) ; 

.25 

.  1  5 

.  |  4 

.16 

.17 

.14 

.06 

■  20 

.00 

■OS 

■  1  5 

.  1  5 

.07 

.21 

.  35 

WIND 

l  2  l 

1  21 

'8 

89 

3? 

1013 

gg 

1  09 

,  06 

80 

32 

24 

41 

4  J 

45 

53 

14 

57 

SI 

6  0 

59 

i  4 

58 

137 

47 

29 

207SB 

HRX 

66 

5  3 

67 

65 

71 

16 

77 

79 

90 

82 

81 

8 

82 

78 

69 

79 

62 

60 

66 

7  | 

55 

72 

77 

SS 

74 

71  .2 

MIN 

•1  ! 

I ! 

37 

)5 

IE 

3  7 

51 

52 

53 

54 

55 

53 

52 

56 

58 

59 

59 

so 

4  5 

39 

I  ) 

40 

45 

36 

36 

46.0 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  WSO  RP 

r  h> 

■  1  2 

.  i  1 

■  46 

HI 

.OS 

.  !  5 

.21 

..'0 

g 

.34 

IE 

.33 

■  35 

.  20 

.24 

.23 

.  .'8 

.28 

.  1  6 

.21 

■  06 

.05 

■  10 

.22 

.22 

.21 

.  36 

■  21 

-  1  0 

■  IS 

6 . 35 

W  I  NO 

e. 

251 

86 

15 

.  'C 

1  4t 

123 

6  2 

,'3 

.  t 

B  l 

73 

g  I 

4  J 

63 

18 

4 

43 

60 

1  02 

92 

60 

83 

92 

9  6 

63 

89 

89 

85 

19 

2858 

HRX 

•  : 

12 

62 

I- 

S  i 

7  1 

68 

1  1 

81 

82 

B4 

8 : 

8.' 

8  5 

8  1 

85 

81 

75 

83 

73 

65 

57 

71 

6  5 

74 

80 

74 

72 

69 

72.3 

MIN 

37 

4  ' 

j 

jh 

33 

3 1 

41 

40 

J  | 

52 

55 

55 

E 

53 

80 

'  8 

'  1 

59 

60 

61 

60 

57 

■Li 

48 

41 

4  4 

50 

51 

39 

4E 

49.2 

SOUTHWEST  08 

ChRI»IE  RESERVOIR 

EVRP 

-  IE 

.35 

. ;  J 

■  1  3 

■ ;  3 

li 

.28 

■  22 

.  !  7 

.  37 

.  39 

.  1  1 

.21 

■  1  7 

-.'3 

i  s 

.27 

.25 

.11 

.25 

4 

.136 

.  0  1 

.2! 

■  20 

.26 

.33 

.22 

.22 

6.336 

WIND 

;  ;  1 

180 

12 

1  2  3 

1  5  3 

64 

102 

•  i 

82 

:  4 

95 

6 

4  J 

[' 

15 

36 

23 

55 

'31 

105 

4 

68 

47 

77 

61 

SS 

123 

1  38 

33 

23498 

MRX 

61 

'  J 

6! 

61 

SO 

62 

75 

71 

73 

81 

8 

h  : 

"  4 

81 

8  1 

8  ; 

8E 

80 

71 

61 

65 

76 

54 

7  2 

68 

75 

79 

76 

76 

73.4 

MIN 

61 

44 

> 

)6 

'■! 

IS 

4i 

44 

42 

55 

54 

5  5 

5  5 

60 

5  1 

to 

62 

60 

i 

St 

60 

S3 

46 

43 

42 

45 

(8 

4  5 

46 

SCO 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILL  t  NO  I S 
APRIL  1977 


STAT  I  ON 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

in 

31 

NORTHWEST  01 
DIXON 

FREEPORT   WASTE  H TR  PL  T 

GALENA   1  N 

GALVA 

HOLINE  WSO  AP 

MORRISON 
ROCKFORD  HSO  AP 

HAL  NUT 

NORTHEAST  02 
ANTIOCH  2  NH 

CHICAGO  0  'HARE  HSO  AP 

CHICAGO  MIDWAY  HSO  AP 

OE  KALB 
MORRIS 
PARK  FOREST 

WEST  03 
CANTON  1  ESE 

MONMOUTH 

OUINCT  FAA  AP 

CENTRAL  Oi 
FJL  OOM  I  NGTON  NORMAL 

FARMER  CITY 

LACON  2  E 

L INCOLN 

PEORIA  WSO  AP 

EAST  05 
DANVILLE 

HOOPESTON  1  NE 

KANKAKEE   HTR  POLL   C  TR 

PIPER  CITY  3  SE 

PONT IAC 

UR8ANA 

WEST  SOUTHWEST  06 
CARL INVILLE 

EOWAROSVILLE   1  NE 

GRIGGSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  0NJ5N0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

1  .0 
1 

1  -5 
2 

]  .5 
1 

1  .'] 

T 

.5 

T 

.8 
T 

T 

!  .5 

1 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
.6 

.4 

T 

.S 
T 

■  5 
1 

T 
T 

T 

■  ? 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

I 

I 
! 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

2.5 

1  -0 
1 

T 
T 

1  .2 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

1  .0 
1 

.3 

.5 
1 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  1977 


DRY  OF  MONTH 


1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

1 C 

1  1 

1 . 

13 

14 

1  5 

I E 

1  7 

18 

I  s 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JBCKSONVILIE 
PANA 

SPRINGFIELD  HSO  OP 

EAST  SOUTHEAST  07 
OLNET  2  S 

PARIS  WATERWORKS 

SALEM 

TUSCOLA 

WINDSOR 

SOUTHWEST  08 
NASHVILLE  4  NE 

SPBRTB 

SOUTHEAST  09 
ALBION 

BROOKPORT  DAM  52 
OIXON  SPRINGS  AGR  C 
GOLCONOA  OAM  SI 
HARR 1 SBURG 
flCLEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 
WTR  EOUI\ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

) 
) 

T 
T 

' 

T 

. 
' 

T 

T 

T 

1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

I  . 

l  . 

1  . 

T 

T 
T 

' 

T 

) 
) 
) 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


13 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
APRIL 


1977 


STRT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
cr 
z 

cr 

o 

LRTITUOE 

LONGITUDE 

ELEVRT ION 

OBSERVRT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

CL 

UJ 
0- 

a. 

5 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  I 

OBSERVER 

Rl  R  I  ON 

0055 

09 

f  nui  tupn  q 

L  UWHrvUD 

/ 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL-    bIHIt    rULILt  KHU1U 

RL  EDO 

0072 

0 1 

MF  P  P  F  R 

M  l  r\  L  L  r\ 

4 

4  1 

I  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

ULNL    L  oUKutbo 

Rl  F X  I  S    1  SW 

nLL  A  1  J      1      \J  n 

0082 

03 

LI  Q  P  P  P  M 
ri  M  r\  T\  c.  IN 

A 

4  1 

04 

90 

34 

673 

L 

HLtXlo    nUN  bLKVlLto 

Rl  TflN   I1RM  ?fi 

0137 

06 

m  q  n  i  ^  n  m 

A 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

I  1      c      rflDDC      flC  CMPIME"P"DC 

U   b   LUKrb   Ur  tNUlNLtKb 

RNNR   1  E 

0  1  87 

08 

UNION 

A 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HRRTLINE 

RNTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7R 

7A 

H 

THOMAS  G •   ROBINSON.  JR 

RRGONNE  NRTIONRL  LRB 

0237 

02 

ni  ipqpf 

UU"  H UL 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

n d p n m m p    m n  t  t  n m n i     i  no 
HKLrUNiNt    inH  1  IUNHL  LHb 

ASHLEY 

028  1 

08 

WHOM  1  INU  1  UIN 

4 

38 

20 

89 

1 2 

570 

c 

r  u  n  d  i  cc    i_i    crui  lonru 
LnHKLtb   n  bLHUtJHLH 

Al  IP.I  IS  T  A 

0330 

03 

nHINL  U  L  r\ 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

LUWHKU   L •    oLHU I  T  t 

RURORR 

0338 

02 

K  QMF 
r\  n  IN  L 

1 

4  1 

45 

88 

2 1 

644 

MID 

7A 

H 

riTv    nc    ni  iDr>Dn    mtd  hcdt 
LllT    Ur    HUKUKH    WIK  ULrl 

RVON  5  NE 

0356 

03 

Fill  THM 
r  UL  1  UIN 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JHntb   K   Mil LHtLL 

U  n  i\  i\  i  IN  (j  I  U  IV 

0442 

02 

1  QKC 
L  H  r\  t 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BERRDSTOWN 

0492 

06 

rncc 
LrloO 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7R 

iidmc  Dnnin 
WKMb    KHU I U 

BFIIFVIIIF   SA    III    1 1 M  T  v 

ULLLL'  1LLL      -J  U      ILL.      Ul»  I  V 

05  1  0 

08 

c  T    ri  nip 
0  1     L  L  H  I  r\ 

n 
C 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4P 

4P 

H 

blU   BLLLtVlLLt   Ktb   LN 1 K 

BELVIDERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

1  5 

88 

50 

8  1  5 

1" 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  1 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  C0FFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

p DO M  K  j    I  M 
r  r\  n  IN  r\  L  1  IN 

f 

38 

02 

88 

55 

445 

8fl 

MflDMflM      Pi         MCI  V/IM 

NUKMHlN    U.  MtLVllN 

BLOOM INGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MT  1    C DM 

1  I L  L  C  n  IN 

l 

40 

30 

89 

01 

775 

7fl 

Dl    nnMIMPTPM  linTCDlinDu'C 

DLUUnlNLilUN  WHltKWUKKb 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

mt  I  p  qm 

1 1 L,  L.  C  H  IN 

i 
i 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

lLLlNUio   bIHIt  UN1V 

BLUFFS 

078  1 

06 

c  r  n  t  T 
0  L  U  1  1 

l 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  R.  N0RTRUP 

BR00KP0RT  ORM  52 

0993 

09 

Mpccnr 
IIHOjHL 

c 
O 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6R 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PRHflK  I  R 

1  1  60 

08 

ct       ri  DID 
o  1  ■    L  L  H  1  K 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8R 

8R 

CRHOKIR   TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  C I  R 

1  1 66 

08 

Pi  FYQMnPP 
nLL  ArllNULf\ 

4 

37 

00 

89 

1  0 

3  1  4 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1 250 

03 

Fin  t  n  m 
r  ul  i  U in 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

KHU 1 U  b I  A  I  I  ON  WBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1 265 

08 

JRCKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7R 

7H 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVILLE 

1280 

06 

MRCOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

DR  JACK  A  CAMPBELL 

PARI  I  NV  1 1  1  F  ? 

k»ni\|_  ill*  ILLL  C. 

1284 

06 

MQrni  ip  i  m 
rl  H  L  U  U  r  1  In 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

PARI  Yl  F  RFSFRVfllR 

I,  ni\L  ILL      liL  JLIi  I  U  1  f\ 

1 290 

08 

r i  i mtom 

L  L  1  IN  1  UIN 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8fl 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CRRMI    6  NW 

1  296 

09 

LI  M  T  TP 

wn  i  i  l 

n 
i 

38 

1  0 

88 

1  2 

390 

7A 

HUBERT  B0HLEBER 

CENTRRL I  A 

1  386 

08 

mod  j  nw. 

linn  I  U  IN 

£. 

38 

3  1 

89 

07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

fHRNNRHflN    PlRF^nFM  1^1 

li  iniinni  iu'i     U  i\  L  JUL  n      1  JL 

1  420 

02 

P  P 1  1 M  n  V 
Ur\  U  IN  U  I 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  4  36 

07 

r  m  f 

LULL  j 

n 

39 

29 

88 

1  0 

680 

6P 

7R 

DAL  IAS  A  PRICE 

CHENOR 

14  75 

04 

m  r 1  POM 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W .  S0MMER 

CHESTER 

1491 

08 

p q m n n i  pm 

r\rllNUULrn 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W .  GRRR I S 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL  T 

152  3 

02 

COOK 

3 

4  I 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  0IV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  RP  R 

1549 

02 

Luun 

1 

4  1 

59 

87 

54 

674 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

J 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICRG0  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1  564 

02 

LUUIa 

J 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1 567 

02 

L  U  U  r\ 

~3 
J 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHI C AGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

C  00K 

J 

4  1 

A 

87 

36 

594 

12M 

12M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

D 

4  1 

47 

87 

45 

627 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHI LL I COTHE 

1627 

04 

PEOR I R 

1 
1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WA  Y  NE 

38 

3  1 

88 

24 

454 

c 

FRANK   K .  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1  743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7fl 

MORRIS  L0CKARD 

COULTERVILLE    1  SSW 

1944 

08 

RRNDOLPH 

2 

38 

1  l 

89 

36 

5  1  0 

; 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

4  1 

27 

87 

38 

664 

C 

VILLRGE  OF  CRETE 

DRNV  I LLE 

2140 

05 

\J  F  R  M  T  1   1  n  M 
V  L  r\  1  1  1  L  1  U  IN 

n 
1 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

C 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VF  RM I  1  T  PiN 

»  L"l  1  1  L  1  U  IN 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

m  q  r  n  m 

1  1  M  L  U  IN 

■ 

1 

39 

51 

B8 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

riF    K  Ql  R 
U  L  nnLD 

c 
0 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

NORTHERN   I LL I N I  OS  UNIV 

DI  XON 

2348 

0  1 

LEE 

c 
0 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

c 

D 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

OOWNS  2  NE 

24  1  7 

04 

Mr i  p  qm 

1  1 L  L  L  n  IN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.   DE  V  I NE 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE IN 

2642 

04 

PEORIfi 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

: 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSVILLE   1  NE 

2679 

0  R 

i  inu  i  o u in 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS.  DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

F  F  F  I  MP.HPH 
Li  r  l  in  Lin  n  I  I 

~1 

39 

08 

88 

37 

601 

7A 

7A 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

K  O  M  P 
r\  H  IN  L 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L1V1INLOIUIN 

1 

40 

44 

B8 

31 

691 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RAD  10  WF  I  W 

2931 

09 

Hp  y  NE 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

] 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLRY 

n 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

3142 

07 

COLES 

7 

39 

24 

88 

09 

703 

FOX  RIOGE  STATE  PARK 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DRVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GHLESBURG 

3320 

0  3 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

7fl 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GOLVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

RAIMRSON  F.  SMITH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


O  T  f~l  T   T   r>  K  1 

S T R T  I  ON 

INDEX  NO. 

0  I  V  I S I  ON 

COUNTY 

ORAINAGE  i 

LATITUOE 

LONCI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

□ 
u 

UJ 
<£ 

cr 
u 

SPECIRL 
( SEC  NOIESI 

GEBHARD  WOODS  ST  PRRK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHARD  W000S  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

0 1 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

1  0 

639 

M  I  0 

M  1  D 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY   1  E 

34  1  3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

7A 

ROBERT  0  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

9  1 

02 

S38 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

r 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ROOMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

D6 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

3  i 

367 

7A 

EOMUNO  E  KUNCE 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

550 

[ 

WILLIAM  C •  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

1  5 

88 

1  0 

540 

7A 

OAVID  L  OWEN 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

37  1  7 

06 

PIKE 

1 

39 

4  3 

90 

4  4 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

4  4 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYOE  PITTMAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

c 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

1  7 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

8A 

8A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

H I LLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARO  T  PR  T  T IE 

H00PEST0N  1  NE 

4 : 98 

05 

VERMIL  ION 

7 

40 

28 

87 

40 

7  1  0 

6P 

7A 

c 

H 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUTSONV  I  LLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

[ 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4  355 

j  | 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

9  1 

0  1 

554 

8A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

4  4 

90 

1  2 

6  1  0 

7A 

7A 

c 

H 

WLDS  RA0I0 

JERSEYV I LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2  1 

630 

8A 

8A 

JERSEYV I LLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

7  A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7  A 

7  A 

r 

H 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7A 

7 1 1 

rj 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE    1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89 

54 

780 

9A 

9  A 

C 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

K1NCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7  A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

[ 

4  i 

0  1 

89 

2  1 

6 1 4 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

rj 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

L  AWRENCE V  I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

4  3 

87 

4  1 

4  4  7 

7A 

CALVIN  L  .  REYNOLDS 

L  I  NCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

[ 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOU  I  SV I LLE 

52 1  6 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

r 

JAMES  F  .  MORGAN 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

4  0 

32 

89 

22 

6  70 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

1  5 

88 

36 

820 

6P 

6P 

HRROLO  HYOE 

MARIETTA 

5  3  34 

0  3 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

rj 

TRUDY   M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI AMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7  A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

0  4 

MACON 

40 

02 

88 

58 

720 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

4  1 

20 

88 

45 

4  86 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

54  1  3 

0  4 

MASON 

j 

40 

I  3 

89 

4  3 

585 

6P 

6P 

£ 

JAMES  M.  MC  DONALD 

MAT  TOON 

54  30 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

2 1 

7 1 8 

M  I  D 

M  I  D 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

] 

4  2 

1  7 

88 

1  4 

742 

7  A 

r 

FRANK   W  NOVAK 

MCLE ANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

38 

06 

88 

30 

4  80 

7  A 

79 

u 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

MARCUS  F  DODGE 

M I NONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89 

03 

750 

7A 

7  A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

n  i 

U  1 

ROCK  ISLAND 

g 

4  1 

97 

90 

30 

582 

m  I  n 

1  1  1  u 

M  I  0 

r 

L 

H  1 

n  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

0  3 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

u 

MRS    INEZ  M.  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

R7Q? 

05 

PIATT 

[ 

40 

02 

88 

35 

645 

7  A 

MRS.  LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORR  I  S 

coon 

JOdU 

U  c. 

GRUNDY 

i 

A  1 

9  i 

QO 

o  o 

9£ 

con 
o  c.  u 

7A 

LI 

EDDY  R  WEBB 

MORR I  SON 

■J  O  J  J 

n  i 

U  1 

WHITESIDE 

c 
o 

A  1 

A  Q 

QQ 
03 

o  o 

DUj 

7  A 

7  A 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

CQ  A  1 

Do  **  1 

nc 

U  O 

CHRISTIAN 

1 
1 

9^ 

on 

O  3 

9R 
c  o 

D  3  U 

r 

L 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

C,  O  Q  O 

no 

Ua 

WABASH 

-J 

9  A 

ft  7 

A  ^ 

**  C.  u 

7  A 

CQ 
DM 

r 
L 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MT  CARMEL  4  NW 

5893 

09 

WABASH 

1 

38 

27 

87 

47 

471 

7A 

7  A 

c 

CLOSED  8/25/76 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

8A 

QQ 
O  M 

RONALD  MORGAN 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUP I N 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7  A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

7  A 

JOSEPH  M  OOUD 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

^P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWE AOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS  .   MARY  A .  OOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOM I S 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

C 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

SP 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


O  T  O  T   T   H  M 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

d 

rz 
cr 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

n 

f 

PRECIP. 

SPECIRL 
I  SEE  NOTES  1 

PALEST  I NE 

!  :  • !  0 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

O  1 

7P 

7P 

H .  M .  GADD  I S 

PANA 

6579 

06 

CHR I  ST  I  AN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

/  r 

7R 

l_l 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

r 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  4  2 

680 

7P 

7P 

l-j 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

66  1  6 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87  4  1 

7  1 0 

ft  P 
OH 

8R 

PRRK  FOREST  WATER  DEPT 

PAW  PAW 

6661 

0  1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

70 
/  H 

7R 

H 

ROBERT  G-  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8R 

JOSEPH  WRSSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

67  1  1 

04 

PEORIA 

1 

4  0 

40 

89  4  1 

652 

m  i  n 
n  1  u 

M  !  D 

r 

H  J 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  [ 

20 

87  48 

722 

7R 

MRS  NANCY  L-  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

6  1  5 

ftp 

or 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

8  9  5  ? 

600 

7R 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

4  8 

88  08 

690 

ft  P 

0  r 

7R 

r 

u 

MRS  DELLR  MAE  BORK 

P  I  TTSF  I  ELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

(- 

C  I  TY-P I T TSF 1  ELD  SEW  PLT 

PONT  I  AC 

69  1  0 

05 

L  I  V  I NGSTON 

1 

40 

5  3 

88  38 

650 

ftP 
Or 

7R 

u 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  IWSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

J  o 

n  ^ 

UJ 

on  nn 
3  u    u  / 

D  0  0 

7  R 

r 

L 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  I  NCE  V  I  LLE   1  N 

7004 

04 

PEOR 1  A 

1 

40 

57 

89  46 

700 

ftp 
Or 

6P 

MRS  ■   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

701  4 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

40 

89  57 

E  1  1! 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

OUINCY 

7067 

03 

ROAMS 

4 

J  3 

57 

91  24 

ft  n  1 

DU  1 

"7P 

7P 

ARTHUR  H  GIBSON 

QUINCY  FAR  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

1  Q 

3  3 

O  D 

7ft  ft 
/  0  3 

m  i  n 

m  1  n 
1 1 1  u 

U  S  FED  AVIATION  AGFNCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

5  4 

Q  1     9  ft 

A  ft  ft 

7  Q 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

0  3 

RORMS 

4 

0  o 

ft  ft 

j  1  ZD 

ft  n  r 

DUO 

7  Q 

VIRGIL  C  N I EWOHNER 

RANTOUL 

7  1  50 

05 

CHRMPR I GN 

7 

4  0 

1  9 

88  10 

74  0 

7  Q 
/  H 

7  R 

RANTOUL  L I GHT  DEPT 

RED  BUD  S  SE 

7157 

08 

RRNDOLPH 

2 

ft-  ft 
3  o 

i  n 
1  u 

ft  Q  ftft 
Oj  DO 

4  <i  0 

7  R 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRRNKL  I  N 

4 

ft-  ft 
3  0 

n  9 

PR      ft  Q 

o  o  o  y 

^  C  c 
4  DO 

Q  O 
OH 

OH 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0 1 

OGLE 

6 

A  1 
4  I 

ft  7 

ft  q  in 
o  y   i  u 

/  0  U 

6P 

C  P 
Or 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REIO 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

W I NNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

m  r  n 
n  1  u 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS  I  CLARE 

74S7 

09 

HARD  I  N 

5 

37 

9ft 

ftft    9  1 
OO    c.  1 

id  nn 
^uu 

6P 

ftP 
Or 

KFNNIS    H  UlRMfifF 

RUSHV I LLE 

7551 

0  3 

SCHUYLER 

1 

a  n 

n7 
u  / 

an  ~*a 
y  u  jt 

c  p.  n 

DO  U 

5P 

C  P 

Or 

RICHRRO  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

"3ft 
3  o 

cc 

O  D 

ftft  n  i 

0  O     U  I 

ft  n  n 
OU  u 

7  D 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

3  O 

"3ft 

ftft    ft  *7 
OO    D  / 

DOU 

6P 

6  P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GRLLRT  IN 

5 

37 

4  3 

ftft     1  1 
OO     1  1 

/inn 
4  u  u 

7  Q 
/  H 

IRKF    H  STFWRRT 

SHELBY V  I LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

oy 

9  / 

DO       A  "7 

0  0     4  / 

ccc 
Ooo 

c 

SIDELL 

7952 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

3  y 

CC 
D  O 

ft  1     A  Q 

o  /  iy 

ft  ft  ft 

DO  D 

7  O 
/  H 

T  HF 1  MP    1  QMF 

SPARTA 

814  7 

08 

RANDOLPH 

4 

^ft 

JO 

nft 

UO 
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REFERENCE  NOTES 


ILL! NOIS 


Additional   information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   i  n  mi les .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65fF.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day 1 ight  saving  time .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for   the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bul leti n . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  ii,  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "CI imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-IL1IN0IS     2-KASKASK1 A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS JSSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   fvr  each  month  are  described  in  the  CLI MA TO LOG  I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.  C.   28801.       Attn :     Publications .  
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60 

62 

60 

60 

62 

62 

58 

66 

62 

61 

62 

56  •  7 

MORRISON 

MB  . 

69 

74 

h6 

67 

69 

79 

71 

68 

74 

62 

68 

74 

79 

84 

85 

87 

89 

83 

87 

90 

88 

87 

83 

87 

89 

91 

90 

88 

88 

87 

84 

80.3 

MIN 

42 

54 

52 

51 

55 

54 

44 

40 

3  5 

33 

38 

43 

49 

49 

57 

63 

62 

59 

60 

62 

8  9 

64 

57 

59 

60 

63 

58 

61 

63 

59 

60 

53.7 

MOUNT  CARROLL 

«„, 

69 

75 

70 

6  3 

69 

78 

74 

66 

73 

60 

67 

73 

79 

84 

85 

87 

88 

83 

87 

90 

86 

84 

79 

86 

89 

91 

90 

87 

87 

89 

82 

'3.7 

MIN 

41 

49 

47 

50 

5  1 

46 

39 

3  3 

30 

26 

19 

37 

43 

45 

55 

59 

56 

55 

57 

57 

61 

52 

S4 

55 

56 

52 

54 

56 

55 

55 

48.9 

PAW  PBw 

MB) 

70 

75 

67 

73 

6  6 

73 

70 

65 

73 

60 

67 

73 

78 

85 

85 

84 

90 

84 

88 

9 1 

93 

90 

65 

86 

87 

88 

86 

90 

88 

85 

83 

80-0 

50 

58 

49 

49 

55 

61 

42 

39 

33 

32 

45 

50 

56 

56 

65 

60 

64 

62 

65 

62 

62 

58 

59 

60 

65 

62 

57 

59 

57 

54 

60 

55  -0 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

77 

72 

67 

6  6 

82 

76 

70 

7S 

60 

65 

74 

79 

85 

66 

84 

87 

85 

86 

89 

86 

87 

84 

87 

87 

88 

89 

86 

88 

86 

81 

80 

90.5 

46 

55 

52 

54 

5  3 

42 

3! 

33 

33 

41 

45 

50 

51 

63 

64 

65 

60 

61 

64 

58 

66 

59 

60 

62 

60 

56 

58 

62 

57 

57 

53-9 

ROCKF  ORD  WSO  BP 

MBX 

77 

71 

£  4 

70 

8 1 

76 

65 

74 

62 

69 

74 

61 

85 

6  6 

B2 

89 

85 

88 

90 

68 

88 

85 

88 

87 

90 

89 

87 

90 

87 

83 

90 

81  .0 

M  N 

48 

S7 

50 

5  3 

57 

51 

42 

38 

34 

32 

43 

47 

55 

53 

65 

65 

66 

63 

64 

66 

63 

64 

60 

63 

63 

61 

56 

57 

61 

60 

60 

55  .4 

STOCKTON 

MB) 

74 

70 

■  4 

67 

76 

72 

70 

73 

6  6 

65 

70 

77 

82 

)0 

9  J 

84 

81 

84 

86 

83 

82 

76 

82 

85 

87 

86 

84 

84 

85 

80 

79 

79.3 

M  N 

58 

S5 

<  - 

51 

54 

5  2 

36 

4S 

31 

35 

43 

47 

S4 

57 

60 

65 

62 

61 

64 

63 

65 

65 

57 

62 

61 

60 

56 

58 

64 

58 

57 

55.2 

TISKILWB  2  SE 

MBX 

74 

75 

75 

70 

81 

80 

67 

74 

64 

67 

74 

79 

85 

86 

86 

89 

85 

90 

90 

89 

89 

85 

89 

89 

90 

91 

89 

89 

87 

88 

81 

82.2 

i :  N 

52 

61 

50 

56 

57 

59 

46 

38 

35 

31 

45 

49 

60 

58 

64 

65 

65 

65 

66 

60 

59 

68 

59 

56 

59 

61 

52 

55 

61 

SB 

58 

55.8 

WBLNUT 

MBX 

74 

7 1 

7  3 

6  9 

61 

79 

69 

74 

72 

71 

74 

7  9 

65 

87 

B6 

88 

86 

89 

90 

88 

77 

84 

88 

88 

88 

91 

88 

89 

88 

86 

83 

81  .8 

• 

MIN 

44 

58 

6  J 

S  E 

58 

5  9 

44 

4  1 

34 

36 

50 

SI 

55 

57 

65 

65 

65 

66 

67 

65 

60 

66 

61 

62 

63 

65 

60 

63 

64 

58 

60 

57  .0 

NORTHEAST  02 

BNT10CH   2  NW 

MBX 

70 

?6 

66 

62 

67 

81 

76 

72 

58 

64 

76 

80 

87 

85 

83 

87 

85 

87 

87 

87 

86 

83 

85 

86 

85 

77 

80 

88 

82 

7S 

78  .2 

M  N 

34 

52 

-.8 

45 

49 

49 

38 

35 

29 

30 

31 

43 

SO 

57 

49 

SO 

62 

63 

62 

5  9 

59 

63 

64 

56 

55 

55 

49 

50 

53 

53 

53 

49  .6 

BURORB 

MAX 

7  ? 

65 

7  1 

6  9 

J. 

73 

60 

73 

57 

67 

75 

80 

85 

86 

83 

89 

87 

89 

90 

88 

84 

85 

87 

88 

88 

85 

83 

89 

85 

81 

82 

60.  1 

MIN 

50 

48 

48 

51 

58 

56 

39 

32 

34 

33 

40 

46 

52 

53 

86 

6  1 

64 

67 

63 

61 

62 

69 

62 

0  2 

62 

59 

54 

55 

6 1 

57 

57 

54  .  1 

BflRR I NCTON 

MAX 

70 

7  1 

76 

63 

71 

80 

75 

56 

72 

56 

64 

75 

78 

84 

86 

87 

89 

85 

86 

89 

B9 

66 

84 

86 

87 

86 

79 

80 

B4 

64 

77 

78.6 

43 

56 

47 

48 

5  2 

53 

38 

32 

3  2 

28 

36 

45 

57 

56 

52 

63 

61 

63 

61 

58 

62 

65 

62 

6 1 

55 

56 

48 

50 

56 

50 

57 

51  .7 

CM1CBC0  0 'HARE  WSO  BP 

MAX 

76 

65 

65 

70 

79 

7  3 

70 

5  ! 

62 

73 

77 

82 

82 

6  2' 

86 

86 

92 

93 

93 

91 

91 

91 

91 

90 

84 

83 

93 

89 

80 

86 

80.1 

50 

45 

46 

50 

9 

46 

35 

34 

32 

31 

39 

48 

57 

56 

3 

6  1 

63 

64 

63 

64 

67 

70 

66 

64 

62 

60 

g  7 

56 

64 

60 

54.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

76 

1 6 

60 

6  3 

8 1 

83 

7  1 

70 

6  6 

55 

71 

75 

83 

87 

8  3 

88 

91 

89 

90 

B8 

69 

89 

89 

84 

84 

74 

75 

90 

88 

73 

83 

79.6 

42 

47 

45 

43 

53 

53 

42 

37 

38 

33 

44 

6  6 

61 

63 

58 

S3 

67 

70 

70 

65 

6  } 

67 

68 

66 

58 

58 

56 

56 

64 

58 

58 

55.7 

CHICAGO  MIOHAY  WSO  AP 

MAX 

78 

6  6 

67 

72 

82 

72 

54 

72 

51 

60 

73 

79 

87 

86 

6  7 

91 

92 

9 : 

94 

95 

92 

93 

92 

90 

89 

82 

81 

93 

87 

80 

88 

81  .2 

5E 

46 

50 

54 

61 

45 

36 

33 

3  2 

31 

39 

49 

59 

61 

62 

67 

7  0 

69 

70 

70 

69 

75 

68 

66 

65 

60 

62 

63 

57. 3 

OE  KBLB 

MAX 

75 

72 

70 

6  7 

60 

72 

73 

65 

66 

7  5 

''8 

65 

85 

B5 

87 

86 

86 

90 

90 

87 

85 

90 

88 

89 

89 

86 

89 

87 

82 

81 

81  .5 

48 

55 

47 

51 

65 

54 

40 

34 

30 

32 

4  1 

6  4 

57 

£  6 

h  2 

63 

64 

65 

64 

65 

6  0 

66 

6 1 

62 

6 1 

6 1 

55.2 

ELGIN 

MBX 

70 

75 

62 

66 

70 

81 

75 

6  0 

87 

82 

82 

89 

86 

78 

41 

5  2 

47 

48 

54 

49 

38 

36 

58 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MBX 

72 

Q 10 

69 

70 

75 

84 

7  1 

6  8 

76 

71 

)8 

61 

B6 

88 

84 

• 

9  0 

91 

94 

92 

90 

86 

92 

91 

94 

92 

91 

91 

90 

91 

83-9 

44 

:.6 

44 

54 

5  6 

56 

45 

34 

35 

31 

44 

52 

53 

5  7 

59 

6  E 

64 

64 

6 1 

6 1 

66 

62 

64 

60 

54. 7 

JOL IET  BRANDON  RD  OHM 

MBX 

70 

83 

73 

71 

73 

57 

67 

75 

80 

85 

86 

86 

90 

90 

90 

91 

90 

86 

88 

H9 

89 

86 

86 

91 

90 

91 

92 

81  .9 

46 

48 

48 

£  3 

57 

59 

45 

34 

37 

32 

42 

48 

53 

54 

55 

62 

6  ? 

^  K 

64 

63 

62 

64 

63 

6  } 

65 

63 

60 

55.7 

MARENGO 

MBX 

6  6 

6 1 

■:  p 

74 

56 

68 

76 

80 

86 

H6 

66 

90 

85 

98 

91 

92 

86 

89 

90 

3  1 

89 

86 

85 

90 

92 

82.0 

M 1 N 

43 

48 

■:  t 

47 

55 

51 

38 

32 

30 

29 

38 

47 

55 

55 

56 

61 

63 

64 

62 

56 

59 

60 

67 

SI  -9 

OTTAWB 

MBX 

76 

7  3 

6  , 

6  3 

7  1 

76 

'  4 

69 

77 

6  9 

86 

88 

a  i 

9  1 

89 

91 

93 

n 

913 

87 

91 

90 

93 

94 

90 

93 

90 

87 

84.1 

55 

62 

50 

6  3 

5  9 

60 

47 

37 

36 

33 

45 

4. 

54 

56 

62 

62 

67 

'.4 

64 

64 

61 

68 

62 

60 

65 

59 

56.6 

PARK  FOREST 

MBX 

66 

75 

5  2 

76 

55 

7. 

SI 

6  5 

7  5 

78 

85 

6  5 

86 

89 

89 

89 

92 

9ii 

89 

89 

67 

89 

87 

83 

85 

92 

es 

85 

79.7 

51 

J  4 

S4 

59 

58 

43 

33> 

35 

31 

38 

50 

56 

6  6 

89 

64 

66 

66 

64 

66 

62 

71 

65 

63 

62 

60 

55 

57 

65 

59 

62 

55.9 

PERU  2  W 

MAX 

70 

80 

91 

82 

62 

7  2 

78 

74 

69 

75 

82 

84 

84 

87 

B8 

90 

88 

9  0 

91 

91 

6  9 

90 

90 

90 

92 

93 

90 

87 

91 

85 

85 

84  .5 

MIN 

40 

49 

-..6 

!  v 

60 

52 

42 

34 

31 

37 

49 

50 

50 

56 

f,  i 

63 

k_ 

66 

66 

60 

6  6 

60 

61 

60 

6. 

56.1 

WBUKEGBN  4  WSW 

MAX 

67 

6  2 

60 

59 

74 

81 

72 

59 

71 

50 

60 

74 

80 

86 

BO 

80 

90 

H6 

88 

87 

84 

80 

85 

6  ) 

84 

82 

73 

73 

85 

80 

70 

75.7 

36 

51 

48 

45 

49 

55 

37 

37 

4 

33 

34 

44 

55 

61 

50 

50 

64 

65 

60 

61 

6. 

62 

62 

60 

58 

58 

53 

52 

53 

52 

6  2 

51  .4 

WHEBTON  3  SE 

MAX 

76 

72 

67 

4 

6  2 

6  1 

73 

74 

58 

69 

77 

30 

66 

87 

B6 

90 

69 

90 

92 

91 

89 

87 

89 

6  9 

90 

88 

84 

90 

88 

83 

8  i 

82.5 

8 :  N 

44 

59 

46 

45 

58 

57 

40 

31 

3. 

29 

•6 

4' 

51 

53 

5  1 

6  6 

64 

63 

62 

58 

69 

66 

5  9 

5.6 

58 

57 

5  1 

52 

62 

55 

58 

52. 3 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

T  AT  I  ON  INDEX 

6 


DRILY   TEMPERATURES  ™IS 


DRY  OF  MONTH 

a 
a 

as 

S  T  RT  1  ON 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

26 

29 

30 

31 

a. 

•  ■ 

WEST  03 

GRLESBURG 

MAX 

73 

77 

75 

72 

82 

71 

69 

74 

61 

65 

71 

79 

6  i 

B6 

86 

87 

83 

87 

88 

86 

87 

6.1 

86 

es 

89 

6  9 

87 

89 

83 

85 

78 

80  .5 

S3 

53 

52 

57 

61 

46 

36 

36 

48 

55 

64 

66 

64 

65 

66 

63 

61 

57  .0 

GOLOEN  1  NH 

MAX 

75 

70 

75 

79 

82 

75 

74 

73 

69 

68 

72 

78 

83 

8  6 

87 

82 

8  6 

88 

88 

6  8 

96 

85 

85 

68 

88 

89 

91 

91 

85 

83 

87 

ei  .7 

SS 

61 

61 

9 

51 

39 

46 

48 

57 

62 

63 

66 

62 

6 

57  .6 

LB  MARPE 

MAX 

72 

77 

76 

77 

85 

75 

72 

74 

69 

66 

71 

78 

82 

B5 

87 

66 

82 

88 

87 

86 

87 

83 

87 

6  6 

90 

91 

89 

aa 

84 

68 

81 

81  -6 

N 

SO 

52 

61 

49 

46 

53 

62 

65 

64 

61 

56  ■  8 

MONMOUTH 

75 

< 

74 

72 

84 

77 

i>» 

74 

70 

66 

75 

30 

85 

87 

87 

8>. 

82 

86 

88 

6  8 

86 

84 

M  8 

88 

90 

91 

89 

90 

85 

86 

83 

82.3 

MIN 

80 

61 

SI 

S7 

54 

60 

48 

35 

' 

53 

49 

61 

64 

63 

64 

'" 

61 

65 

62 

60 

6  3 

55  .9 

OUINCT  FBB  BP 

67 

73 

74 

77 

81 

73 

74 

71 

62 

6S 

70 

75 

19 

81 

83 

B3 

8  2 

83 

84 

8, 

83 

82 

8  3 

80 

85 

87 

BS 

85 

80 

84 

80 

78. S 

53 

62 

60 

58 

63 

62 

58 

50 

4  1 

i  i 

45 

49 

S4 

59 

64 

63 

63 

64 

62 

61 

64 

2  6 

62 

61 

64 

61 

65 

60 

64 

62 

SB. 6 

OUINCY  OBM  21 

MAX 

66 

70 

74 

76 

79 

82 

75 

76 

72 

64 

6  1 

73 

78 

81 

85 

8  9 

87 

B4 

87 

88 

85 

6> 

84 

85 

66. 

69 

92 

91 

88 

83 

88 

81  .0 

MIN 

47 

se 

61 

59 

60 

62 

82 

55 

42 

41 

42 

44 

45 

53 

61 

65 

6S 

62 

62 

63 

62 

56 

66 

60 

60 

'..9 

62 

64 

61 

61 

60 

57.2 

RUSHVILLE 

69 

68 

7S 

80 

8  2 

76 

78 

72 

70 

66 

71 

77 

82 

84 

8S 

B6 

6  6 

86 

88 

82 

87 

84 

86 

87 

89 

96 

68 

86 

...I 

87 

82 

81  .1 

■ 

f :  \ 

SI 

50 

54 

54 

8  7 

60 

60 

49 

38 

36 

45 

47 

52 

54 

62 

6  2 

65 

61 

63 

63 

60 

63 

5  1 

62 

61 

63 

61 

65 

60 

60 

61 

56.8 

CENTRBL  04 

BLOOM  1 NGTQN  NORMAL 

66 

66 

76 

78 

81 

80 

68 

71 

71 

65 

71 

76 

82 

83 

86 

86 

88 

89 

90 

6  0 

90 

89 

88 

90 

91 

90 

88 

88 

90 

88 

82.2 

MIN 

59 

61 

52 

36 

34 

4S 

52 

55 

63 

66 

71 

66 

6  6 

66 

SB .  1 

CHENOB 

MAX 

76 

68 

70 

79 

B2 

71 

J 

73 

60 

67 

74 

78 

83 

85 

89 

90 

6  J 

89 

.12 

91 

91 

8h 

8  1 

88 

90 

90 

90 

90 

88 

89 

87 

82.4 

46 

46 

48 

49 

56 

60 

E 

68 

63 

SS  ■  3 

OECBIUR 

MM. 

74 

78 

77 

S2 

83 

77 

76 

74 

69 

6  8 

74 

79 

B! 

a  ; 

89 

89 

10 

91 

8! 

91 

90 

92 

8  7 

91 

92 

9  4 

91 

90 

90 

93 

87 

84.5 

54 

9 

' 

48 

S3 

60 

63 

67 

62 

6  0 

60 

60 

62 

56  . 2 

FARMER  CITY 

"3 

7  3 

76 

80 

B  1 

78 

71 

73 

62 

66 

74 

78 

85 

8'. 

86 

-8 

80 

89 

80 

38 

89 

91 

84 

88 

90 

91 

89 

9.. 

89 

90 

89 

82.8 

MIN 

59 

59 

40 

4 

48 

56 

64 

61 

6  8 

65 

62 

66 

68 

64 

62 

59 

HAVBNA  POHER  STATION 

"U  ■ 

70 

67 

77 

62 

79 

BS 

87 

9 

88 

90 

96 

g  - 

92 

90 

86 

961 

90 

11  M 

61 

40 

4 

64 

6E 

68 

66 

LACON  2  E 

77 

16 

76 

75 

64 

b; 

70 

74 

73 

68 

74 

78 

85 

86 

87 

6  8 

BE 

88 

1 

90 

90 

6  7 

88 

99 

85 

90 

90 

90 

69 

88 

86 

83.2 

-  ,  \ 

SB 

34 

48 

58 

61 

67 

68 

65 

69 

56  .6 

L INCOLN 

MAX 

70 

71 

7S 

BC 

81 

81 

■'2 

73 

71 

65 

70 

77 

82 

85 

86 

87 

85 

67 

B9 

98 

6  9 

8  1 

85 

86 

• 

9  0 

89 

8  1 

84 

66 

85 

81  .8 

MIN 

54 

6 

54 

59 

46 

57 

63 

63 

68 

65 

62 

62 

62 

64 

57  •  8 

MASON  CITY   1  NH 

MAX 

68 

70 

70 

BO 

81 

77 

70 

71 

70 

65 

70 

76 

81 

B4 

87 

88 

87 

67 

90 

6  6 

89 

6  7 

8  1 

88 

B  i 

92 

89 

B6 

M 

87 

84 

81  .2 

MIN 

54 

46 

48 

46 

55 

63 

65 

6  7 

63 

64 

61 

6  3 

57  -5 

MINONK 

MAX 

73 

75 

75 

7  8 

BO 

82 

72 

70 

72 

61 

71 

76 

84 

86 

83 

B9 

91 

86 

91 

9i 

94 

92 

6  9 

91 

91 

9: 

92 

9  1 

91 

90 

90 

83. S 

11 '  N 

50 

SI 

45 

SS 

ss 

58 

45 

38 

32 

32 

44 

46 

52 

53 

64 

64 

66 

62 

66 

6. 

61 

60 

64 

60 

61 

',9 

64 

63 

6  2 

55 

56 

5S-I 

PEORIA  HSO  BP 

72 

73 

76 

78 

82 

71 

t  3 

73 

61 

65 

70 

76 

82 

B3 

66 

61 

83 

87 

8  8 

66 

86 

BE 

6  6 

87 

9  9 

91 

89 

87 

6  6 

87 

82 

80.9 

- : ». 

SO 

S4 

52 

59 

58 

61 

51 

43 

37 

34 

46 

45 

SO 

S3 

62 

63 

67 

62 

62 

*  . 

59 

64 

6  8 

61 

64 

60 

63 

61 

59 

62 

60 

56.2 

PR  1 NCE V ILLE   1  N 

MM. 

75 

75 

75 

73 

BO 

81 

72 

71 

65 

70 

76 

82 

8  1 

86 

87 

86 

87 

86 

6  ) 

89 

87 

86 

aa 

88 

68 

88 

86 

8'. 

86 

84 

BI  .4 

■ 

MIN 

52 

61 

52 

56 

SO 

42 

36 

34 

43 

47 

47 

i  8 

62 

65 

6S 

6  6 

6  6 

59 

67 

60 

60 

63 

61 

59 

61 

50 

60 

64 

56.3 

ERST  05 

DANVILLE 

78 

76 

76 

6  ! 

8  2 

79 

75 

75 

73 

67 

73 

78 

84 

88 

87 

88 

89 

92 

61 

8  8 

69 

90 

8  7 

as 

91 

i 

89 

91 

91 

5g 

84 

83.6 

48 

S4 

59 

61 

52 

4 

43 

53 

55 

55 

6  6 

63 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 

72 

73 

76 

78 

Bi 

74 

69 

72 

58 

66 

73 

77 

8  3 

85 

86 

8  6 

6  3 

90 

'10 

66 

88 

90 

6  2, 

89 

91 

91 

90 

91 

6  9 

90 

89 

82.3 

M  N 

59 

53 

:'" 

61 

4 

32 

51 

59 

59 

62 

B( 

66 

67 

62 

63 

65 

59 

61 

64 

KANKAKEE  HTR  POLL  CTR 

ma'x 

81 

B3 

66 

72 

73 

81 

73 

71 

72 

55 

68 

7S 

"J 

83 

87 

at 

.,8 

91 

91 

92 

90 

92 

91 

86 

87 

6  9 

87 

9. 

89 

91 

92 

82.4 

MIN 

39 

46 

62 

65 

55 

56 

67 

64 

4 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

7£ 

70 

77 

78 

h: 

80 

'  L 

75 

58 

6  7 

75 

79 

85 

86 

90 

g  i 

92 

91 

92 

91 

90 

9  2 

B  1 

86 

92 

91 

91 

92 

9" 

90 

90 

83.9 

MIN 

48 

56 

49 

5  7 

59 

58 

48 

32 

46 

49 

56 

56 

S9 

65 

68 

63 

69 

66 

61 

.... 

PONT IAC 

MAX 

72 

70 

75 

78 

84 

82 

! 

76 

75 

68 

74 

78 

85 

as 

88 

90 

88 

B9 

93 

91 

87 

a  ; 

66 

88 

89 

6  9 

89 

90 

6  6 

87 

87 

83.0 

MIN 

-  2 

61 

2  B 

6  1 

6 1 

49 

39 

36 

47 

4 

8  9 

62 

62 

69 

67 

63 

6 

61 

64 

RANTOUL 

MAX 

81 

73 

77 

80 

82 

74 

59 

64 

62 

56 

72 

77 

83 

85 

9C 

6  0 

90 

91 

90 

89 

-  i 

90 

85 

89 

6  9 

91 

90 

91 

91 

91 

B2.8 

MIN 

56 

S3 

55 

58 

58 

52 

38 

36 

36 

38 

47 

50 

56 

61 

6  3 

■  ■' 

66 

6  6 

6. 

65 

61 

65 

6S 

65 

62 

61 

E  4 

62 

66 

68 

S7.S 

URBBNB 

M„. 

74 

74 

76 

80 

81 

72 

72 

72 

S9 

66 

72 

76 

83 

84 

87 

66 

89 

90 

90 

90 

8B 

89 

84 

89 

9" 

91 

90 

90 

89 

90 

88 

82.4 

-  ,  n 

S3 

5H 

S6 

SB 

!  g 

62 

47 

42 

3B 

36 

50 

54 

57 

62 

63 

62 

67 

66 

6  6 

62 

64 

67 

64 

64 

65 

65 

61 

66 

66 

66 

67 

S9.I 

NATSEKA  2  NH 

70 

75 

68 

72 

76 

80 

70 

64 

71 

56 

65 

72 

78 

B  4 

85 

88 

90 

69 

Mil 

87 

87 

90 

84 

6 

91 

89 

88 

91 

90 

90 

80-8 

■ 

MIN 

42 

52 

4B 

S3 

57 

59 

49 

34 

36 

33 

37 

47 

49 

59 

58 

62 

6  j 

61 

62 

62 

61 

63 

... 

64 

62 

59 

59 

58 

61 

64 

63 

54.7 

HESt  SOUTMHEST  06 

ALTON  OAM  26 

Ml., 

'  1 

7  2 

78 

70 

B2 

85 

76 

75 

69 

72 

BO 

82 

85 

88 

66 

86 

-6 

88 

86 

8  8 

68 

86 

81 

9  1 

92 

90 

87 

85 

89 

81  .8 

*  1 

SS 

E 

6 1 

-  < 

59 

65 

S  [ 

S3 

43 

'• 

■'• 1 

47 

52 

59 

64 

61 

16) 

65 

68 

CARL  1 NV ILLE 

MAX 

73 

77 

75 

94 

84 

62 

74 

74 

70 

6  1 

71 

78 

B4 

86 

87 

6  6 

87 

87 

91 

87 

89 

90 

86 

86 

90 

91 

B9 

89 

84 

88 

84 

83.0 

f :  n 

54 

1 

59 

1  9 

59 

6 1 

6  l 

4 

40 

33 

1 

42 

49 

54 

60 

64 

65 

60 

59 

63 

GRIGGSV1LLE 

MRU 

67 

70 

77 

81 

b; 

BO 

74 

72 

62 

-  i 

70 

76 

80 

83 

86 

85 

-i 

85 

-.8 

85 

86 

85 

63 

83 

B8 

ae 

89 

89 

82 

87 

81 

80.4 

MIN 

54 

J 

58 

59 

58 

60 

60 

50 

39 

38 

43 

52 

58 

61 

64 

63 

(2 

63 

6S 

71 

62 

73 

60 

67 

60 

62 

59 

71 

62 

64 

60 

59.2 

HILLSBORO  2  SSH 

HA . 

74 

77 

72 

83 

83 

7B 

76 

78 

68 

1  1 

71 

76 

82 

86 

B6 

87 

BE 

85 

87 

85 

87 

as 

83 

85 

90 

92 

88 

87 

84 

86 

85 

81  .9 

n :  N 

54 

59 

60 

60 

61 

60 

i  2 

49 

40 

35 

46 

SO 

53 

57 

62 

62 

6S 

61 

62 

■  i 

64 

66 

62 

60 

65 

64 

60 

64 

62 

63 

61 

se.s 

JACKSONVILLE 

MAX 

67 

69 

70 

74 

B 

80 

75 

73 

71 

6C 

65 

69 

IS 

80 

83 

6 

6  1 

85 

6. 

6., 

87 

ae 

85 

83 

B4 

96 

90 

87 

87 

85 

87 

79.9 

MIN 

44 

S8 

59 

59 

8  8 

60 

f,  1 

49 

39 

37 

41 

46 

51 

57 

58 

61 

66 

65 

E  1 

66 

61 

66 

64 

63 

61 

65 

59 

65 

61 

64 

63 

S7.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOHING  STATION  INOEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

OfiY  OF  MONTH 

Q£ 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  '1 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

27  3 

24 

2  Si 

2  fj 

2  7 

2  8 

2  9 

jU 

31 

JERSEYVIUE  2  SN 

P1A> 

62 

66 

74 

72 

81 

84 

79 

74 

72 

6  6 

67 

70 

78 

81 

8  5 

86 

87 

85 

66 

89 

85 

87 

86 

84 

81 

9  9 

91 

89 

85 

84 

ee 

57 

80 

3 

S6 

59 

58 

59 

6  1 

62 

6  1 

SO 

42 

36 

39 

40 

45 

6  2 

60 

60 

64 

60 

57 

63 

6  2 

65 

61 

59 

58 

57 

62 

67 

60 

58 

86 

5 

PANA 

nm 

73 

7S 

72 

81 

61 

78 

74 

70 

67 

63 

67 

74 

80 

62 

84 

96 

87 

85 

87 

87 

66 

88 

84 

-16 

88 

89 

66 

86 

8S 

87 

64 

80 
58 

7 

SS 

S9 

59 

59 

57 

61 

6  2 

47 

39 

35 

46 

46 

62 

56 

62 

•91 

hi! 

62 

63 

6  7 

69 

66 

63 

62 

66 

63 

61 

63 

62 

67 

63 

3 

SPRINGF 1ELO  HSO  BP 

MAX 

71 

73 

77 

s  1 

63 

77 

74 

7  2 

62 

66 

71 

7  6 

82 

87 

90 

90 

87 

90 

91 

90 

9 

90 

84 

87 

93 

91 

90 

89 

85 

9  9 

66 

82 

8 

niN 

se 

62 

59 

SB 

50 

63 

55 

46 

4  1 

37 

45 

a 

53 

56 

63 

68 

69 

66 

64 

63 

6  i 

66 

66 

64 

62 

63 

61 

65 

62 

64 

64 

59 

1 

V IROEN  1  N 

i.ii 

71 

73 

76 

B3 

63 

60 

77 

73 

62 

67 

72 

•b 

61 

84 

88 

86 

87 

67 

90 

88 

911 

88 

84 

86 

90 

90 

9M 

87 

85 

88 

63 

82 

2 

N 

56 

55 

S9 

57 

59 

60 

1  g 

47 

49 

35 

44 

46 

53 

66 

64 

67 

67 

1,6 

63 

66 

62 

64 

64 

62 

62 

60 

56 

64 

62 

61 

62 

58 

1 

WHITE  HAL L   1  E 

Sg 

71 

74 

8: 

8  2 

82 

78 

74 

72 

66 

70 

76 

BO 

84 

1  ■ 

87 

87 

86 

89 

86 

88 

Mil 

87 

83 

86 

90 

89 

88 

84 

6i, 

66 

82 

0 

■ 

SS 

61 

61 

5g 

.',8 

61 

61 

50 

42 

40 

44 

45 

51 

56 

60 

57 

61 

61 

61 

62 

58 

6  9 

64 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

64 

58 

57 

4 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

76 

76 

73 

SS 

SS 

77 

75 

71 

69 

SS 

77 

7  6 

6  , 

83 

6'. 

85 

87 

85 

87 

89 

6  7 

89 

83 

87 

6  8 

69 

67 

89 

89 

90 

ei 

61 

9 

n  N 

54 

59 

60 

61 

59 

61 

62 

47 

40 

35 

44 

4S 

SO 

56 

'7.1 

62 

67 

65 

67 

62 

63 

67 

64 

61 

64 

61 

7.7 

61 

62 

64 

65 

6  6 

4 

EFF INGHAM  3  H 

MAX 

66 

IB 

78 

71 

80 

61 

78 

75 

70 

60 

SS 

S  ' 

76 

82 

S3 

85 

86 

8  ' 

85 

88 

86 

87 

87 

81 

87 

88 

89 

88 

89 

88 

90 

80 

8 

NIN 

42 

55 

SB 

60 

60 

62 

6  2 

16 

42 

33 

>S 

4  1 

45 

50 

1  f 

58 

62 

s  3 

69 

68 

61 

65 

60 

61 

63 

61 

57 

60 

62 

63 

61 

55 

.7 

FLORA  5  NW 

MAX 

82 

19 

74 

Bl 

83 

80 

77 

75 

70 

SS 

68 

77 

3  6 

84 

87 

87 

87 

8  8 

B7 

ee 

89 

86 

89 

87 

88 

90 

87 

89 

90 

91 

ee 

83 

1 

HIN 

54 

57 

59 

89 

64 

65 

60 

49 

41 

33 

37 

40 

44 

S  1 

56 

66 

62 

63 

59 

57 

62 

65 

61 

59 

62 

61 

62 

61 

59 

67 

61 

86 

0 

MATTOON 

MA) 

75 

78 

73 

8> 

83 

76 

75 

70 

58 

65 

70 

76 

83 

>■.! 

87 

68 

88 

87 

90 

89 

89 

89 

83 

88 

89 

90 

89 

90 

90 

91 

86 

82 

■  3 

55 

59 

58 

60 

59 

62 

55 

46 

40 

36 

46 

48 

53 

57 

60 

64 

67 

66 

65 

63 

63 

66 

63 

63 

65 

63 

62 

65 

64 

67 

65 

86 

■  9 

mowEaoua 

73 

76 

76 

8.' 

B  1 

77 

74 

70 

69 

65 

68 

75 

78 

84 

87 

89 

89 

86 

90 

91 

90 

89 

91 

89 

90 

91 

89 

89 

88 

90 

67 

82 

.7 

S2 

60 

S6 

60 

SS 

62 

61 

58 

39 

36 

45 

47 

SO 

50 

6  3 

62 

6  2 

62 

62 

63 

64 

63 

64 

6  2 

66 

63 

60 

62 

60 

64 

64 

56 

.  1 

NEWTON  6  SSE 

56 

B2 

77 

70 

79 

82 

79 

77 

71 

61 

67 

71 

77 

83 

84 

87 

86 

88 

87 

89 

89 

90 

89 

82 

88 

89 

91 

89 

90 

90 

92 

82 

.1 

46 

SS 

56 

61 

62 

63 

62 

50 

4  1 

36 

IE 

43 

46 

54 

56 

59 

63 

62 

60 

60 

62 

65 

59 

60 

63 

62 

56 

61 

62 

64 

64 

56 

.5 

OLNEY  2  S 

"  H  | 

Bl 

78 

71 

79 

B4 

81 

78 

73 

66 

67 

69 

77 

82 

66 

88 

88 

B9 

86 

89 

89 

90 

89 

82 

88 

89 

92 

90 

6  9 

90 

90 

89 

83 

.2 

54 

60 

61 

61 

69 

65 

62 

52 

44 

37 

40 

40 

44 

51 

54 

56 

62 

62 

S8 

58 

6  7 

67 

6  6 

60 

61 

61 

55 

64 

62 

63 

63 

57 

n 

PALESTINE 

MAX 

SO 

79 

69 

80 

85 

80 

77 

72 

61 

67 

72 

78 

83 

BE 

86 

88 

89 

88 

90 

89 

'10 

6  6 

83 

88 

87 

89 

88 

89 

91 

92 

90 

82 

.9 

53 

60 

59 

s: 

60 

65 

62 

52 

43 

38 

44 

44 

50 

58 

56 

59 

64 

65 

62 

62 

64 

6  6 

61 

61 

64 

62 

59 

...1 

64 

66 

64 

58 

g 

PHRIS  WA  TERwORKS 

7S 

75 

73 

>B 

BC 

79 

76 

70 

67 

67 

73 

77 

82 

B6 

87 

88 

88 

88 

90 

89 

89 

88 

84 

89 

91 

90 

89 

90 

91 

90 

91 

82 

.9 

52 

56 

55 

SO 

68 

60 

61 

45 

40 

36 

47 

47 

54 

56 

59 

63 

67 

..6 

65 

63 

67 

67 

63 

62 

64 

63 

59 

1,8 

63 

67 

65 

66 

.  5 

SRLEM 

Bt 

78 

72 

82 

85 

82 

77 

75 

72 

67 

71 

77 

82 

85 

87 

i 

88 

H6 

90 

89 

96 

91 

84 

B9 

90 

92 

89 

90 

68 

89 

88 

83 

.6 

54 

57 

59 

S9 

6  3 

62 

6  2 

52 

43 

38 

41 

43 

46 

54 

59 

59 

65 

'■7 

60 

61 

63 

66 

62 

61 

63 

62 

56 

61 

61 

63 

61 

57 

TUSCOLA 

78 

7E 

76 

82 

84 

78 

74 

73 

72 

E  E 

71 

7  8 

6  6 

SS 

88 

921 

9C 

88 

91 

89 

89 

8  9 

88 

89 

91 

92 

90 

94 

91 

92 

91 

84 

.1 

M ;  -i 

51 

6  9 

57 

59 

56 

60 

59 

43 

39 

35 

49 

48 

52 

57 

58 

62 

66 

63 

61 

61 

63 

6S 

61 

61 

64 

63 

60 

64 

63 

64 

64 

57 

.7 

VANDAL IA  2  NW 

MAX 

73 

80 

71 

74 

82 

B3 

78 

70 

64 

65 

72 

75 

6  6 

H6 

89 

87 

89 

90 

89 

89 

90 

83 

89 

90 

90 

'10 

99 

87 

90 

82 

.4 

min 

55 

59 

61 

6.'! 

6  1 

62 

SO 

41 

37 

40 

43 

47 

55 

6  1 

68 

63 

60 

6  Si 

62 

70 

60 

6  0 

i,S 

62 

57 

60 

60 

63 

60 

WINDSOR 

7  6 

75 

74 

8  2 

62 

78 

75 

73 

70 

67 

70 

75 

81 

83 

86 

88 

87 

86 

89 

87 

68 

88 

86 

88 

89 

90 

89 

90 

88 

90 

87 

67 

6 

• 

53 

59 

58 

60 

S9 

61 

61 

45 

39 

34 

48 

48 

54 

56 

62 

61 

67 

63 

64 

64 

63 

62 

63 

63 

61 

60 

1,6 

63 

65 

65 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

75 

77 

69 

78 

8  3 

83 

77 

79 

67 

66 

72 

78 

81 

84 

85 

87 

84 

87 

87 

87 

87 

66 

81 

65 

85 

87 

87 

6  / 

89 

92 

87 

81 

.9 

54 

57 

59 

SS 

SS 

68 

64 

57 

49 

40 

42 

44 

46 

55 

58 

59 

64 

60 

59 

60 

63 

65 

61 

58 

66 

63 

59 

1,6 

65 

63 

62 

68 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

75 

75 

75 

83 

65 

85 

76 

75 

73 

6  7 

71 

76 

82 

6i 

88 

6  9 

89 

88 

6  6 

89 

69 

90 

89 

83 

86 

91 

91 

66 

88 

90 

90 

63 

S 

56 

59 

54 

57 

59 

62 

63 

54 

45 

35 

40 

44 

52 

S7 

58 

63 

59 

66 

6  9 

64 

66 

61 

59 

61 

58 

56 

61 

61 

61 

60 

56 

'2 

CAHOKIA 

MAX 

70 

73 

76 

66 

9  3 

BO 

19 

77 

76 

65 

SS 

72 

79 

73 

81 

80 

86 

Bl 

94 

90 

89 

91 

91 

80 

66 

91 

92 

90 

90 

87 

83 

81 

.3 

M  I N 

45 

59 

59 

54 

54 

54 

54 

SS 

44 

36 

37 

40 

47 

56 

55 

56 

56 

66 

55 

60 

SO 

67 

63 

60 

60 

60 

S9 

6  6 

61 

62 

62 

55 

'2 

CAIRO  HSO  CI 

MAX 

79 

81 

70 

SS 

67 

87 

7  9 

8  2 

68 

69 

74 

79 

64 

87 

87 

89 

'16 

88 

6  6 

89 

91 

88 

85 

87 

87 

90 

911 

69 

92 

94 

90 

84 

.5 

63 

65 

63 

65 

71 

71 

68 

S3 

53 

48 

50 

52 

SS 

61 

64 

6B 

72 

70 

68 

70 

73 

1.6 

67 

66 

68 

67 

68 

73 

72 

71 

69 

65 

.  2 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

72 

78 

79 

68 

80 

83 

B  1 

7  a 

80 

66 

6  6 

72 

18 

62 

8  6 

66 

69 

89 

6  9 

B9 

88 

89 

89 

84 

88 

89 

88 

B6 

87 

89 

9 1 

82 

.7 

52 

55 

52 

55 

60 

64 

63 

56 

49 

40 

16 

39 

44 

48 

85 

59 

64 

59 

58 

60 

65 

70 

63 

57 

67 

60 

58 

60 

64 

63 

62 

,i 

•  6 

CARLTLE  RESERVOIR 

SS 

79 

75 

6  9 

8  3 

8S 

60 

76 

73 

6  2 

61 

70 

77 

83 

B5 

61 

89 

6  6 

83 

96 

89 

90 

83 

66 

87 

90 

•19 

89 

88 

88 

61 

.4 

6  !  N 

52 

59 

61 

59 

62 

62 

62 

46 

45 

37 

45 

46 

48 

57 

63 

63 

53 

64 

64 

66 

67 

69 

67 

63 

i.  1 

62 

176 

i  4 

64 

64 

61 

59 

•  0 

OU  QUOIN  4  SE 

s : 

76 

68 

8  3 

B4 

84 

76 

77 

63 

66 

72 

79 

86 

81 

90 

93 

■19 

91 

92 

91 

91 

93 

86 

87 

H9 

69 

90 

'1  f 

93 

93 

86 

84 

3 

"  1  N 

■'• 

56 

56 

55 

68 

63 

60 

55 

42 

38 

3  8 

39 

44 

52 

S7 

58 

65 

59 

58 

60 

64 

68 

60 

60 

64 

63 

58 

60 

62 

61 

61 

56 

•  6 

KA5KASKIA  R  NAV  LOCK 

MR) 

71 

7  8 

79 

81 

84 

81 

7S 

11 

63 

67 

72 

85 

6  0 

87 

87 

67 

69 

'•9 

88 

90 

92 

86 

i. 

86 

88 

87 

-9 

86 

89 

81 

9 

52 

59 

54 

58 

62 

67 

63 

56 

18 

40 

39 

42 

45 

51 

58 

63 

60 

66 

61 

64 

64 

68 

65 

61 

1.7 

60 

62 

64 

64 

65 

64 

58 

.  3 

MARION  4  NNE 

Hfll 

70 

77 

77 

6  7 

76 

81 

81 

75 

11 

62 

65 

69 

74 

SO 

82 

84 

86 

6  6 

66 

87 

87 

88 

86 

82 

84 

85 

87 

86 

HI, 

SB 

87 

80 

.3 

'• 

57 

59 

S7 

59 

59 

62 

55 

49 

40 

40 

43 

47 

55 

58 

E  3 

61 

60 

64 

67 

60 

57 

59 

64 

86 

SB 

BE 

62 

62 

56 

.3 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

60 

78 

76 

a; 

84 

81 

74 

74 

70 

f  4 

68 

75 

ei 

8  3 

87 

88 

88 

87 

88 

88 

90 

89 

82 

64 

86 

88 

87 

89 

89 

88 

86 

82 

4 

MIN 

58 

58 

60 

57 

64 

60 

6  2 

54 

43 

46 

te 

S3 

69 

63 

64 

68 

64 

64 

6  7 

67 

69 

62 

66 

64 

6, 

66 

65 

66 

63 

60 

.2 

SPARTA 

MAX 

18 

75 

ss 

36 

86 

76 

77 

68 

69 

74 

80 

86 

HI, 

89 

91 

90 

90 

91 

89 

'17 

94 

87 

84 

86 

91 

90 

91 

90 

92 

85 

0 

m  ;  N 

SS 

59 

57 

57 

69 

65 

62 

54 

44 

36 

43 

42 

52 

66 

62 

6. 

6  9 

64 

63 

64 

66 

70 

62 

61 

t  i 

62 

64 

63 

64 

64 

61 

59 

WATERLOO 

MAX 

69 

71 

77 

7  5 

SS 

85 

62 

76 

76 

55 

69 

73 

BO 

B2 

83 

87 

88 

85 

86 

89 

BS 

88 

89 

64 

6  3 

88 

90 

90 

66 

85 

81 

7 

■          •  ■ 

" ; 

57 

SB 

56 

54 

6  6 

65 

6  2 

SS 

45 

r 

43 

42 

60 

'6 

61 

62 

66 

6  i 

61 

SS 

63 

66 

64 

hl'l 

61 

60 

62 

65 

62 

62 

58 

JUU ■ ntM3 ■  Us 

ALBION 

MAX 

B2 

61 

78 

BO 

84 

82 

SO 

74 

72 

65 

6  8 

77 

62 

84 

8  7 

68 

39 

89 

96 

9  6 

89 

89 

BO 

H6 

89 

88 

89 

89 

89 

90 

90 

83 

6 

MIN 

SS 

60 

61 

SO 

64 

63 

65 

54 

44 

39 

44 

46 

52 

S7 

59 

6  6 

68 

6  8 

65 

64 

6  6 

67 

60 

67 

66 

62 

64 

60 

69 

65 

66 

';  '1 

6 

BROOKPORT  OAfl  52 

MAX 

eo 

BO 

73 

7  9 

S3 

83 

7  9 

62 

75 

S  7 

72 

77 

6_ 

6  6 

B6 

66 

B8 

89 

91 

■■6 

•"i 

B7 

"i  ■ 

87 

65 

87 

68 

90 

90 

91 

88 

63 

7 

n ;  n 

56 

59 

SB 

SO 

6  9 

67 

64 

57 

53 

■  • 

43 

42 

46 

S3 

66 

59 

64 

6  0 

60 

61 

'  i. 

63 

| 

60 

63 

61 

S8 

63 

65 

67 

64 

58 

6 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

SS 

77 

80 

78 

es- 

82 

83 

7  6 

72 

66 

n 

76 

7  9 

S  ' 

85 

B6 

B6 

87 

67 

87 

67 

86 

81 

84 

86 

86 

86 

87 

87 

90 

89 

82 

4 

HIN 

53 

55 

59 

=  6 

se 

64 

62 

SS 

49 

36 

)8 

3  6 

43 

50 

54 

58 

66 

59 

67 

59 

63 

61 

59 

59 

64 

62 

54 

62 

64 

6  3 

61 

56 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
Mflt 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


5  6 


10 


25 


?6 


27 


26 


29  30 


FBIRFIELO  RADIO  HF1H 

MBRR1SBURC 

MCLEBNSBORO  2  ENE 

fll  CBRMEL 

MOUNT  VERNON 

RENO  LRKE  DRM 

ROS I  CLARE 


MRX 

niN 


MUX 
MIN 


mbx 

MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MRX 
MIN 


MRX 
MIN 


83  80 
52  58 


83  83 
53  56 


73  80 
45  57 


68  81 
46  59 


79  80 
52  58 


68  80 
54  59 


79  79 
51  54 


82  80 
65  66 


86  84 
70  64 


79  82 
60  66 


79  84 

63  65 


80  88 
61  67 


82  83 
61  65 


81  82 
68  61 


79  76 
62  52 


80  80 
64  55 


81  75 
63  59 


Bl  77 
63  55 


77  75  75 
63     45  45 


83  72 
63  55 


76  78 
63  55 


68  75 
39  39 


73  79 
40     4 1 


65  68 
42  44 


68  73 
45  46 


68  72 
39  42 


69  7S 
39     4  1 


83  86 
44  46 


87  90 
54  56 


82  85 
53  57 


82  86 
55  58 


82  86 
48  55 


84  85 

55  60 


81  84 
51  54 


87  87 
56  61 


90  90 
58  67 


86     88  86 

60    65  62 


87  89  88 
59    61  67 


78  85  86 
59    60  64 


87  90  89 
63    66  64 


85  86  85 
56    61  59 


87  89 

S8  62 


91  92 
59  63 


91  90 
64  66 


90  90 
60  62 


90  88 
66  66 


86  87 

53  62 


89  81 
62  59 


90  87 
69  61 


89  88 

66  59 


90  87 
69  61 


86  89 
66  63 


90  90 
70  62 


85  82 
66  60 


92  89 
62  54 


93  91 
63  55 


87  90 
64  S7 


89  91 
63  61 


91  91 
69  64 


92  94 

5S  6S 


90  89 
63  64 


92  94 
64  58 


88  89 
65  63 


84  85 
61  54 


90  90 
65  68 


89  91 
63  65 


89  91 

67  65 


62    64  63 


8S 
62 


SEE  REFERENCE  NOtES  FOLLOWING  STBMON  INDEX 

9 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

MOT  1977 


X 

obi 

OF  MONTH 

STATION 

a. 
o 

T  I  Ml 

l 

2 

3 

S 

6 

1 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

■  i 

5 

IE 

n 

18 

20 

21 

22 

2* 

25 

26 

27 

28 

29 

n 

II 

a 

a: 

URBflNR 

1  IN) 

4 

-u . 

H :  N 

<■:• 

55 

62 
59 

(;;, 

59 

1. 

..  . 

Be 

64 

70 
65 

i  a 

65 

58 
63 

1  1 

'.4 

,  H 

58 

6  > 
60 

59 
,.i 

70 
64 

72 
67 

'  ! 
S  9 

73 
67 

72 
66 

IS 
69 

n 
ri 

N 

69 

76 
70 

'1 

M 

75 
70 

78 

(1 

79 
71 

Hi 

V, 

Ml 

71 

Hi 

72 

79 
73 

80 
74 

72.4 
66.4 

8 

nnx 
- ;  h 

59 
58 

59 

59 

63 
59 

64 

52 

65 
1  J 

67 
65 

67 
66 

-> 

66 

E  1 
65 

65 
i  a 

64 

63 

64 

66 
64 

hi 

1  S 

67 

66 

58 

6  i 

69 
67 

68 
68 

ri 

68 

71 

ft 

1 1 
K 

7  1 

;r 

71 
70 

1 1 
7C 

72 
70 

73 
71 

74 

72 

74 

71 

H 

K 

74 

72 

75 
72 

66-4 
66.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


EVAPORATION  AND  NIND 


DAY  OF  MONTH 

C  T  Q  T  i nu 
0 1 H 1  1  UN 

S  (r  o 

2  °  5 

1 

i 

3 

4 

5 

5 

j 

9 

1  U 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

1  7 

i  a 

1  a 

?  1 

72 

2  3 

2b 

2  b 

7  ? 

ZB 

31 

■ 

NORIHWESt  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

E  vrp 

.  1 2 

j 

•  37 

.45 

.01 

g 

.  2  'j 

■  29 

•  39 

.40 

l0 

.31 

.34 

.33 

• 

•  S3 

•  32 

•  3 1 

•  16 

.5 1 

.  30 

•61 

•  34 

•  36 

.30 

•  31 

•  42 

8  -868 

WINO 

II 

bb 

31 

6t 

55 

22 

3? 

53 

35 

21 

21 

35 

4  b 

26 

•> 

43 

51) 

14 

35 

56 

l,  ) 

B8 

31 

14 

II 

33 

36 

36 

31 

2S 

1201 

MUX 

70 

84 

71 

'i 

>S 

72 

bl 

bi 

15 

19 

96 

95 

b  1 

-ib 

96 

92 

bl, 

93 

95 

91 

87 

8  b 

9  i 

91 

97 

97 

93 

91 

92 

93 

87.0 

niN 

47 

se 

52 

51 

51 

56 

56 

49 

43 

•  •• 

.1. 

45 

51 

','1 

52 

66 

t.M 

62 

58 

67 

64 

67 

62 

66 

69 

67 

63 

65 

65 

67 

67 

S9-0 

EflSt  OS 

URB8NR 

E  VHP 

.  i  [ 

■  1  5 

.17 

.28 

.  06 

•  29 

.  1 9 

1  5 

.  |  2 

•  37 

■  29 

.  1  1 

.  1? 

.23 

.27 

.  1  9 

.22 

.24 

•29 

.  2  9 

•  17 

•  23 

•  25 

•  30 

•21 

.21 

.33 

•  16 

6  .688 

WIND 

IS 

34 

II 

J  1 

76 

Mb 

28 

56 

24 

4  1 

20 

39 

60 

68 

40 

19 

4  b 

80 

56 

30 

42 

71 

71 

43 

2S 

27 

33 

27 

40 

39 

26 

1407 

nnx 

72 

69 

.-.< 

Bl 

81 

61 

'  6 

i| 

6  ' 

73 

I  b 

82 

b. 

m 

B6 

B6 

bl 

87 

39 

91 

89 

89 

bb 

B! 

94 

94 

95 

95 

92 

89 

92 

84.3 

n|N 

i  i 

1 

it 

B 

'  -v 

b 

61 

so 

39 

IS 

48 

50 

51 

SZ 

55 

59 

59 

'  l 

60 

62 

61 

62 

62 

52 

63 

63 

57 

57 

59 

6  1 

65 

56- 3 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  WSO  fiP 

E  vflP 

.04 

•04 

•  1  6 

.  |  \ 

•  31 

.  1 9 

.  ]  b 

.49 

g 

■22 

.  in 

.28 

.29 

.  il, 

.29 

,  b 

.34 

•  30 

.31 

•  56 

•22 

.  20 

25 

.2  1 

•  36 

.20 

-21 

•25 

.44 

7  .946 

WINO 

S  1 

44 

b  ■ 

,.4 

79 

1 0 

■v 

51 

! 

1  lb 

.  b 

24 

bl 

1 

43 

'  b 

71 

39 

36 

80 

83 

98 

52 

35 

43 

33 

SS 

34 

25 

2! 

120 

1665 

ARK 

ss 

'b. 

78 

96 

36 

b  ; 

BO 

■H 

BO 

87 

89 

B  i 

91 

9  ) 

3  i 

96 

92 

59 

89 

86 

92 

9  4 

95 

93 

90 

88 

94 

88 

86.8 

niN 

: '» 

■  1 

G  : 

62 

61 

62 

b." 

1  i 

1  • 

5  3 

S4 

5  i 

E 

b5 

63 

68 

65 

6  ; 

63 

66 

66 

66 

65 

6S 

61 

65 

66 

67 

65 

61  .6 

SOUIMWESI  08 

CBRL»L£  RESERVOIR 

EVBP 

.12 

1 

.  1 1 

.CO 

.24 

.27 

-n 

.26 

■  30 

.20 

■22 

■  25 

.28 

.22 

.33 

.32 

.36 

.29 

.22 

.35 

.41 

.36 

.13 

.27 

.20 

•  35 

.38 

.29 

■  28 

.20 

7.718 

WINO 

29 

le 

15 

31 

105 

37 

i 

8S 

I  05 

2  l 

25 

22 

38 

.  4 

66 

82 

48 

4' 

74 

1  1  1 

79 

29 

20 

26 

37 

23 

42 

.'9 

4 

IS52 

nt\t 

Bl 

-.. 

IS 

65 

b 

bb 

B6 

32 

6 

74 

19 

79 

Hb 

92 

88 

b-i 

9  1 

86 

90 

91 

88 

86 

90 

b  i 

94 

39 

94 

94 

93 

90 

92 

85.2 

niN 

52 

58 

61 

bfl 

62 

6 : 

64 

b 

4' 

44 

45 

52 

>4 

56 

62 

G  i 

63 

64 

64 

65 

66 

57 

63 

63 

65 

68 

64 

63 

55 

66 

6( 

S9.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


STATION  INDEX 


c  t  n  t  t  n  m 
O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

P  Pi  1  1  M  T  V 

L UUN 1 T 

(X 

z 

QL 
Q 

LATITUDE 

c 

c 
c 

ELEVAT  I  ON 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UdOlKVlK 

TEMP. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

RLBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL-   STATE  POLICE  RAOIO 

RLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

AL  TON  DAM  26 

0  137 

06 

MAOISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J.  BON  HARTLINE 

AN  I  1 UL H  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

TunMQC    P       P  n  D  T  M  Q  OKI  IP 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

I 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  OEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MI TCHELL 

BARR I NOTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BE AROSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90 

26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UN1V 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

5  I 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BEL  V  I DE RE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

C 

LEON  R  MOSS 

□  t N  r  l  1 1  1  t 

05  38 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9 1 

06 

650 

6P 

urn  iriDn    ii      r  ncc  mom 
HUWHKU   W.  LUrrnHN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN   D •  MELVIN 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UNIV 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOK  I  A 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

30 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT  PL  T . 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1  66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

3  1  4 

M  I  0 

M  I  D 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

40 

3  3 

90 

01 

628 

6P 

H 

RAOIO  STATION  WBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

(•noi     IM\/Tl    I  c 

LHKL 1 NV I LLt 

1280 

06 

MACOUP  I  N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

UK   JACK   H  LHMrbtLL 

CARL  I NV  ILLE  2 

1  284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

C 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

C ARM  I    6  NW 

1  296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

3  1 

89 

07 

5  1  0 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

DAL  1  AS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

0  B 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT   W.  GARRIS 

CHICAGO  C   WTR  FILT   PL  T 

1  523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

LH1LHGU   MHYrHIK  rUMr 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP  R 

1  549 

02 

COOK 

I 

4  1 

59 

87 

54 

674 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSEL AND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1  564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

6  1  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

1  2M 

£ 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

M  I  D 

M  1  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLI COTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

5  1  0 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

88 

24 

454 

c 

FRANK   K.  STANFORD 

CLINTON   1  SSW 

1  743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

53 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARO 

rnin  tfp  vii  i  p    i    cci  i 

1944 

08 

KHNUULrH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

r 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERM  I  L  ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7  A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2  1  93 

04 

MAC  ON 

1 

39 

5  1 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7A 

7  A 

H 

ROBERT  H.   NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

Q 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

24  17 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

Q 

ADA  A.  DEVINE 

OU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

LUt  L  o 1 t 1 N 

2642 

04 

rLUR I H 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV I LLE   1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

08 

88 

37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FA  I RBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L IVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RAOIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

1  5 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  S  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

3142 

07 

COLES 

7 

39 

24 

88 

09 

703 

c 

FOX  RIDGE   STATE  PARK 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT   WASTE  WTR  PL  T 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GRLESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GfiL  VA 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

RA  I  MASON  F.  SMITH 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STAT  I  H N 

urn  i  luii 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiN  t  y 

U  U  U  IN   1  1 

o 
cr 
■z. 

cc 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFRVFR 

LJ  LJ  vj  L_  1  \  V 

TEMP  . 

PRECIP. 

ct 
>» 

SPECIAL 
iste  notes  i 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNIC IPAL  UT IL 1 T IES 

GIBSON  CITY   1  E 

34  1  3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GULLUNUH  UHM  bl 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

C 

H 

it    c     r/iDDC     fie     rkio  i  kiccoc 

U   S   LUKrb   Ur  tNGINLtKb 

GOLDEN   1  NH 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9  I 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

56 

90 

27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

WILLIAM  C .  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

7A 

DAVIO  L  OWEN 

GREENVILLE    1  E 

3693 

06 

BONO 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD   E .  STAFFY 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

c 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HHVHNH   rUWtK   blHI  1  UN 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

7A 

HHVHNH   rlJWLK  bIHIlUN 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

401  3 

0  1 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89 

1  9 

464 

8A 

8A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PAT  T I E 

H00PEST0N   1  NE 

4  198 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

c 

H 

JOHN  F  .  MUSHRUSH 

HUTSONV I LLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91 

0  1 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

1  2 

6  1  0 

7A 

7A 

c 

H 

WLDS  RADIO 

JERSEYV I LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2  1 

630 

8A 

8A 

JERSE YV 1 LLE  SWG  PLANT 

JOL I E  T  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

1  5 

89 

54 

780 

9A 

9  A 

c 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KINCAIO 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

L AWRENCEV 1 LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4  1 

447 

7A 

CALVIN  L  .  REYNOLDS 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F  .  MORGAN 

MACKINAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARL  I E   H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

8  5 

36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

r 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY    1  NW 

54  1  3 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.  MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

2  1 

718 

M  I  D 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

1  7 

88 

1  4 

742 

7A 

c 

FRANK  W  NOVAK 

MCLEHN5B0R0  2  ENE 

55  15 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7A 

7A 

H 

RICHARO  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

MARCUS  F  DODGE 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

a  9 

03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOL I NE  WSO  AP  R 

575  1 

0  1 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

MRS .   LUCILLE  A  BUCHANAN 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

2  1 

88 

26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

0  1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV 1 LLE 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

8A 

8A 

RONALD  MORGAN 

MOUNT  OLIVE   1  E 

59  1  7 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUO 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWE AQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY   A.  OOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RA010  STAT  ION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADOIS 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
MAY 


1977 


STATION 


PANA 

PARIS   1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PORK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WSO  AP  I 

PEOTONE 

PERU  2  W 

PETERSBURG  3  SSW 

PIPER  CITY  3  SE 
PITTSFIELO  2 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 
PRINCEVILLE   1  N 
PROPHETSTOWN 
OUINCY 

OUINCY  FAA  RP 
QUINCY  DAM  21 
OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL 

RED  BUD  5  SE 

REND  LAKE  DAM 

ROCHELLE  6  NW 

ROCKFORD  6  ENE 

ROCKFORD  WSO  AP  F 

ROS I  CLARE 

RUSHV1LLE 

SAINTE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SHELBYV I LLE  DAM 
SIDELL 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP  F 

STOCKTON 

STREATOR  2  ENE 

SULLIVAN  3  SSW 

T  ISKILWA  2  SE 

TUSCOLA 

URBANA 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  I  A  2  NW 

VIRDEN   1  N 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON   1  WSW 
WATERLOO 
WATERMAN   1  ESE 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  rewarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUKLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES ;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  tbis  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Stat  ion  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
•*    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

I     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  1  'Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5. 55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30«  «""»al 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
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68.4 
67  .7 
68.4 
68.7 

.3 

-  2.2 

-  2.2 

-  2.3 

95 
91 
91 
89 
92 

5 

18  + 
28  + 
28* 

2  8 

42 
43 
4  1 
42 
42 

9 
9 
9 
9 
9 

1  1 
41 

53 
36 
35 

B 

3 
0 
5 

a 

0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

4  .33 
3.32 
2.51 
2.08 
2.16 

-  .28 

-  .88 

-  2.35 

-  2.50 

3. OS 
.84 
■  56 
.74 
.69 

30 
18 
30  + 
18 
1  1 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

o 

0 
0 
0 
0 

6 
7 
h 
4 

8 

I 

3 
3 

2 
2 

l 

0 

o 

0 
0 

CENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
KEWANEE   I  E 

NOLINE  WSO  AP  R 
MORRISON 

81 
81 
80 
82 
80 

.7 
.5 
.  1 
.1 
.0 

58 
56 
56 
57 
55 

.6 
.0 

.  2 
.9 

.3 

70.2 
68.8 
66-2 
70.0 
67.7 

-  3  .0 

-  .8 

-  2.8 

93 
92 
92 
91 
90 

27 

18. 

28 

27 

26« 

44 
40 
4  1 
43 
42 

9 

7. 
10* 
9 
9 

17 
40 
49 
15 
44 

6 
h 
3 

4 

i 

0 

o 

0 
0 
0 

0 

o 

0 
0 
0 

0 

o 

0 
0 
0 

4.31 
2.30 
2  .43 
5.18 
2.28 

-  .23 

-  2  .05 

.76 

-  2.17 

2.66 
.95 
.91 

3.03 
.94 

30 
18 
30 
30 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

o 

0 
0 

o 

0 

8 
8 
B 
8 
8 

2 
2 
2 
3 
1 

J 

MOUNT  CARROLL 

PAW  PAW 

ROCHELLE  6  NW 

ROCKFORD  WSO  AP  //R 

STOCK  TON 

78 
79 
78 
79 
77 

.8 
.3 
•  8 

.2 

50 
56 
55 
55 
56 

.2 
.2 
.6 
.5 
.  9 

64  .5 
67.8 
67.2 
67  .4 
67 . 4 

-  4.8 

-  1  .4 

90 
92 
92 
93 
88 

28< 
5 
4 
4 
4 

35 
40 
40 
43 
42 

9 
9 
9 
3 
g 

85 
53 
SI 
42 
48 

2 
3 
1 
1 

0 

g 
8 
0 
0 
0 
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0 
0 

] 

0 

o 

0 
0 
0 
8 

3.91 

4  .27 

5  .75 
4  .67 
3  .50 

-  .68 
.10 
1  -S3 
.25 

1  .45 
2.05 
1  .70 
1  .90 

30 
30 
30 
S 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

9 
7 
G 
9 

4 

2 
4 

3 

1 

TISKILWA  2  SE 
WALNUT 

81 
8! 

.7 

6 

56 
57 

.9 
.4 

69.3 
69.5 

-  2.0 

90 
91 

26  + 
27. 

40 
40 

9 
9 

33 
33 

2 

4 

!"l 

0 

n 
0 

n 

8 

5.46 

3.52 

I  .46 

-  .75 

3.29 
2.44 

30 
30 

.0 
.0 

0 
0 

5 
5 

3 
1 

! 

DIVISION 

68  .4 

-  1  .9 

3.65 

-  .72 

.0 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA 
BARR I NGTON 

CHICAOO  0 'HARE  WSO  AP  R 
CHICACO  UNIVERSITY  // 

76 
79 
78 
80 
79 

B 
S 

■  in 

.7 

.1 

SO 
54 
53 
57 
58 

.4 

5 
BM 
9 
8 

63.6 
67.2 
66  .OM 
69.3 
69.0 

-4.1 
-   1  .9 

1  .2 
.1 

91 
92 
9  1 
96 
94 

5 
17. 
28  + 
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5 

36 
40 
36 
42 
45 

9 

9* 
3 
3 
10 

117 
62 
88 
41 
56 

1 

3 
3 
4 

3 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

o 

2.85 
2.91 
2  .59 
5.12 
6.74 

-   I  .15 
-1.33 

.97 
2.95 

.60 
.92 
•  72 

1  .92 

2  -61 

18 
1  1 
5 

30 
30 

.0 
.0 
.  0 
.0 
.0 

o 

0 
0 
0 

7 
4 

g 

9 
5 

3 
1 

4 
4 

0 
0 

o 

2 
2 

CHICAGO  M10WAY  WSO  AP  //R 

OE  KALB 

ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 
JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

60 
60 
78 
82 
80 

.4 
.5 
.  1 

.2 
5 

59 
56 
53 
55 
57 

.0 

5 
5 
2 
0 

69.7 
68.5 
65  .8 
68.7 
68  .8 

-  .8 

-  1  .0 

-  J  ,Q 

97 
92 
93 
93 
94 

4 

5. 
5 
26 
5 

42 

39 
39 
37 
4  1 

9 
9 
g 
9 
g 

52 
45 
81 
35 
49 

7 
2 
1 
6 
3 

n 
0 
0 
0 
0 

n 
0 
0 
0 
0 

o 

0 
0 
0 
0 

5.14 
4  .79 
4  .60 
2.41 
5.37 

1  .19 
.43 

.52 

2.59 

1  .94 

2  . 69 
.80 

30 
30 
30 
18 

.0 
.0 
.  0 
.0 

Q 

0 

0 

0 

4 

6 
5 

4 

2 

2 

2 
2 

0 

MARENGO 
OTTAWA 
PARK  FOREST 
PERU  2  W 
WAUKEGAN  4  WSH 

84 

79 
62 
74 

7M 
.3 
g 
6 

56 
56 
55 
51 

M 
4M 
0 
8 
1 

M 

7!  -6M 
67.7 
69  . 2 
62.9 

-  .3 

-  2.7 

-  4.2 

94 

91 
93 
91 

27. 
19 
1 7 

5 

41 
40 
40 

39 

9. 

3 

11* 

18 
69 

140 

1  0 
3 
7 
1 

0 

□ 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

3. SO 
4  .07 
4  .68 

2.6S 

-  .65 

-  .06 
.49 

-  1  .37 

1  .26 
2.45 
1  .27 

1  .00 

30 
30 
1 1 

18 

.0 
.0 
.0 
■  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
5 
5 
8 

3 
2 
5 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
1 

WHEATON  3  SE 

81 

9M 

53 

4M 

67. 7M 

93 

4 

37 

3 

56 

6 
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0 

0 

2.43 

-   1  .69 

1  .05 

1  1 

.0 

0 

4 

2 

1 

□  I  V  I S I  ON 

67.7 

-  2.0 

4.13 

•  03 

.0 

WEST  03 

GALESBURG 

GOLDEN   1  NW 

LA  HARPE 

MONMOUTH 

OU I NC  Y  F AA  AP 

80 
84 
84 

63 
62 

3 
3 
1 

8 

58 
62 
59 
59 

2 
3 
2 
3 

69.3 
73.3 
71  .7 
71.6 

-  .4 
.4 

95 
98 
97 
97 

5 
5 
S 
5 

44 

42 
44 

42 
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9 
9 
9 

25 
8 
1  1 
10 
6 

1 
5 
6 
5 
B 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4  .74 

1  .95 
2.06 
3.52 
1  .95 

-  .08 

-  2.56 

-  3  .04 

-  1  .29 

-  2  .79 

1  .14 

1  .12 
•  93 

1  .51 
.79 

30 
22 
30 
30 
22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 1 
5 
5 
6 
S 

3 
1 
2 
3 
2 

I 
1 
0 
1 
0 

OUINCY  DAM  21  // 
RUSHVILLE 

82 
83 

9 

an 

60 
58 

5 
911 

71  .7 
71  .4M 

-    1  .2 

95 
98 

6 

5 

46 
4  I 

9 
9 

5 
17 

c 
4 

Q 

0 

0 

n 

.91 

3.15 

-  3.56 

-  1  .40 

.36 
1.11 

22 
22 

.0 
.0 

0 
0 

2 
S 

0 
2 

0 
2 

DIVISION 

71  .6 

-  .7 

2.61 

-  2.28 

.0 

CENTRAL  04 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

82 
82 
83 
82 
82 

5 
9 
1 
2 

!  " 

59 
57 
59 
59 
60 

5 
2 
0 

m 

48 

71  .0 
69.9 
71.1 
70. 6M 
71  .3M 

-  1  .5 

-  2.0 

96 
93 
96 
96 
101 

5 
5 
5 
5 
5 

43 
41 

40 

46 

9. 

9 

g 

g 

22 
30 
1 6 
11 
1  3 

5 
4 
4 
4 

0 

8 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
8 

1  .76 
i  .74 

2.07 

-  2.49 

•  39 
.83 

•  76 

•  62 

30 
8 
1 2 
29 
1  0 

.0 
.0 
•  0 
.0 

■  0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
1  2 
7 
9 

0 
2 
2 
! 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

LACON  2  E 
LINCOLN 

MASON  CITY  1  NW 

M  1         1  .- 

n i NUNr 

PEORIA  WSO  AP  //R 

63 
82 
82 
84 
82 

7 
J 
1 

1 

57 
60 
59 
57 
58 

1 

2 

e 

3 

70.7 
71  -3 
70.9 

70.2 

-  1  .5 

-  1.1 

93 
95 
89 
95 
98 

6 

5 
27. 
26 

5 

40 
43 
44 
4  1 
44 

9  + 
9 
9 
9 

9 

23 
1  4 

10 
32 
17 

9 
'. 

0 
8 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

a 

0 
0 
9 
9 

8 

2.56 
3.43 
2.53 
1.16 
2.06 

-  1  .29 

-  2  .87 

-  1  .85 

.67 
1  .03 
.49 
•  40 
.61 

8 
28 
22 
1 1 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
8 
7 
6 
c 

3 
3 
6 
0 
3 

0 

1 

0 
0 
0 

PR  I NCE V ILLE   1  N 

81 

0 

S9 

7 

70  .4 

92 

5 

42 

9 

25 

1 

0 

0 

0 

1  .99 

-  2.24 

.72 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

70.7 

-   1  .5 

2.36 

-   1  .92 

.0 

EAST  05 

DANVILLE 
HOOPESTON  1  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 

62 
82 
80 
83 
81 

E 
C 
6 
0 

2 

58 
57 
56 
56 
58 

0 

e 

6 
3 

5 

70.3 
69.9 
68.7 
69.7 
69.9 

-  1  .6 

-  1  .8 

-  1  .4 

-  1  .8 

93 
92 
91 
93 
91 

5 
4 

26. 
4 

5* 

42 
40 
43 
39 
43 

7. 
9 

9« 

3 

9 

26 
31 
54 
30 
32 

4 

5 

4 

5 
9 

0 
0 
0 
8 
0 

0 

0 
0 
0 
8 

0 
8 
0 
0 
0 

4  .51 
1  .08 
2.12 
1  .54 
1  -91 

.96 

-  3.30 

-  2-36 

-  2.03 

1  .93 
.46 
.75 
.32 
.52 

8 
6 
18 
IB 

9 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

3 
3 
6 
5 

2 
0 
3 
8 
1 

2 
0 
0 
0 
0 

RANTOUL 
URBANA 

81 
80 

1 

1 

56 
59 

8 

0 

69.0 
69.9 

-2.1 

94 

95 

6 
5 

41 
44 

7 
9 

42 

27 

S 
3 

0 
0 

8 
0 

0 
e 

•  73 
2.30 

-  3.39 

-  2.08 

.40 
1  .08 

8 
24 

.0 
.0 

0 
0 

3 
7 

9 
1 

0 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 

JUNE  1977 


STRT ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

a  e 
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a 
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a  z 

w 

s 

I 

o 
2 

r 

6 

a 

i 

s 

Is 

" 
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HRTSEKfl  2  NH 

79. SM 

54 

4M 

67 

OM 

91 

18 

40 

3 

46 

2 
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0 

2 

15 

-   1  .72 

.71 

6 

.0 

0 

4 

3 

0 

DIVISION 

69 

1 

-  2.3 

2 

04 

-  2.10 

.0 

■        ■  m 

ALTON  dam  26 

83.2 

64 

•  5 

73 

9 

94 

6 

50 

9 

3 

3 

0 

0 

0 

5 

02 

1  .62 

27 

.0 

0 

6 

4 

2 

CARLINVRLE 

83.6 

61 

.6 

72 

7 

-  .6 

97 

5 

45 

9 

10 

3 

0 

0 

0 

7 

27 

2.90 

1  .32 

24 

.0 

0 

10 

7 

2 

GRIGGSVILLE 

82 . 9 

6? 

0 

72 

6 

•  8 

96 

5 

45 

9 

1 0 

3 

0 

0 

0 

2 

54 

-  1  .91 

■  84 

9 

•  0 

0 

6 

3 

0 

HILLSB0R0  2  SSH 

82.3 

6  1 

■  2 

71 

B 

-   1  .6 

95 

S 

45 

9 

9 

2 

0 

0 

0 

7 

0  4 

2.38 

2.34 

24 

.0 

0 

8 

S 

2 

80.4 

60 

■3 

70 

4 

-  2.8 

97 

6 

46 

9 

20 

1 

0 

0 

0 

3 

6  2 

-  .76 

.73 

9 

.0 

0 

9 

5 

0 

JERSEYV ILLE  2  SW 

82.3 

61 

•  1 

71 

8 

98 

6 

4 

9 

9 

2 

G 

0 

0 

4 

77 

I  .65 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

PANA 

80  ■  8 

61 

■  3 

71 

1 

-  2.3 

95 

5 

45 

9 

1  7 

1 

0 

0 

0 

4 

76 

.  1  2 

.97 

9 

•  0 

0 

9 

0 

SPRINCFIELO  WSO  BP  R 

81  .6 

61 

.  3 

71 

6 

-   1  .3 

100 

S 

45 

9 

12 

2 

0 

0 

0 

4 

2  6 

I  .83 

10 

10 

2 

1 

V  I RDE N   1  N 

83.4 

1 

.0 

72 

2 

97 

5 

44 

9 

1  1 

4 

0 

0 

0 

3 

6  3 

-  .65 

1  .60 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

WHITE  HALL   1  E 

83. S 

62 

! 

72 

9 

.4 

9  1 

5 

49 

9 

7 

3 

0 

0 

li 

3 

916 

-   1  .45 

.87 

13 

0 

9 

3 

0 

DIVISION 

72 

1 

-  1  .5 

4 

SI 

.10 

.0 

• 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

81  .2 

6t 

.  4 

70 

- 

-  2.3 

95 

5 

44 

9 

21 

I 

0 

0 

n 

3 

4  1 

-  1.13 

.62 

1  3 

.0 

0 

9 

4 

0 

EFFINGHAM  3  H 

81  .0 

E  J 

.5 

70 

i 

-  2.9 

95 

6 

44 

3 

22 

1 

0 

0 

19 

4 

59 

-  .39 

1  .03 

25 

.0 

0 

8 

4 

1 

FLORA  S  NW 

85  .2 

BO 

3 

72 

3 

-  1.3 

9  8 

5 

44 

9 

1 6 

6 

0 

0 

0 

4 

6  8 

.07 

1-18 

24 

•  0 

0 

1  2 

9 

1 

MATTOON 

81  -S 

60 

71 

0 

38 

5 

4 

9 

20 

i 

0 

0 

0 

4 

6  g 

1  .05 

27 

.0 

0 

10 

s 

1 

MOWEAOUA 

81  .5 

60 

.5 

71 

u 

98 

4 

45 

9 

12 

2 
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0 
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196 

1  .15 

27 

■  0 

0 

9 

s 

I 

NEWTON  6  SSE 

82  ■  9 

6  0 

.  7 

71 

8 

98 

6 

45 

9* 

1 6 

e 
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0 

0 

4 

73 

.46 

.89 

24 

.  0 

0 

1  0 

3 

0 

OLNET  2  S 

84  .9 

6  1 

.  1 

73 

0 

-1.1 

97 

S 

46 

9» 

13 

6 

0 

0 

u 

4 

71 

•  21 

1  .23 

24 

.0 

0 

9 

4 

1 

rHLtS 1 1  Nt 

82.8 

60 

.B 

71 

6 

-  2.6 

38 

5 

47 

9* 

18 

e 

0 

0 

0 

4 

6  8 

.36 

.89 

22 

.0 

0 

■1 

i 

0 

PARIS  WATERWORKS 

82.5 

50 

.  4 

71 

5 

-   1  .5 

95 

5 

43 

9* 

19 

4 

rj 

0 

0 

3 

4'-. 

-  .80 

1  .45 

30 

.0 

0 

8 

3 

1 

SALEM 

85. 6 

6  1 

.2 

73 

4 

97 

S 

47 

9 

6 

H 

Q 

0 

IJ 

4 

13 

1  .24 

22 

.0 

0 

9 

3 

1 

TUSCOLA 

64  .5 

58 

.  4 

71 

6 

98 

5 

41 

i 

16 

6 

0 

0 

3 

80 

-  .76 

I  .20 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

VANDAL  I A  2  NW 

62  •  BM 

6! 

.- 

72 

in 

97 

6 

50 

7. 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

36 

1  .30 

24 

.0 

0 

1 1 

6 

2 

WINDSOR 

82.6 

59 

■  6 

71 

2 

-   1  .8 

97 

5 

44 

9. 

16 

2 

0 

0 

11 

4 

6 

-  .33 

.70 

1 

.0 

0 

1 1 

4 

0 

DIVISION 

71 

7 

-   1  .8 

4 

6  6 

.12 

.0 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


NORTHWEST  01 

Al  EDO 
DIXON 

FBEEP08T   WASTE    WTR  PLT 

FULTON  DAM  13 
GALENA    1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAM  IB 
KE I TH58URG 

*EH*NEE   1  E 

MOL INE  WSO  AP 

MORRISON 

MOUNT  CARROL  L 

NEW  BOSTON  QAM  IT 

PAW  PAW 
RQChEl  LE  6  »U 
ROC«FORD  6  ENE 
RQC*F0R0  WSO  AP 

STOCKTON 


NORTHEAST 


13 


ANTIOCH  2  nw 

AURORA 

6ARRINGTON 

ChANNAHQN  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY  ✓/ 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  SS* 
OE  KAlB 
ELGIN 

GEQHARD  WOODS  ST  par* 

JOLIET  BRANDON  RD  OAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCH 
MCHENRY  LOC*.   ANO  OAM 
MORRIS 

OTTAWA 
PARR  FOREST 
PEQTQNE 

PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROC*  DAM 

WAUKEQAN   4  WSW 
WH EATON  3  SE 


WEST 
AVON   6  NE 

BENTLEY  1  E 
CANTON   l  ESE 

GAl  esburg 
gladstone  dam  10 

golden  j  nw 

LA  HPRPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  5TERL ING 

PAYSON 

QUIMCY  FBA  AP 
OUINCY  OAM  21 
□UlNCY  MEMORIAL 
RUSHVILLC 


CENTRA 


0* 


BLOOMINGTON  WATERWORKS 
BLOOMINGTON  NORMAL 
CHENOA 
CHILL ICOTHE 
CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 

HAVANA  POWER  STATION 

L  AC  ON  2  E 

L INCOLN 

MACKINAW 

MASON    CITY    1  NW 

M1NQNK 

MOUNT  PULAS1I 

PEORIA  WSO  AP  x 


EAST 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
MBBPESTQN  1  ME 
4ANKA4EE  WTR  POLL  CTR 

MONTICELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT I AC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  50UTHWEST 

ALTON  DAM  26 
BEARDS TOWN 

BLurrs 


4.6 
4.30 
1  .76 
1.00 
2.12 

1.B1 


5.02 
2.49 
4.39 


DRY  OF  MONTH 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


CARL  INVILIE 

•  - •  1  NE 
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mill  36qrq  2  ssw 
jacksonville 
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MOUNT  OLIVC  1  C 
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VIROEN  1  n 

VIRGINIA 
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CL AT  CITr  0  SSE 
Err INGHAH  3  w 
rioaA  S  NW 


MUTSONvlLLE  POWER  PL 

IAUOENCEVILLE 

mattoON 

M8 WE  AQUA 

NEWTON  B  SSE 

ol net  a  s 

PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTt  MARIE 
SALEM 

TUSCOL A 
VANOAL IA  3  NU 
WINOSOQ 


■•■-_«-.'  08 
ANNA    I  E 

BELLEVILLE  SO    ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CAR60N0ALE  SEUAGE  PL 

CARlTLC  RESERVOIR 

CENTRAL  I A 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KAS4ASKIA  R  NAV  L  OCK 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  4  NC 
PRAIRIE   DU  ROC HER  lwSw 
REO  BUD  S  SE 


SOUTHEAST  OS 

ALBION 

BENTON  rOHEST  SERVICE 
BROOKPQRT  DAM  S2 
car mi  6  nw 
DIXON  SPRINGS  AGO  C 

r A IRr IEL D  RADIO  UFIW 
GOLCONOA  DAM  SI 
hARRIS&URG 

hARR ISGuRG  DISPOSAL  PL 
MClEAMSSORO  2  ENE 

NT  CARMEL 
MOUNT  VCRHQN 
RENO  LAVE  OAM 
ROSICL ARE 

SMAWNEE'OWN  NEW  TOWN 
UATNE  CITY  1  N 


J. 27 
2.Q4 
3.20 
4.24 
2.04 

7.04 
3.62 

4.71 
7.M 
4.01 

6.  17 
4.70 
4.26 
3.63 
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3.06 
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I  M 

2.67 
3.03 


DRY   OF  MONTH 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


CHICAGO  MIOHAY  HSO  BP 

OE  KBLB 

ELGIN 

GEBHARO  HOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANOON  RO  OHM 

MARENGO 

OTTAHA 

PARK  FOREST 

PERU  2  H 

HAUKEGAN  4  HSH 

HMEBTON  3  SE 


MAX 
MIN 


max 

"IN 


-81 

- : 


77  6S  76 
58  48 


76  76 
60  SO 


78 
41 

79  73  67 
56     47  40 


82  80  84 
62     52     4  3 


80  82 
43  48 


69  58 
42  42 


84  76 
60  50 


79  93  84 
48     57  56 


94  83 
62  62 


91  90 
57  69 


81  82 
57  61 


92  91 
66  66 


93  92 
SO  62 


71  71  67 
46     49  42 


69  67  67 
42    50  39 


66  68  67 
4]     48  39 


76  80  60 
48     58  54 


67     75  78 


77  75  73 
41     S3  41 


74  69 
41  49 


74  72  72 
40     45  40 


65  65  64 
42  39 


70  70  68 
38     47  40 


67  75 
54  S3 


71  77 

54  44 

56  68  73 

51  47  51 

66  74  76 


55  55 


48 


71  75 
SO  55 


61     68  73 


70  78 
55  48 


55  61 
48  48 


86  88 
60  68 


80  91 

56  64 

84  90 

61  68  63 

55  65  62 

93  94 

60  70  67 

83  89  90 

63  70  67 

92  93  89 

48  70  60 

74  88  87 

50  66  66 

90  92  89 

55  64  65 


81  80 

62  S7 


81  78 

59  51 


86  62 
60  58 


55    56  48 


63  83 
60  53 


86  63 
57  SI 


80  80 
56  54 


82  78 
53  53 


82  61 
57  48 


80  80 
65  62 


80  80 
58  54 
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31 

nu" 1  nut  o ' 

0 1 
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B2 

77 

82 

8  1 

95 

93 

60 

76 

~  0 

78 

3  6 

82 

74 

:8 

85 

91 

91 

82 

86 

84 

81 

16 

82 

64 

90 

9  2 

93 

90 

87 

63 

83.9 

i  i  N 

52 

51 

49 

63 

70 

65 

50 

59 

42 

49 

6  3 

59 

56 

S3 

54 

64 

66 

66 

59 

60 

55 

62 

62 

65 

64 

63 

67 

69 

55 

65 

59.3 

DIXON 

1  p  ■ 

79 

78 

73 

79 

'.)! 

85 

69 

74 

71 

70 

80 

67 

73 

76 

67 

88 

91 

82 

84 

79 

80 

79 

77 

87 

89 

B9 

90 

86 

86 

80.3 

i : 

58 

50 

44 

56 

65 

65 

44 

48 

43 

49 

57 

57 

54 

50 

52 

58 

66 

65 

57 

59 

53 

59 

56 

61 

64 

57 

63 

70 

57 

62 

56-4 

FREEPORT  HASTE  HTR 

PL  T 

MAX 

78 

78 

72 

8  1 

90 

84 

70 

70 

6B 

68 

74 

79 

8  j 

70 

76 

61 

89 

89 

87 

89 

78 

7  9 

78 

74 

63 

87 

91 

91 

65 

86 
63 

79.8 

MIN 

58 

57 

42 

51 

65 

62 

43 

51 

4  | 

49 

52 

55 

54 

4  8 

SO 

66 

64 

66 

57 

SO 

SO 

6  8 

54 

58 

59 

55 

61 

70 

61 

55.6 

FULTON  DOM  13 

89  * 

77 

76 

70 

7  9 

66 

86 

70 

73 

5; 

76 

78 

65 

71 

77 

81 

BE 

67 

6  0 

82 

77 

78 

79 

78 

84 

B5 

89 

89 

67 

83 

78.8 

riN 

60 

55 

46 

51 

66 

67 

48 

50 

J  t 

50 

53 

60 

56 

5  3 

55 

5  6 

63 

66 

63 

62 

56 

56 

61 

63 

8  7 

61 

63 

66 

6  2 

61 

S8.0 

GALVA 

MA . 

79 

81 

76 

80 

87 

90 

72 

75 

is 

71 

74 

62 

67 

71 

77 

7  4 

5  1 

90 

3  8 

6  j 

80 

80 

74 

78 

84 

99 

91 

92 

84 

85 

80.7 

MIN 

57 

51 

49 

49 

60 

65 

45 

SO 

4 . 

4  5 

49 

57 

55 

49 

53 

7  6 

64 

65 

613 

6  7 

58 

5  9 

67 

62 

6  6 

61 

65 

B8 

=  6 

60 

56.7 

GENESEO 

MP  ( 

3  1 

75 

81 

30 

90 

80 

77 

74 

69 

'6 

64 

71 

72 

78 

83 

91 

91 

81 

84 

80 

80 

78 

79 

86 

8  9 

90 

93 

84 

86 

78 

81  .7 

MIN 

59 

54 

47 

65 

70 

58 

47 

51 

44 

51 

60 

56 

56 

51 

53 

61 

66 

67 

61 

3. 

56 

63 

61 

67 

64 

62 

65 

64 

56 

61 

58.6 

HENNEPIN  POWER   PLAN T 

MAX 

85 

61 

75 

8: 

91 

89 

7  0 

76 

71 

71 

74 

82 

6  3 

73 

78 

8  5 

93 

92 

80 

84 

81 

81 

77 

76 

88 

90 

90 

91 

86 

66 

81  .5 

MIN 

SB 

a  8 

40 

5? 

70 

65 

40 

51 

4 

48 

53 

56 

56 

50 

49 

56 

69 

65 

85 

57 

50 

60 

57 

63 

Bf 

85 

61 

70 

59 

59 

56.0 

KEHRNEE    1  E 

MAX 

61 

81 

74 

19 

87 

90 

71 

76 

•4 

70 

69 

83 

66 

71 

76 

83 

89 

90 

80 

84 

80 

78 

74 

76 

84 

88 
54 

89 

92 

85 

84 

59 

80-1 

MIN 

59 

52 

42 

55 

69 

66 

41 

52 

4  I 

41 

52 

57 

55 

49 

48 

57 

67 

66 

65 

56 

SO 

62 

59 

65 

63 

66 

5  8 

6  3 

56.2 

MOLINE  HSO  AP 

NRX 

84 

76 

62 

39 

6  9 

80 

7  8 

79 

70 

76 

36 

71 

73 

78 

82 

90 

90 

82 

84 

80 

79 

79 

8  6, 

36 

93 

9  7. 

91 

BS 

87 

78 

82.1 

MIN 

51 

51 

45 

67 

73 

56 

47 

48 

43 

50 

51 

58 

57 

5  3 

54 

64 

B8 

61 

5  9 

88 

55 

63 

63 

66 

62 

57 

65 

61 

56 

6 1 

S7.9 

MORRISON 

"fix 

77 

78 

73 

78 

90 

87 

70 

7S 

74 

69 

73 

79 

66 

73 

78 

6: 

90 

69 

81 

79 

79 

81 

77 

68 

-.9 

89 

90 

83 

84 

80.0 

- : 

57 

52 

43 

51 

66 

65 

43 

47 

42 

47 

50 

59 

5  6 

50 

SO 

55 

64 

64 

57 

57 

51 

S7 

58 

63 

66 

55 

61 

65 

56 

61 

55.3 

MOUNT  CARROLL 

HRX 

76 

76 

71 

78 

90 

85 

70 

73 

71 

66 

73 

79 

BE 

70 

75 

60 

B7 

88 

8  3 

6. 

76 

77 

75 

75 

B7 

6  5 

89 

90 

85 

85 

76. B 

MIN 

54 

46 

37 

47 

6: 

57 

38 

45 

35 

47 

48 

53 

51 

43 

45 

5  3 

56 

59 

49 

51 

4S 

47 

50 

56 

54 

49 

54 

6  6 

50 

58 

50.2 

PAH  PAH 

MAX 

81 

77 

74 

7  9 

9: 

82 

64 

72 

74 

68 

73 

84 

64 

69 

75 

81 

90 

90 

79 

81 

82 

79 

78 

76 

87 

87 

84 

96 

85 

86 

79.3 

M :  N 

58 

50 

50 

55 

6  6 

64 

43 

49 

4  7 

47 

45 

55 

5  3 

49 

53 

5  9 

6  7 

65 

5  6 

58 

51 

59 

55 

63 

64 

57 

63 

66 

69 

54 

56.2 

ROCHELLE  6  NH 

MAX 

7  8 

72 

76 

92 

86 

79 

70 

66 

65 

71 

78 

75 

70 

75 

77 

86 

8  3 

79 

62 

79 

80 

76 

75 

86 

87 

86 

84 

84 

85 

77 

78.8 

MIN 

56 

52 

43 

56 

64 

60 

41 

48 

4  3 

49 

57 

SS 

53 

47 

49 

58 

66 

64 

56 

58 

51 

5  8 

55 

63 

3  7 

54 

68 

65 

56 

61 

55.6 

ROCKFORO  HSO  AP 

MAX 

77 

73 

80 

93 

-J 

75 

70 

69 

59 

7  6 

6. 

66 

71 

76 

60 

85 

68 

81 

62 

88 

77 

78 

73 

86 

66 

87 

88 

85 

83 

79 

79.2 

MIN 

59 

50 

1  i 

56 

64 

48 

44 

48 

44 

52 

60 

56 

53 

47 

50 

-8 

66 

60 

58 

S5 

S3 

61 

57 

62 

60 

56 

61 

61 

58 

62 

55.5 

STOCKTON 

MAX 

74 

71 

70 

8  8 

85 

81 

68 

69 

66 

71 

78 

72 

68 

78 

76 

85 

85 

78 

80 

80 

76 

76 

73 

84 

84 

86 

66 

84 

83 

78 

77.8 

MIN 

51 

49 

48 

6  : 

6  J 

66 

46 

51 

42 

52 

5  9 

55 

50 

49 

54 

62 

6  1 

62 

51 

6'1 

55 

59 

58 

63 

62 

63 

65 

70 

S7 

63 

56.9 

TISKILHA  2  SE 

MAX 

70 

7  0 

8  3 

6  9 

9  3 

84 

3  7 

6  7 

80 

7g 

75 

66 

69 

90 

88 

88 

85 

83 

81  .7 

- : '. 

50 

-  - 

4  1 

56 

3  9 

63 

4 : 

51 

4  D 

48 

56 

58 

56 

4  J 

49 

6  7 

8  9 

67 

5  7 

E  9 

SI 

62 

59 

67 

66 

55 

62 

69 

58 

61 

56.9 

HAL  NUT 

MAX 

BO 

76 

79 

9: 

B9 

B6 

74 

72 

56 

73 

8C 

75 

70 

76 

82 

89 

9  8 

83 

85 

83 

79 

79 

77 

86 

B8 

89 

91 

83 

MIN 

59 

49 

47 

61 

65 

62 

43 

51 

40 

49 

58 

56 

S3 

49 

54 

60 

88 

66 

6  7 

3  3 

55 

61 

57 

66 

64 

62 

67 

7( 

SS 

62 

57.4 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NH 

MAX 

62 

69 

66 

74 

91 

82 

66 

69 

67 

66 

72 

74 

6  7 

68 

74 

79 

85 

88 

3  3 

81 

76 

76 

76 

75 

87 

84 

87 

86 

85 

61 

76-8 

MIN 

55 

47 

39 

39 

60 

55 

36 

41 

36 

3  7 

45 

51 

4' 

46 

47 

47 

55 

64 

58 

57 

49 

49 

SO 

52 

61 

53 

S3 

6! 

59 

60 

SO  .4 

AURORA 

88  > 

75 

n5 

78 

92 

83 

74 

74 

69 

3"' 

7E 

BC 

61 

6! 

7E 

82 

8  9 

9  3 

90 

8.: 

"7 

79 

7E 

7E 

86 

86 

88 

88 

3T 

84 

77 

79.9 

M  !  N 

5  i 

47 

4  7 

56 

63 

66 

57 

63 

54.5 

6ARR I NGTON 

MAX 

79 

73 

64 

76 

91 

83 

70 

6  7 

65 

72 

76 

56 

68 

73 

81 

B8 

90 

76 

Bl 

79 

78 

77 

77 

BS 

86  68 

91 

86 

83 

78.1 

MIN 

59 

47 

36 

53 

61 

63 

37 

39 

38 

51 

51 

45 

46 

58 

65 

65 

57 

57 

48 

58 

SI 

64 

62 

52 

57 

6S 

S7 

64 

53-8 

CHICAGO  0 'HARE  HSO 

AP 

una 

7  5 

66 

79 

:■- 

6  7 

78 

73 

70 

69 

77 

Bl 

63 

69 

77 

83 

9  3 

93 

84 

85 

B  ' 

61 

79 

78 

8R 

63 

89 

91 

88 

83 

78 

80.7 

n'lN 

60 

46 

42 

56 

66 

52 

46 

51 

46 

44 

69 

57 

55 

S3 

54 

6: 

72 

67 

f  4 

60 

56 

6C 

56 

70 

62 

56 

67 

66 

63. 

64 

57.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

B6 

74 

73 

- 

94 

84 

6C 

67 

55 

70 

73 

72 

5  9 

8  = 

73 

88 

90 

91 

b; 

83 

80 

'2 

77 

87 

BS 

8C 

85 

87  86 

85 

79.  1 

M  i  'I 

52 

49 

46 

57 

60 

56 

50 

54 

47 

4E 

57 

51 

51 

5  3 

53 

60 

72 

68 

64 

66 

55 

59 

69 

6S 

62 

66 

7' 

6: 

65 

56.6 

88  89 
56  62 


86  88 
57  59 


89  85 
70  58 


89  86 
65  57 


86  68 

56  60 


88     88  85 


83  89 
56  65 


6  9 

52 


56  63 
60  37 


60 


86  83 
59  59 


90  85 
67  56 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

6 


DAILY   TEMPERATURES  '™ 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

a 
<x 
as 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1 3 

1  4 

1  5 

1 6 

1 7 

1  8 

19 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

-  B 

30 

31 

:> 
CE 

NEST  03 

GALES8URG 

M ;  N 

B2 
54 

76 
51 

79 
53 

36 
B6 

91 
61 

71 
51 

77 
SI 

71 
1 1 

69 
47 

75 
51 

83 
60 

69 
57 

i? 
55 

76 
53 

81 
59 

66 

66 

68 
8  8 

81 
59 

84 

69 

5  3 

58 

78 
51 

71 
62 

66 
63 

85 
68 

69 

66 

39 

6  3 

89 
69 

82 
S6 

9  3 
58 

79 
56 

80.3 

58. 2 

GOLDEN  1  NN 

M  I  N 

84 

E  i 

BE 
■  - 

BO 
61 

82 

70 

96 

72 

94 

70 

79 

48 

77 
60 

73 
42 

85 
57 

8  7 

67 

83 
62 

74 

58 

79 
57 

88 
56 

89 
bb 

9  8 

69 

85 
70 

90 
60 

88 

6  2 

85 

56 

75 

66 

77 
62 

82 
66 

89 
69 

69 
64 

90 
68 

86 
68 

84 

55 

82 
67 

84.3 

62.3 

LB  HHRPE 

mil 
MIN 

B6 
SG 

80 
S3 

82 
50 

83 
64 

97 
6  1 

82 
66 

82 
.1  i 

73 
49 

72 
44 

8  4 

58 

87 
66 

77 
S3 

73 

56 

79 
58 

86 
56 

91 
•  i 

92 
64 

86 
63 

89 
58 

8  | 

60 

81 
56 

77 
60 

81 
6 ; 

86 
64 

93 
66 

91 
6  4 

92 
67 

85 
6  6 

86 

53 

82 

6S 

64.1 

59. 2 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

BE 
57 

77 
SI 

83 
47 

38 

62 

9  1 
69 

87 
66 

6C 

4  8 

75 
58 

72 
42 

79 

52 

35 
62 

82 
59 

74 

SS 

77 
56 

64 

52 

89 
64 

90 

69 

84 

66 

HM 

88 

6  4 

59 

80 
56 

75 

6  2 

83 

62 

88 
66 

9  2 
66 

511 

61 

94 

66 

86 
66 

8b 

S3 

77 
64 

83  .6 

59.3 

OUINCT  FOR  AP 

MAX 
MIN 

~4 

69 

79 
■> 

81 
52 

81 

67 

95 
69 

77 
56 

.'8 

51 

75 
55 

72 
46 

8  5 

50 

8  1 
69 

79 
60 

75 
BO 

Bl 
58 

85 
56 

91 
68 

91 

70 

83 
68 

87 
6  5 

89 
63 

82 
59 

67 
63 

77 
66 

82 
68 

90 
71 

90 
67 

90 
71 

82 

64 

8  2 
8  9 

84 

63 

82.8 
61  .9 

OUINCY  ORM  21 

BIN 

8  1 
50 

84 

SB 

79 
53 

33 
55 

B : 
6  8 

95 
72 

7  ) 
S3 

79 

52 

80 
46 

74 

SO 

88 

5  8 

74 

67 

"'8 

5  8 

78 
58 

60 
58 

87 
59 

92 
68 

91 
71 

64 
64 

6  7 
6  2 

87 
60 

8  2 
61 

66 
61 

78 
63 

61 
69 

6  9 

66 

91 
66 

90 
69 

8  3 

SS 

66 
56 

82.9 
60-5 

RuSHV ILLE 

MIN 

35 

55 

81 
52 

83 
51 

85 
62 

96 
66 

94 

65 

79 
48 

!< 
46 

70 
4  1 

84 

8b 
64 

65 

57 

69 

55 

77 
5  7 

85 
58 

911 

65 

90 
6 

8  6 
61 

85 
57 

78 
60 

78 
62 

83 
67 

89 
59 

89 
65 

84 

67 

86 
6  6 

84 
54 

85 
56 

93  .8 
S8.9 

CENTRAL  04 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MRU 
M :  •. 

81 
60 

30 
54 

81 
46 

62 

36 
69 

9S 
64 

74 
43 

74 

55 

69 
43 

69 
54 

B2 
60 

82 
S8 

70 
55 

76 

52 

85 
55 

89 
63 

90 
64 

86 
70 

84 

57 

84 

6 1.1 

82 

S6 

78 
60 

77 
61 

85 
67 

68 
6  9 

38 
65 

87 
69 

82 
69 

8. 

56 

86 
69 

82.5 
59. S 

CHENOA 

-  ■. 

81 
5  9 

76 
51 

83 
42 

66 

57 

93 
6  9 

82 
62 

74 
42 

71 
51 

68 
41 

79 
59 

83 

57 

77 
56 

71 

:  4 

77 
47 

85 
51 

90 
67 

91 

6  9 

84 

68 

85 

59 

-4 

6  1 

81 
47 

78 
6  i 

77 
57 

89 
64 

90 
6  6 

90 
57 

88 
62 

87 
66 

86 
53 

87 
60 

82. S 

57.2 

OECATUR 

* :  n 

83 
5  6 

32 
50 

85 
48 

9  i 

-.9 

98 
67 

77 
66 

77 
43 

74 

53 

74 
40 

75 
53 

86 
59 

80 
60 

72 
55 

60 
56 

86 
56 

90 
E  4 

90 

6  1 

84 

69 

65 
60 

68 

60 

83 
58 

'6 
58 

77 
60 

86 
65 

87 
67 

9  9 
64 

82 
69 

83 
66 

63 
54 

87 
66 

83.  1 
59-0 

FARMER  CITT 

nn> 
MIN 

6  9 
60 

76 
54 

81 
44 

92 

3 

96 
52 

76 
S9 

7  6 
44 

73 
53 

72 

74 

52 

B3 
59 

74 
58 

75 

S  8 

80 
57 

67 
55 

91 
64 

90 
59 

84 

70 

39 
58 

86 

60 

80 
59 

78 
59 

76 
61 

67 
6S 

8  1 
6  1 

89 
69 

80 
69 

83 
66 

82 
55 

86 
63 

82.2 
59-0 

HAVANA  POWER  STATION 

rin» 
MIN 

86 

60 

63 

5  6 

83 
50 

B9 

63 

101 
70 

84 

51 

66 
58 

73 
46 

77 
51 

72 
6  2 

85 
62 

71 

57 

70 
56 

79 
56 

86 

62 

85 
70 

89 
71 

83 

60 

6  1 
62 

85 
56 

6  3 
61 

6  7 
61 

80 
64 

Hi 
6  9 

90 

63 

69 
64 

91 

70 

81 
56 

84 

66 

82.1 
60.4 

LACON  2  E 

- :  s 

h: 
e  : 

76 
49 

87 
40 

90 
56 

9  3 
71 

88 
64 

77 
41 

72 
53 

71 
40 

74 
51 

5, 
5  9 

80 
56 

73 
5  b 

7  9 
46 

85 
51 

90 
58 

91 
69 

86 
66 

-4 

60 

83 
61 

81 

52 

60 
6  2 

78 
60 

90 
66 

92 
70 

92 
58 

92 
62 

92 
70 

86 
57 

85  ' 

65 

83.7 
57. 7 

L INCOLN 

i.i. 
- :  -. 

B2 

e  : 

BO 

54 

81 
49 

88 

'  5 

95 
69 

79 
66 

75 
46 

74 

56 

72 
43 

73 
54 

83 

E  J 

82 
60 

70 
56 

78 
56 

83 
57 

68 
64 

68 

70 

86 
71 

83 
61 

85 
6  2 

83 

56 

8  8 

69 

7  9 
6  1 

88 

66 

a  a 

69 

66 

82 
67 

62 
66 

81 

57 

85 

6S 

82.3 
60-2 

MASON  CITY   1  NH 

"s. 

hin 

83 
54 

79 
52 

81 
48 

87 

60 

89 

67 

87 
60 

67 
47 

78 
56 

71 
44 

74 

53 

82 
61 

76 
58 

70 
5  6 

77 
56 

64 

55 

6'. 

62 

87 
69 

82 
71 

8  3 
69 

84 

61 

81 
55 

76 
6  0 

661 

62 

64 

66 

98 
68 

8  7 
62 

89 
69 

82 

69 

8; 

64 

85 
65 

82.1 
59. 6 

MINONK 

fU, 

MIN 

as 

56 

ae 

57 

82 
46 

84 

56 

92 
63 

94 

65 

71 
46 

72 
50 

7S 
41 

70 
50 

76 
SO 

66 
56 

56 

6  6 

76 
48 

78 
S4 

"> 

62 

93 
64 

94 

65 

64 
6  8 

8  9 
59 

85 
56 

86 

59 

74 

88 

88 

62 

90 
70 

95 
64 

91 
65 

9  2 
6  6 

69 

5  6 

89 
62 

84.1 

57.3 

PEORIA  WSO  AP 

8m> 

H  !  N 

64 

58 

75 
50 

80 
50 

B ; 
5  0 

96 
66 

78 
52 

77 
46 

75 
49 

72 
44 

75 
52 

a  3 

6: 

72 
56 

70 
S7 

78 
54 

83 

57 

96 
62 

9  6 
6  3 

82 
62 

6  6 

57 

6  4 

57 

83 
60 

7  0 
61 

79 
62 

87 
65 

9  2 
70 

go 

65 

90 
68 

8  3 
61 

8  5 

S3 

85 

63 

82.1 
S8.3 

PRINCEV1LLE    1  N 
. 

MAX 
MIN 

Bt 
59 

79 
50 

80 
45 

MO 

60 

92 

70 

87 
65 

74 
.:  : 

73 
55 

67 
42 

73 
50 

79 
60 

78 
62 

67 
56 

75 
55 

79 
61 

60 

70 

86' 
77 

85 
67 

84 

59 

84 

60 

80 
53 

78 
63 

78 

6  2 

83 
67 

6  9 

70 

6" 

57 

88 
64 

87 

5  5 

63 
55 

63 
6S 

81  .0 
S9.7 

EAST  05 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

6  2 
62 

30 
64 

80 
42 

9i 
50 

93 

6r 

74 

62 

72 
42 

71 
S3 

71 
44 

71 
50 

85 
59 

85 
62 

75 
58 

80 
8  7 

85 
54 

90 
60 

90 
69 

89 
70 

84 

5  6 

88 

59 

83 
52 

1'9 
9  9 

74 

62 

85 
64 

66 
7  0 

6j 

58 

87 
66 

87 
65 

6  2 

56 

88 
59 

82  .6 
58-0 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 
MIN 

81 
60 

7S 
51 

82 
42 

32 

56 

87 
67 

76 
60 

71 
41 

73 
53 

70 
40 

72 
50 

82 
56 

80 
59 

72 
56 

80 

55 

86 

53 

91 

6  2 

91 
70 

86 
70 

55 
62 

B! 

6  I 

82 
50 

77 
61 

75 
55 

87 
65 

90 
70 

9  6 
56 

83 
66 

68 
66 

84 

57 

88 

61 

82.0 
S7.8 

KANKAKEE  MTR  POLL  CTR 

hr« 
HIN 

87 
61 

76 
49 

69 
49 

88 
SO 

91 
71 

89 
66 

66 
43 

71 

44 

74 
43 

G  3 

4  4 

63 
51 

66 
49 

81 

50 

71 
54 

76 
55 

85 
56 

91 

66 

91 
66 

66 

65 

6  j 
64 

61 
S3 

8  5 

56 

75 
58 

78 
59 

67 
8  4 

91 
67 

88 
69 

87 
6  ' 

88 

57 

85 
58 

80.6 
S6.8 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

85 
BO 

77 
50 

82 
39 

9  3 

57 

92 
67 

83 
62 

74 
41 

74 

51 

71 
41 

72 
60 

63 
58 

83 
55 

72 
54 

79 
48 

85 
SO 

92 
57 

91 

6  9 

88 

67 

36 

60 

6  5 
89 

81 
50 

79 
61 

75 
54 

68 

65 

90 
66 

a5 

55 

85 
61 

'6 

6  6 

84 

55 

87 
60 

83.0 
S6-3 

PONT [RC 

MAX 
MIN 

32 

60 

19 
51 

79 
45 

91 
57 

91 

70 

85 
67 

72 
I  .! 

69 

52 

68 
43 

70 
52 

61 
60 

79 
57 

68 
55 

75 
50 

82 
53 

90 
62 

1  ) 

71 

87 
68 

88 
61 

84 

6  2 

81 

S3 

7  6 

61 

7  8 

57 

84 

65 

90 
6  9 

98 

5  9 

85 
66 

8  2 

66 

84 

6  6 

84 

62 

81  .2 
58.5 

RANTOUL 

MAX 
MIN 

36 

60 

31 
54 

74 

44 

85 

51 

91 
58 

94 

68 

72 
41 

74 
42 

71 
42 

69 
46 

74 
54 

B2 
60 

68 
58 

74 

55 

79 
54 

6  = 

60 

91 

57 

90 
63 

87 
5  6 

81 
57 

85 
55 

6  0 
58 

65 
5  6 

75 
61 

87 
67 

87 
5  2 

87 
69 

9  5 

67 

86 
54 

85 

61 

81.1 
56. 8 

URBRNR 

MAX 
MIN 

81 
61 

74 

5? 

81 
4S 

91 
57 

95 
BG 

75 
50 

74 
45 

7  2 
48 

70 
44 

75 
S3 

84 

5  9 

72 
57 

74 

57 

7  g 

55 

86 

57 

89 
65 

9  0 

G  9 

94 

67 

81 
6  4 

6  1 
62 

6 1 

67 

68 
58 

75 
62 

85 
67 

64 

6  9 

BE 

-.4 

78 
69 

o  4 

6  6 

6  2 
5  3 

86 

63 

80.7 
59.0 

NATSEKA  2  NH 

MAX 
MIN 

67 
60 

BO 
47 

69 

40 

60 
49 

61 
58 

71 
48 

6^ 
48 

74 
41 

68 
46 

70 
S3 

81 
57 

66 
54 

71 
53 

77 
52 

83 
54 

90 
65 

91 

62 

81 

59 

83 
5  6 

81 

SO 

79 
SS 

70 

55 

75 
S9 

66 
67 

oh 

S3 

87 
57 

Bl 

55 

85 
SS 

63 
58 

79-5 
S4.4 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
IIS 

62 
62 

BS 
61 

82 
57 

es 

60 

BE 
69 

94 

73 

52 
56 

78 

i : 

74 

SO 

76 
55 

a  e 

6  2 

90 
71 

79 
57 

72 

5  9 

80 
62 

66 

66 

9: 
71 

87 
73 

83 

70 

64 

70 

89 
63 

84 

62 

62 
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84 
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8S 
68 
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a; 
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54 
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68 
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66 
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64 

77 
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84 
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84 
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64 

81 
60 

76 
60 

7  7 
62 

82 
68 

86 

68 

90 

67 

86 
68 

83 

6  3 

83 

56 

86 
68 

82.9 

62.0 

H I LL5B0R0  2  SSN 

»s. 

- :  s 

83 
58 

83 

57 

82 
SO 

04 

BO 

55" 

66 

93 
67 

78 
49 

73 
56 

72 
45 

78 
S3 

5  5 
60 

78 
60 

69 

5  6 

78 
60 

84 

59 

69 
65 

87 

6  5 

85 
69 

82 

66 

57 

65 

63 
SB 

79 
60 

75 
63 

82 
68 

BS 
6  6 

66 
71 

80 
69 

84 

69 

91 

57 

88 

67 

62-3 
61  .2 

JACKSONVILLE 

-0. 

- :  \ 

61 
58 

84 

55 

79 
49 

81 

57 

e  1 
67 

97 
70 

78 

4  3 

77  64 
54  46 

SEE  RE 

70    82  82 
SO    56  65 

ERENCE  NOTE 

71     68  7S 
56    57  57 

>  FOLLOWING  " 

83  89 
60  69 

TAT  ION 

88 

72 

NOE 

61 
65 

84 

61 

87 

56 

61 

to 

69 
61 

76 
64 

62 
70 

66 
57 

87 
68 

B3 
68 

81 

58 

82 
63 

60.4 

60.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

OAY  OF  MONTH 

0 

29 

30 

31 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

cr 

JERSETVILLE  2  5H 

MRX 

83 

H4 

6  1 

6  4 

D  C 

96 

85 

78 

70 

74 

87 

66 

74 

68 

77 

65 

89 

87 

B5 

83 

90 

84 

80 

75 

83 

83 

84 

85 

81 

83 

82  ■  3 

MIN 

56 

6: 

49 

50 

66 

65 

48 

5° 

4S 

57 

6  2 

6C 

56 

57 

58 

65 

66 

70 

64 

63 

59 

63 

65 

65 

69 

70 

69 

70 

59 

69 

61  .3 

PANA 

MRX 

83 

78 

80 

86 

95 

89 

75 

72 

68 

74 

83 

81 

69 

75 

e; 

87 

86 

83 

81 

86 

81 

76 

75 

92 

64 

85 

78 

83 

60 

86 

80  .8 

MIN 

GO 

56 

49 

59 

68 

67 

47 

55 

45 

53 

60 

65 

55 

60 

60 

66 

68 

71 

64 

65 

56 

60 

62 

66 

69 

6  6 

70 

69 

59 

66 

61  .3 

SPRINGFIELD  HSO  OP 

6  6 

90 

83 

87 

100 

80 

77 

66 

72 

78 

85 

72 

59 

77 

84 

90 

89 

83 

63 

88 

83 

67 

81 

86 

86 

89 

81 

81 
64 

82 

87 

61  .8 

1  1  H 

60 

66 

51 

6f 

70 

SS 

50 

5  5 

45 

55 

65 

59 

58 

59 

58 

67 

71 

67 

64 

63 

59 

62 

64 

71 

71 

67 

71 

57 

61 

61.3 

VIROEN  1  N 

MRX 

es 

80 

84 

65 

97 

95 

79 

72 

72 

78 

65 

80 

70 

78 

86 

9  0 

89 

87 

89 

90 

85 

84 

76 

83 

88 

61 

82 

69 

82 

81 
67 

83-4 

M  I  N 

60 

56 

46 

6  5 

6  9 

66 

46 

60 

44 

55 

S3 

63 

56 

59 

56 

67 

71 

71 

65 

63 

52 

60 

63 

69 

68 

69 

67 

69 

58 

61  .0 

HHITE  HALL   1  E 

MAX 

8  3 

B  3 

g2 

8  3 

97 

95 

74 

77 

71 

65 

85 

87 

71 

76 

85 

90 

88 

82 

88 

86 

61 

76 

81 

86 

89 

86 

85 

83 

83 

87 

83.5 

■          ■  ■ 

MIN 

55 

5? 

5? 

61 

65 

71 

54 

63 

48 

6  8 

63 

63 

57 

60 

60 

66 

71 

66 

64 

60 

62 

6  5 

70 

70 

69 

68 

69 

58 

58 

67 

62.3 

ERST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MR . 

63 

76 

80 

6  g 

95 

77 

73 

7 1 

7] 

7  0 

6  5 

79 

7  1 

79 

83 

86 

87 

85 

82 

89 

8  1 

78 

74 

84 

96 

85 

8  1 

84 

8 1 

89 

81.2 

1 1  N 

61 

5  5 

45 

59 

6  7 

65 

45 

53 

44 

S3 

60 

65 

58 

6  0 

60 

65 

69 

71 

60 

60 

56 

59 

61 

69 

69 

65 

70 

67 

59 

63 

60.4 

EFF  1 NGHAH  3  H 

MAX 

83 

80 

62 

95 

6  0 

75 

66 

7  J 

73 

85 

77 

73 

76 

64 

88 

87 

86 

82 

87 

80 

68 

75 

8  3 

85 

86 

6 1 

85 

81 

81.0 

n  i  n 

59 

53 

44 

50 

58 

70 

4  6 

50 

45 

49 

54 

63 

59 

8  9 

60 

63 

68 

71 

62 

62 

54 

59 

62 

64 

69 

68 

70 

68 

62 

64 

59.5 

FLORA  5  NW 

MAX 

86 

63 

8  3 

g  n 

g  g 

93 

75 

73 

72 

75 

69 

87 

8  a 

6 1 

87 

90 

88 

91 

65 

69 

87 

61 

86 

87 

85 

82 

85 

84 

90 

85.2 

M  1 '.' 

55 

56 

46 

55 

6  5 

69 

45 

55 

44 

49 

56 

64 

58 

64 

57 

63 

68 

70 

6  1 

64 

S4 

61 

62 

68 

69 

66 

69 

70 

59 

65 

60  .3 

MAT  TOON 

MRX 

63 

78 

6 1 

90 

9  6 

78 

74 

69 

7  | 

7  J 

82 

74 

7  l 

79 

84 

6  9 

89 

85 

63 

86 

61 

70 

84 

86 

86 

82 

65 

6 1 

90 

8 1  . 5 

h  ;  n 

61 

56 

47 

50 

•a 

52 

46 

55 

45 

SS 

6  0 

58 

57 

60 

60 

6  6 

7  0 

68 

63 

63 

SB 

60 

61 

69 

69 

66 

69 

68 

60 

66 

60.4 

MOHEAOUA 

MAX 

84 

90 

81 

98 

9  4 

78 

75 

74 

70 

73 

83 

80 

70 

72 

83 

87 

88 

64 

84 

87 

81 

79 

76 

86 

79 

83 

81 

86 

8  I  ■  5 

- :  N 

69 

55 

46 

59 

57 

57 

51 

56 

45 

54 

60 

60 

57 

60 

60 

6  6 

68 

72 

62 

62 

56 

6  0 

62 

69 

6  6 

66 

70 

67 

58 

65 

60.5 

NEWTON  6  SSE 

m  n « 

BB 

65 

61 

63 

91 

98 

81 

74 

69 

7  3 

7 1 

92 

64 

78 

8 1 

87 

90 

90 

91 

80 

88 

80 

69 

85 

6  = 

85 

83 

84 

62 

82.9 

MIN 

59 

56 

48 

54 

65 

72 

45 

52 

45 

SO 

57 

59 

61 

61 

61 

65 

69 

69 

63 

66 

57 

61 

62 

64 

68 

69 

69 

69 

60 

64 

60.7 

OLNET  2  S 

"  ■ 

96 

8  2 

82 

H  3 

97 

g 

76 

7  3 

72 

75 

92 

89 

79 

6  3 

89 

9 1 

68 

92 

66 

90 

87 

76 

86 

86 

83 

85 

83 

89 

84  9 

"  '. 

5  6 

56 

50 

54 

66 

69 

4P 

52 

48 

49 

60 

64 

63 

62 

60 

65 

68 

69 

63 

63 

58 

62 

63 

69 

70 

62 

70 

68 

60 

64 

61.1 

PALESTINE 

MRX 

B5 

g2 

84 

90 

'4  6 

79 

75 

70 

72 

72 

82 

9 1 

79 

8 1 

86 

9 1 

90 

90 

61 

90 

60 

71 

79 

90 

r  I  ; 

61 

57 

49 

5  5 

68 

60 

47 

47 

47 

52 

59 

64 

63 

61 

61 

66 

69 

70 

63 

64 

57 

60 

62 

69 

69 

68 

69 

59 

61 

66 

60-8 

PARIS  WATERWORKS 

MR  i 

p  2 

79 

8 1 

9 1 

95 

77 

72 

74 

72 

74 

84 

80 

75 

81 

86 

90 

90 

87 

87 

68 

82 

77 

77 

99 

"  '. 

59 

56 

4S 

59 

68 

62 

43 

52 

43 

54 

58 

64 

58 

60 

60 

65 

69 

70 

61 

62 

S5 

68 

58 

68 

68 

65 

70 

67 

59 

66 

60-4 

SALEM 

MRX 

8£ 

B3 

85 

89 

97 

94 

77 

76 

75 

6  9 

92 

91 

81 

83 

87 

91 

89 

90 

86 

90 

88 

83 

83 

92 

m :  n 

57 

5  9 

51 

54 

63 

71 

48 

56 

47 

52 

59 

67 

57 

61 

59 

65 

66 

70 

65 

64 

57 

60 

63 

66 

66 

57 

68 

69 

59 

67 

<H  .2 

TUSCOLR 

MRX 

86 

8? 

82 

32 

4ft 

92 

75 

74 

74 

73 

79 

84 

74 

8  5 

87 

91 

91 

89 

88 

91 

87 

79 

82 

87 

67 

88 

86 

84 

82 

88 

84.5 

M :  N 

52 

55 

45 

54 

64 

66 

42 

54 

41 

54 

59 

62 

56 

57 

58 

63 

66 

60 

61 

60 

55 

55 

56 

65 

68 

64 

69 

65 

57 

60 

58.4 

VANOALIA  2  NW 

B7 

6  6 

82 

88 

97 

65 

76 

74 

70 

76 

87 

77 

72 

78 

85 

87 

88 

87 

83 

88 

86 

75 

61 

85 

67 

81 

85 

83 

82.8 

MIN 

50 

56 

SO 

62 

72 

50 

57 

56 

S3 

54 

67 

56 

59 

60 

65 

65 

69 

67 

65 

57 

60 

62 

63 

65 

67 

69 

61 

66 

61-3 

WINDSOR 

MRX 

g  3 

79 

83 

93 
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85 

75 

76 

7  1 

74 

Q  3 
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77 
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83 

8 1 
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65 

55 
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59 
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69 

71 

63 

64 

54 

59 

61 
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68 

64 

64 

65 

58 

64 

59.8 

SOUTHWEST 

06 
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86 

84 
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86  .4 

MIN 

60 

60 

58 

5  6 

64 

67 

50 

55 

56 

57 

64 

69 

53 

65 

65 

66 

68 

70 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

69 

69 

69 

68 

66 

67 

64.2 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  I  V 

MR  K 

8  5 

84 

85 

87 

9  6 

96 

78 

77 

75 

67 

94 

93 

6  3 

8 1 

88 

90 

88 

92 

90 

87 
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85 

83 
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83 

6  3 

84 

8  5 

83 

90 
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58 
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74 

69 
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61 
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69 

69 
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69 

70 

62 

70 

62.8 

C  AHOK  1  A 

74 

77 

85 

89 

96 

85 

78 

83 

76 

91 

95 

6  6 

76 

73 

69 

84 

88 

76 

89 
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75 

79 

85 

83 

86 

84 

84 

83.4 

M  1  N 

62 

59 

54 
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52 

57 

60 

68 

60 

62 

60 

SO 

67 

67 

66 

66 

60 

61 

68 

68 

68 

68 

67 

68 

64 

73 

62.0 

L  H 1 HU   H3U  L 1 

6  ^ 

87 

86 

94 

1  GO 

91 

79 

8  7 

82 

gg 

1  00 

96 

6  4. 

9  0 

87 

69 

82 

97 

67 

86 

90 

6  g 

9 1 

9 1 

87 

87 

83 

6  7 

65 

92 

88  . 8 

MIN 

56 

69 

64 

66 

72 

66 

58 

61 

63 

65 

7  5 

75 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

7  3 

73 

74 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

69.9 

LHKBUNUHLt  otHHUt 

6  4 

84 

85 

83 

91 

96 

gg 

78 

64 

7  4, 

64 

96 

92 

81 

84 

67 

68 

8 1 

9  3 

84 

88 

87 

86 

89 

87 

83 

86 

82 

8  7 

87 

86  .0 

M  :  N 

59 

56 

55 

55 

63 

76 

47 

54 

55 

57 

61 

67 

62 

62 

64 

67 

57 

70 

66 

6  5 

62 

66 

66 

68 

69 

70 

69 

71 

66 

69 

63.5 

CRRLTLE  RESERVOIR 

9  J 

6  5 

82 

8  5 

89 

97 

4  4 

77 

70 

73 

85 

95 

86 

71 

80 

66 

9 1 

88 

9  □ 

83 

91 

84 

8 1 

82 

85 

86 

84 

85 

86 

84 

84  .3 

MIN 

se 

59 

57 

57 

66 

71 

50 

57 

47 

53 

58 

67 

56 

60 

60 

6  7 

66 

70 

66 

62 

62 

62 

63 

61 

68 

69 

69 

70 

62 

68 

62.1 

OU  QUOIN  4  SE 

6  5 

6  5 

85 

p4 

99 

87 

77 

85 

77 

86 

101 

91 

8 1 

84 

90 

94 

69 

93 

84 

89 

89 

62 

9 1 

86 

85 

86 

84 

89 

85 

93 

87  •  1 

M]  N 

c  S 

61 

56 

56 

6  5 

52 

46 

54 

SS 

58 

62 

67 

60 

64 

61 

66 

65 

68 

66 

65 

64 

63 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

66 

68 

62.4 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

64 

86 

85 

85 

90 

97 

83 

77 

87 

77 

87 

98 

96 

8:7 

84 

69 

9  0 

82 

9  3 

79 

87 

86 

ai 

85 

79 

83 

77 

84 

74 

84 

65  .0 

-  |  N 

5] 

59 

57 

61 

67 

72 

52 

56 

54 

55 

62 

72 

61 

61 

64 

65 

50 

70 

67 

67 

66 

66 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

65 

66 

64  .2 

MRRION  4  NNE 

93 

81' 

81 

81 

58 

94 

6  5 

73 

84 

74 

B2 

96 

3C 

78 

83 

86 

89 

87 

93 

es 

86 

87 

94 

90 

87 

81 

86 

82 

81 

82 

84  .7 

MIN 

58 

57 

57 

S  4 

5  6 

65 

4- 

51 

54 

54 

58 

70 

65 

82 

66 

66 

66 

68 

68 

64 

64 

65 

65 

67 

68 

70 

70 

72 

65 

67 

62.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

62 

81 

82 

89 

96 

95 

75 

74 

75 

-4 

95 

93 

6  3 

80 

87 

89 

67 

89 

86 

86 

85 

84 

84 

84 

82 

81 

81 

84 

82 

90 

84.8 

M|N 

61 

60 

54 

62 

68 

73 

51 

6  1 

49 

59 

66 

70 

59 

63 

63 

67 

68 

71 

68 

70 

63 

63 

67 

69 

70 

70 

70 

71 

65 

69 

64  .6 

SPARTfl 

noi 

85 

84 

86 

90 

96 

89 

76 

87 

84 

66 

98 

95 

6  5 

84 

91 

4  2 

89 

92 

86 

89 

89 

87 

88 

87 

86 

83 

85 

88 

86 

93 

88.0 

MIN 

59 

57 

56 

62 

71 

69 

50 

59 

52 

60 

66 

70 

5  5 

63 

61 

=  9 

68 

71 

68 

68 

66 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

65 

69 

64.6 

WATERLOO 

1B< 

92 

84 

83 

86 

87 

96 

6  3 

79 

65 

80 

90 

95 

B7 

79 

83 

95 

59 

85 

87 

82 

86 

89 

83 

87 

83 

82 

64 

83 

84 

85.3 

MIN 

57 

5  6 

S3 

6  9 

75 

49 

58 

52 

57 

6  6 

66 

58 

63 

61 

6  1 

67 

71 

66 

68 

64 

61 

69 

68 

70 

66 

70 

71 

63 

72 

64  .0 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

85 

83 

83 

90 

96 

96 

75 

75 

72 

7  6 

93 

89 

8  5 

82 

87 

4 

87 

93 

91 

90 

88 

77 

88 

87 

86 

85 

8 1 

82 

83 

91 

85 . 4 

MIN 

60 

60 

52 

57 

67 

75 

4  9 

53 

48 

5  5 

6i 

69 

65 

63 

63 

66 

69 

70 

68 

67 

60 

61 

64 

68 

6  9 

71 

69 

69 

64 

68 

63.  1 

BROOKPORT  ORH  52 

MRX 

86 

BE 

84 

90 

97 

91 

77 

85 

81 

6; 

98 

95 

6  6 

86 

86 

88 

81 

93 

66 

85 

86 

86 

89 

90 

64 

89 

81 

88 

86 

91 

87.2 

MIN 

59 

5: 

59 

56 

56 

73 

50 

51 

58 

56 

56 

65 

6  6 

67 

67 

61 

71 

71 

71 

65 

66 

71 

67 

68 

69 

71 

70 

70 

68 

65 

64.6 

OIXON  SPRINGS  A OR 

C 

MAX 

S3 

82 

82 

88 

94 

94 

a  3 

60 

83 

6  5 

95 

95 

93 

63 

85 

85 

84 

91 

91 

81 

85 

86 

69 

88 

84 

66 

84 

86 

83 

89 

86.4 

MIN 

59 

55 

54 

52 

61 

70 

60 

47 

54 

57 

61 

65 

65 

63 

63 

64 

66 

69 

65 

62 

64 

69 

68 

67 

68 

69 

69 

68 

66 

72 

62.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


e 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE 


STfiT  ION 


DRY  OF  MONTH 


13 


14  15 


16    17  18 


:  - 


20  21 


22   23  24 


25  26 


27 


28  29   30  31 


FBIRFIELO  RADIO  HF I 14 
HflRR I SBURG 
NCLEBNSBORO  2  ENE 
III  CfiRMEL 
HOUNT  VERNON 
RENO  LURE  ORH 
ROSICLHRE 


rinx 
hin 


niN 


MUX 
MIN 


nsx 

tllN 


MSX 

niN 


MUX 

niN 


"IN 


65  83 
58  57 


87  85 
59  56 


90  88 
60  59 


87  86 
62  60 


85  84 
60  58 


82  84 

56  58 


98  96 

70  72 


93  93 
53  73 


92  S8 
60  63 


89  98 
64  69 


88  98 

57  70 


91  98 
65  70 


92  88 
60  59 


73  73 
47  SI 


78  84 
49  54 


87  77 
SO  SI 


8S  75 
49  S2 


85  77 
SI  S3 


8S  76 
56  52 


76  75 
48  45 


76  94 

SO  60 


86  100 
54  60 


75  78 
S2  53 


73  7S 
53  59 


78  81 
SO  58 


76  85 
54  58 


80  94 
52  SB 


82  87 
61  60 


87  91 
64  63 


79  84 

60  63 


77  84 
63  63 


80  83 
63  62 


90  89 
65  69 


93     89  96 

6S    70  72 


90  90 
66  67 


89  91 
66  70 


84  85 
65  64 


89  88 
65  68 


88  90 
68  69 


85  82 
64  67 


69  88 

61  S9 


90  90 
67  63 


84  86 

67  61 


83  91 
69  61 


82  88 
71  64 


83  88 
67  66 


83  85 
64  63 


83  86  82 
62    64  69 


69  93  88 
69    65  69 


85  83 

62  63 


64     75  89 

62     62  66 


86  80  87 
61     63  68 


87     84  88 

64     65  69 


64  89  67 
68    68  69 


88  85 
69  70 


8S  91 

70  72 


84  88 

68  70 


85  86 
68  70 


83  78 
72  71 


86  85 
69  70 


83  85 
68  70 


85  81 
60  64 


90  88  93 
70    66  70 


82  68 
70  66 


81  87 
70  65 


82  85 
70  67 


82  88 

72  67 


86  62  89 
70    65  68 


85.5 
61  .7 


39.6 
64  .0 


86.0 
61  -6 


85. 0 
62.7 


84  .  I 

63.2 


85.9 
63.7 


64  .8 

62.0 


SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

JUNE  1977 


X 

0B1 

OF  MONTH 

O 

STRT ION 

E 

a 

o 

i 

2 

3 

5 

6 

7 

B 

3 

10 

1  1 

12 

1  3 

15 

• 

1  1 

ie 

19 

20 

!  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

.  B 

29 

10 

31 

a 

URBSNB 

1  IN 

4 

mux 
min 

so 
n 

16 
70 

78 
69 

79 
67 

H! 

7  ! 

81 

75 
67 

76 
hc 

71 
64 

75 
63 

72 
6E 

i 

68 

75 
6! 

71 

6' 

7C 

66 

79 
70 

11 

6  ! 

73 

81 

73 

BC 
7  2 

8C 

i: 

IS 
71 

73 
70 

71 
68 

78 

70 

81 

72 

83 
74 

78 

75 

"6 

72 

80 
70 

77.3 
69.7 

8 

nnx 
nil 

I 

'  i 

73 
72 

73 
70 

73 
69 

74 

71 

14 

72 

7  3 
70 

72 
68 

70 
67 

70 
,  J 

69 
68 

70 
6S 

70 
69 

6  9 
69 

70 
68 

70 

74 

72 

nb 
73 

76 

7J 

76 
73 

76 
K 

76 

70 

73 
70 

70 
70 

74 

70 

76 
72 

77 
73 

76 
75 

75 
75 

'6 
73 

73.2 
70.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  PI  T  I  ON  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STRT I  ON 

I 

? 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

t  3 

-  4 

1  5 

1  6 

1  7 

19 

21 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3C 

31 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PL«NT 

EVflP 

.85 

.29 

.2C 

■53 

.15 

.52 

.54 

.26 

.15 

•  14 

•  10 

■  4  5 

.  28 

^ . 

.30 

.78 

•  37 

.55 

.11 

.23 

.40 

.33 

.  36 

8.946 

H  1  NO 

1  48 

9H 

3G 

33 

66 

42 

53 

7 

35 

2S 

5  4 

34 

35 

75 

22 

?  1 

1  E 

56 

6  3 

4  6 

58 

4  6 

5  1 

25 

4  4 

34 

3  3 

25 

72 

64 

1377 

HRX 

86 

flb 

81 

92 

87 

B  7 

85 

56 

92 

86 

94 

B2 

79 

BS 

SI 

93 

96 

85 

86 

"9 

5  "; 

8  9 

76 

92 

95 

9  4 

95 

6  5 

91) 

88  -4 

H  [  N 

5  ! 

56 

5  j 

5  5 

5  4 

68 

5  4 

55 

50 

53 

j:  6 

61 

60 

58 

58 

59 

68 

69 

63 

60 

6  1 

5  1 

67 

6  3 

70 

65 

6  6 

69 

59 

59 

60  -0 

EhST  OS 

URBRNfl 

EVfiP 

.43 

.31 

.  2  E 

.23 

.  1  9 

■  20 

.  33 

-  12 

.  19 

-  1  1 

.05 

.03 

.  07 

.17 

•  22 

.  I  3 

.  30 

.  19 

.73 

■  36 

.  1  9 

■  03 

■  05 

.  :  3 

.16 

.15 

.  06 

.  1  4 

5. 51 

H  1  NO 

1  0* 

.i 

3 1 

g  j 

64 

68 

43 

1? 

)0 

.1  .j 

28 

52 

2$ 

32 

7  1 

59 

76 

39 

57 

55 

79 

7  8 

3  3 

5  1 

77 

7  6 

25 

49 

47 

I  393 

MfiX 

87 

76 

H  g 

B  ■ 

B8 

69 

76 

82 

;  3 

62 

)tj 

m 

IS 

76 

35 

93 

9 1] 

97 

B  ! 

8  1 

89 

8  3 

63 

|  4 

99 

9  1 

93 

78 

9  3 

6  7 

92  -9 

55 

54 

.] 

41 

55 

63 

j  ] 

43 

-5  J 

4  4 

5  1 

55 

58 

66 

56 

57 

B  4 

6  8 

65 

6  1 

56 

59 

56 

60 

67 

6  4 

6  i 

'.5 

58 

58 

56  -4 

HE ST  SOUThhEST  06 

SPRINGFIELD  HSO  «P 

EVOP 

.41 

.31 

-,  I 

.  J6 

.  )] 

.32 

■  17 

.17 

■  ?5 

■  U 

•  04 

.  [  7 

.  7  4 

■  33 

.27 

.78 

.24 

.  30 

.04 

■  18 

. ;  4 

.13 

.34 

.05 

■  14 

.27 

.18 

6.86B 

H  I  NO 

|  4  1 

5  1 

Sfi 

5  j 

56 

1  l  b 

70 

74 

6  1 

■  1  j 

5  I 

58 

1  B 

4  4 

4  7 

37 

4  6 

7  1 

7  4 

56 

'4 

90 

4  [ 

4  7 

45 

57 

20 

39 

59 

81 

1644 

MAX 

B  i 

1-6 

B9 

97 

9  7 

6  2 

6  ! 

79 

7  6 

| 

67 

6  9 

as 

B  5 

95 

9  4 

38 

8  7 

90 

6  4 

79 

62 

92 

95 

95 

B7 

65 

97 

89 

86.7 

H I N 

51 

S  B 

5  1 

6  \ 

•  6 

70 

5  3 

60 

50 

55 

G  2 

6  7 

58 

61 

61 

71 

68 

72 

60 

6  6 

59 

60 

63 

71 

71 

69 

71 

71 

67 

70 

63  ■  4 

SOUTHHEST  06 

CARL  TIE  RESERVOIR 

EVflP 

.41 

-  IE 

•  41 

-  3i 

.  |  ) 

.  39 

-  53 

.36 

.00 

■  35 

.30 

.  JO 

.42 

OS 

.75 

.75 

■  37 

.33 

.30 

.1  1 

.36 

■  39 

■  18 

.14 

.26 

.  !  9 

. ;  4 

■  IS 

.21 

■  32 

8.52 

Ml  NO 

80 

^5 

94 

4( 

1': 

9! 

:  « 

69 

72 

61 

56 

6Z 

1  17 

45 

4  1 

37 

73 

9  1 

50 

47 

6  6 

62 

46 

32 

67 

4? 

40 

S4 

6  4 

51 

1932 

nnx 

9C 

85 

H 

92 

9: 

95 

BE 

b; 

67 

h: 

91 

91 

6  9 

BO 

J  J 

9  7 

96 

92 

91 

H4 

9? 

36 

87 

6. 

66 

92 

86 

87 

87 

96 

87.6 

M  I N 

59 

59 

52 

•  H 

66 

5?. 

S3 

51 

4  3 

56 

52 

60 

6 : 

65 

55 

70 

10 

60 

58 

6  7 

61 

67 

68 

70 

70 

71 

71 

67 

67 

61  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


SNOHFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JUNE  1917 


q tqt  r  nw 

DAY  OF  MONTH 

1 

7 

3 

4 

5 

6 

7 

? 

3 

IC 

1 1 

12 

1 

\i 

IE 

:p 

r 

:  E 

1 ! 

2C 

Z 

25 

?: 

2' 

:c 

2E 

2_ 

2? 

:c 

3C 

31 

WEST  50UIHHEST  06 
WHITE  HULL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GN 

3 

1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INOEX  NO. 

0  I  V  I  S I  ON 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cx 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

PRECIP. 

EVflP. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES t 

ALB  I  ON 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL-  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

0  1 

M  C"  D  f  C  O 

MERCER 

4 

4  1 

1  J 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

AL  E  X  I S   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

C 

HLEXI5  MUN  5EKVILE5 

ALTON  DOM  26 

0 1  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7  A 

ii    c    c  no  D  c    r\c    cur  I  Lir  CDC 

U  S  CORPS  Or  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0 187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.   ROBINSON.  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87 

59 

746 

c 

HRGONNE   NATIONHL  LAB 

ASHLEY 

028  1 

08 

WASH  I NGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

c 

CHARLES  H  5CHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

r  ni  i  Aon     i  ppuiittc 

EDWARD  L  •   SCHUT  TE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

2  1 

644 

M  I  D 

7A 

H 

CITY  OF   AURORA  WTR  UEPI 

AVON  5  NE 

0356 

• 

FUL  TON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  Mil LHELL 

BARR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEAROSTOWN 

0492 

0  6 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7A 

WRM5  RAD  I  0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

05  1  0 

ST  CLA I R 

2 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE   RES  LNIR 

BELVIDERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL I N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D ■   MELV I N 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

076  1 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

0  1 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

3  1 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

ILLINOIS  STATE  UN  I  V 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOT  T 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

u  r  ntmk!      n  kinDTDllD 

VtKNtJN   R.    NUK  I  KUr 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  AHOK  I  A 

1  1  60 

08 

ST  .  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA    TREAIMENI  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1  66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

ii  a  t  i      i  ir  n  Turn     r  r  D  u  t  t~  c 

NAIL   WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

0  3 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

C ARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

1  0 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL INVILLE 

1280 

0  6 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

DR  JACK  A  CAMPBELL 

CARLINVILLE  2 

1284 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL I NTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1  296 

09 

WH  I  TE 

7 

38 

1  0 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MAR  I  ON 

2 

38 

31 

89 

07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN   I SL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

1  7 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

1  0 

680 

6P 

7A 

DAL  IAS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT   W  .   GARR I S 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL T 

1  523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1  542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

674 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1  564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

12M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLI COTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K .  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON   1  SSW 

1  743 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARD 

COULTERVILLE    1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

W  ILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV  I  LLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88 

58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DI  XON 

2348 

01 

LEE 

6 

41 

50 

89 

29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT  H.   NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

ADA  A.  DE  V  I NE 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEOR  I A 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV I LLE   1  NE 

2679 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS.  OEVERA  M.  GEBHART 

EFF I NGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF  I  NGHAM 

7 

39 

08 

88 

37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  OEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

l_  I V I NGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RAO  10  WF  I  W 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  S  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

3142 

07 

COLES 

7 

39 

24 

88 

09 

703 

c 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

CDCCDflOT     nflCTC     ilTD     Di  T 

rnttrun  l     WHb't    Win    rl_  1 

3262 

01 

b  1  trntNoUN 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

r. 

H 

rRttrURI    WHS  I t    WIN    PL  1 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHI TESIDE 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 
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ILLINOIS 
JUNE 


1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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TEMP. 

PRECIP. 

Q_ 

cr 

SPECIAL 

ISEE  NOTES ) 

OBSERVER 

GAL  VR 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

R A  I  MASON  F.  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PRRK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

41 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHRRD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY  1  E 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  SI 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6  A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAF  TON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

C 

W  ILL  IRM  C  .  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE  1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W.  DAVIS 

GR I GGSV I LLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E.  STAFFY 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

C 

CITY  0ISP0SAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

1  7 

90 

05 

464 

6P 

7  A 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

8A 

8A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PflTTIE 

HOOPESTON   1  NE 

4198 

05 

VERMIL I  ON 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

C 

H 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

c 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM   1 6 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONV I LLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

610 

7A 

7A 

c 

H 

WLDS  RADIO 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

8A 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

W  ILL 

1 

41 

30 

88 

06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

K ASKASK I  A  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7  A 

7  A 

r 

L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89 

54 

780 

9A 

9A 

c 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

K I NC A  I  D 

4739 

06 

CHRIST  I  AN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89 

21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

41 

447 

7A 

CALVIN  L.  REYNOLDS 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

c 

JAMES  F .  MORGAN 

MACK INAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

[ 

40 

32 

ft  Q 

99 

a  /  U 

c  P 

D  r 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MHR I E  T  T  H 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MHKbtlLLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

13 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.  MC  DONALO 

nH ! 1 UUN 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

7A 

c 

rr\nnr\    n    in  u  V  n  r\ 

MCLEANSBORO  2  ENE 

551  5 

09 

HAMILTON 

5 

38 

ft  ft 

0  o 

3  n 
J  u 

A  RD 

/  H 

7  A 

H 

RICHARD  G  BROWN 

n  t  UUKH 

5539 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

SP 

MARCUS  F  DODGE 

n I NONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89 

03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  flP  R 

S751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

41 

27 

90 

30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MDMMfll  ITU 

nuiNnUU  1  n 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

nUN I  1  LtLLO  2 

5792 

05 

P  I  ATT 

1 

40 

02 

88 

J5 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

M  n  D  D  I  c 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88 

26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MOKR I  SON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89 

58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MURK I bUNV I LLE 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

7A 

6A 

c 

MT     rODMC        p  1  1 D     tr  IITTI 

nl    LHKntiL    rUOLlL  UI1L 

MOUNT  CARROLL 

5901 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

8A 

8A 

RONALD  MORGAN 

MUUN 1    OLIVE    1  E 

□  y  i  / 

]  6 

MACOUP  I  N 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

Mm  idi  t     Dili   nci/  i 

MUUN 1    rULHSK I 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MUUN 1    3 1 tKL I NG 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

nUUN 1  VtKNUN 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

ee 

52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

m r*> i  icnm  i r\ 

nUWt  HUUfl 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  DOOLEY 

M 1  1  P  P  l-l  V  Q  d  n  p  n    O  Cti 
nur\r  n  1  ODUKU   c  bW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

MQCuy  T  1   1  c     A  MC 

fNrionviLLt    4    N  t 

601  1 

08 

WASH  I NGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HE  MR  I CH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

21 

88 

51 

480 

5P 

SP 

H 

ROBERT  J  LITTLE 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO- 

0IV1SI0N 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

a 

DC 

a 

LATITUOE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

Q_ 

al 

a. 
cr 
> 

SPECIfiL 
(SEE  NOTES l 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GA001S 

PANA 

6579 

06 

CHR I  ST  I  AN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

B7 

42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87 

4  1 

710 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  OEPT 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

4  1 

■1  1 

88 

59 

895 

7A 

7A 

H 

ROBERT  G •  WARO 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91 

15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

67  1  1 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

40 

89 

4  1 

652 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87 

48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L •  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89 

52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

681  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

P I TTSF I  ELD  2 

6837 

06 

P I  KE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

C  I  TY-P  I  TTSF I  ELD  SEW  PLT 

PONT  I  AC 

6910 

05 

L I  V  I NGSTON 

1 

40 

53 

88 

38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J.  BESSEN 

PR  I NCEV I LLE   I  N 

7004 

0  4 

PEORIA 

1 

40 

57 

89 

46 

700 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

40 

89 

57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

AO  AMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

OUINCY  DAM  21 

7077 

03 

AO  AMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

1  9 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

10 

89 

56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL I N 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89 

10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88 

59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

0 1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  2 

89 

06 

724 

M  I  D 

MIO 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROSICLARE 

7487 

09 

HARD  1 N 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV  I  LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

5P 

5P 

RICHARO  H  BOEHM 

SA1NTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  I  N 

5 

37 

43 

88 

1  1 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYV  I  LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S I  DELL 

7952 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

2 1 

90 

00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G-  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88 

37 

640 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

16 

89 

28 

640 

6P 

6P 

KARL  B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34- 

89 

35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L.  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DEKALB 

6 

4  1 

46 

88 

45 

790 

c 

DONALD  J  LE1VING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

OS 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

BA 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY   1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89 

4 

685 

L 

WALTER  J.  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88 

04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

VOTES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90 

01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 


Temperature 


Precipitation 


.6 

Is 


No.  oi  Days 


1977 


PARK  FOREST 
WATERLOO 
WATSEKA  2  NW 


31.2 
61.0 
)3.2 


3*. 8 
39.0 
33.6 


43.0 
30.0 
»3.* 


676 
♦  59 
663 


13  0 

e  o 

16  o 


7.03 
6.60 


3.86 
3.72 


1.03 
3.18 
1.36 


3.0 
.0 
*.0 


22 


7 
11 


See  Reference  Notes  Following  Station 
A-l 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1       2      3       4      5      6  7 


9      10  I  "  I  12     '3  I  '4  I  15     16  [  17  I  18     19     20     21  |  22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  !  30  [  31 


MARCH  19T7 


PARK  FOREST 
WATERLOO 
WAT5EKA  I  K« 


.03  .0*  T 
.11  .19 


.32  1.03  T 
3.16 

1.36  .87 


S««  Ralorenc*  NoIm  Following  Station  Indox 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

1 

2 

3 

4 

S  | 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

> 
< 

•         •  • 

MAX 
MIN 

MARCH  1977 

MAX 
MIN 

PARK  FOREST 

MAX 

MIN 

34 
17 

3» 
IB 

41 
29 

45 
37 

41 
30 

38 
23 

38 
27 

47 
ii 

66 

40 

66 
41 

64 
46 

67 
53 

67 
41 

47 
43 

64 
44 

70 
31 

54 
27 

45 
33 

36 
26 

3" 

31 

40 
30 

40 
23 

41 
29 

46 
21 

44 
2B 

5» 
37 

67 
46 

60 
54 

64 
52 

67 
47 

54 
3» 

51. 2 
34,8 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

52 
26 

♦0 

25 

50 
40 

50 
40 

4? 
31 

49 
27 

53 
24 

62 
39 

74 
47 

60 
50 

70 
39 

62 
48 

52 
43 

58 
38 

80 
48 

73 
33 

59 

41 

59 
43 

55 
34 

51 

36 

56 
33 

68 

30 

53 

32 

61 
32 

61 
36 

70 
42 

73 
55 

67 
54 

66 
55 

80 
52 

72 
36 

61.0 
39.0 

WATSEKA  2  NW 

MAX 
MIN 

56 
16 

32 
18 

38 

20 

45 
37 

42 
32 

3  = 

42 
23 

47 
2! 

68 
36 

64 

40 

67 
43 

66 
48 

66 
41 

47 
40 

67 
40 

70 
32 

5* 
30 

50 
37 

41 

32 

38 

32 

41 
30 

49 

25 

37 
25 

47 
23 

47 
26 

60 
34 

69 
41 

60 
54 

64 
50 

68 
49 

66 
39 

53.2 
33.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»      •  * 

MARCH  1977 

park  forest 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

2 

,5 
2 

Sea  Relarenca  Nolas  FoUo*-ing  Station  Indax 
A-3 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day  1 itfht  saving  timo.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snow.all  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
DIVI SIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Tempera tures"  table,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications.   
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VIROEN  1  N 

90 

.  3 

65 

.8 

78 

1 

96 

IS* 

49 

26 

1 

21 

0 

0 

0 

1  .46 

-  2.30 

•  90 

1  7 

•  0 

0 

2 

1 

o 

WHITE  HALL   1  E 

91 

.b 

b  1 

.9 

79 

7 

3.0 

98 

10 

57 

27 

0 

00 

0 

0 

0 

2  .27 

-   1  .54 

I  .02 

25 

•  0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 

78 

6 

1  .8 

2.86 

.91 

-0 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

Bg 

•  5 

> 

.6 

78 

5 

2.1 

95 

18- 

S2 

27 

0 

16 

0 

0 

0 

3.18 

.46 

1  .20 

17 

.0 

0 

s 

3 

I 

EFF I NGHAM  3  M 

•  9 

66 

.6 

77 

7 

1  .2 

95 

19- 

52 

27 

0 

1  E 

0 

0 

0 

2  .58 

-  1.14 

•  85 

12 

.0 

0 

s 

? 

0 

FLORA  S  NH 

gt 

.1 

66 

•1 

78 

3 

1  . 1 

97 

1  3- 

47 

27 

I 

16 

0 

0 

0 

3  .04 

.42 

1  .46 

1 1 

•  0 

0 

3 

2 

2 

mot  mnu 
nH 1 1 UUN 

g  , 

.2 

1  7 

: 

7B 

3 

97 

I  3 

52 

27. 

0 

I  6 

0 

0 

0 

2  .05 

.83 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

MOMEROUfl 

e . 

.3 

66 

.6 

78 

0 

96 

18> 

51 

27 

0 

17 

0 

0 

0 

4  .43 

1  .26 

31 

.0 

0 

7 

4 

1 

NEWTON  6  SSE 

B  ! 

.1 

67 

0 

78 

1 

95 

14- 

52 

26 

0 

16 

0 

0 

0 

4.92 

1  .23 

1  .83 

12 

.0 

0 

8 

3 

2 

n  i  Lie  v    o  c 

31 

.  l 

67 

6 

78 

3 

1  .6 

96 

7 

S3 

28 

o 

16 

0 

o 

o 

2.45 

-  1.13 

.89 

10 

.0 

0 

4 

3 

0 

PALESTINE 

39 

.9 

67 

K 

78 

9 

1  .5 

97 

13 

53 

28 

0 

18 

0 

0 

0 

1  .45 

-  2.37 

.49 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

99 

•  0 

60 

6 

78 

5 

2.3 

97 

14 

53 

27. 

0 

16 

0 

0 

o 

2.17 

-   1  .66 

.87 

1  1 

.0 

o 

5 

1 

0 

SALEM 

90 

.  7 

6  1 

•  1 

78 

9 

97 

14. 

52 

27 

0 

19 

0 

0 

o 

4  .53 

2.94 

1  1 

.0 

o 

4 

2 

2 

1 U3LUL  H 

9  □ 

.  1 

64 

b 

77 

4 

97 

IS 

50 

27 

o 

1  7 

0 

0 

0 

2  .97 

.50 

1  -07 

8 

.0 

o 

g 

? 

1 

VANDAL IA  2  NN 

99 

.4n 

67 

79 

- 

97 

1  4 

53 

27 

0 

00 

0 

0 

0 

2  -03 

.67 

25 

.0 

0 

5 

2 

o 

WINDSOR 

9 

.  i 

67 

.  1 

78 

6 

2.5 

98 

15 

49 

27 

1 

18 

0 

o 

o 

2  -40 

-  1-11 

I  .09 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

78 

4 

1  .8 

2  .94 

-  .75 

.0 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

89 

BM 

69 

5M 

79 

m 

1  .9 

96 

17. 

59 

27 

0 

0  0 

0 

0 

0 

3. 57 

-  .01 

2.19 

25 

.0 

o 

4 

2 

1 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

90 

.8 

60 

B 

79 

3 

97 

19 

52 

26 

0 

00 

0 

0 

0 

2  .93 

1  .57 

25 

.0 

0 

1 

2 

2 

CAHOK IA 

90 

.6 

f  3 

4 

79 

5 

98 

8* 

56 

28* 

o 

00 

0 

0 

0 

3  -55 

2  .23 

25 

.0 

0 

5 

2 

1 

CAIRO  WSO  CI  R 

31 

4 

76 

2 

83 

3 

2.6 

100 

7 

64 

27 

0 

22 

0 

0 

0 

4  .32 

1  -08 

1  .40 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

! 

.3 

E  o 

.8 

79 

0 

1  .4 

96 

18. 

55 

27 

0 

18 

0 

0 

0 

2  -74 

-  .73 

1  .07 

10 

.0 

o 

S 

3 

1 

CARLYLE  RESEPVU1R 

I 

.4 

69 

.  3 

79 

9 

2.2 

100 

7 

56 

26 

0 

1  8 

0 

0 

0 

3  .09 

.4  1 

■  73 

12 

■  0 

0 

7 

3 

0 

DU  OUOIN  4  SE 

92 

.8 

68 

3 

80 

6 

2.5 

100 

18- 

53 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

1  .67 

-   1  .90 

.90 

25 

.0 

0 

2 

2 

0 

KASKASK 1 A  R  NAV  LOCK 

B9 

.0 

69 

.6 

79 

3 

98 

8 

57 

27. 

0 

I  7 

0 

0 

0 

3.49 

1  .85 

25 

.0 

o 

6 

2 

1 

MARION  4  NNE 

■  0 

E  s 

■  S 

78 

8 

95 

16 

56 

28 

0 

1  6 

0 

0 

0 

1  .85 

-    I  .64 

•  70 

1 

.0 

o 

6 

1 

0 

NASHVILLE  4  NE 

■  6 

69 

.7 

79 

7 

96 

18- 

53 

26 

0 

IE 

0 

0 

0 

2.17 

1  .20 

.  9  ' 

1 1 

.0 

o 

6 

I 

o 

SPARTA 

9 ; 

•  8 

70 

.2 

81 

0 

2.4 

99 

7 

54 

26 

0 

o  o 

o 

o 

o 

6  .72 

3  .06 

3.88 

25 

■  0 

0 

5 

j 

3 

WATERLOO 

30 

.2 

69 

4 

79 

8 

96 

14 

57 

26 

0 

oo 

o 

o 

o 

4  .67 

1.12 

2  .70 

1 1 

■  0 

0 

4 

3 

2 

DIVISION 

80 

0 

1  .8 

3  .40 

-  .18 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

3 

.7 

70 

.2 

80 

5 

97 

7 

55 

26 

0 

0  0 

0 

0 

0 

3.77 

.02 

1  .70 

1 1 

.0 

0 

4 

2 

2 

BROOKPORT  OAM  52 

9  | 

.7 

70 

.  I 

80 

9 

98 

18» 

56 

27 

0 

1  9 

0 

0 

0 

4  .73 

1.11 

2-41 

I 

.0 

0 

6 

3 

2 

01X0N  SPRINGS  AGR  C 

90 

■  S 

06 

.  1 

79 

3 

97 

18« 

56 

27 

0 

1  1 

0 

0 

0 

4  .07 

1  .42 

1 1 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

v 

.1 

68 

.  1 

79 

1 

1  .9 

97 

16 

54 

28. 

0 

:  8 

0 

0 

0 

5.84 

1  .68 

2.53 

10 

.0 

0 

6 

3 

2 

HARR 1 SBURG 

9  0 

.6 

70 

81 

0 

2.7 

99 

7 

56 

27 

0 

0  0 

0 

0 

0 

4  .92 

1  .44 

2-27 

10 

.0 

0 

8 

1 

I 

MCLEANS80R0  2  ENE 

9! 

.5 

60 

.8 

79 

7 

1  .4 

98 

9. 

53 

26 

0 

0  0 

0 

0 

0 

2.26 

-   1  .54 

1  .06 

10 

.0 

0 

S 

1 

1 

NT  CARMEL 

90 

.6 

59 

.9 

80 

3 

98 

8 

56 

27. 

0 

1H 

0 

0 

0 

6.05 

2.00 

12 

.0 

0 

8 

5 

2 

MOUNT  VERNON 

90 

.  !  » 

70 

.9 

BO 

- 

2.S 

97 

7 

52 

27 

0 

!  6 

0 

0 

0 

2.43 

-   1  .46 

.91 

12 

.0 

0 

4 

? 

0 

REND  LAKE  OAM 

91 

.4 

70 

.2 

60 

B 

100 

IS 

60 

27. 

0 

20 

0 

0 

0 

1  .63 

.66 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

ROSICLARE 

.8 

59 

.2 

79 

0 

96 

15 

55 

27 

0 

14 

a 

0 

0 

3.21 

.42 

.93 

30 

.0 

0 

5 

3 

a 

DIVISION 

80 

0 

2.1 

3.89 

.06 

•  0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  IN0E» 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


o  1 1 


13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


NORTHWEST  0 

Al  EDO 
DIXON 

FREEPORT  WASTE   WTR  PL 
FULTQN  OAM  13 
GALENA    1  N 

GAlva 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INOIS  CITY  DAM  16 
KEITHSfiURG 


MOL INE    WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  DAM  1 7 

PAW  PAW 

RQCHELLE  6  tiU 

RQCKFOHD  6  ENE 

ROCKFORD  WSO  AP 
STOCKTON 


ANTIQCH  2  NW 
AURORA 
BARRINGTQN 
CHANNAHQN  08ES0EN  I1 
CHICAGO  0  HARE   WSO  i 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  I 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PAI 

JOL  IET  BRANDON  RO  Ol 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 
MCHENRY  LOCK  AND  DAI 
MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PE  0  TONE 
PERU  2  W 
STREATQR  2  ENE 

UTICA  5TARVED  ROCK  [ 
WAUKEGAN    A  WSW 

WHEATON  3  SE 


GOLDEN  1  nw 

LA  HARPE 

MACOMB 

MONMOUTH 

MOUNT  STERL ING 

PAYSON 

OUINCY  ERA  AP 

□UINCY  DAM  21  ✓ 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVILLE 


CENTRAL 

BLOOM ING TON 
CHENOA 
CHILLICOTHE 
CL  INTON   1  SS 
OECATUR 


FARMER  CITY 
HAVANA  POWEI 
LACON  2  E 

MACKINAW 

MASON  CITY 
MINONK 
MOUNT  PULASt 
NORMAL 
PEORIA  WSO  l 


EAST 


OS 


OANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
M00PESTQN  i  rtE 

;  WTR  POLL  CTR 


MONT 


CELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT I AC 
RANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  0AM  26 
BEARD STOW* 
BLUFFS 


2.65 
1  .01 
.39  1 


SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHlNC  STATION  INDEX 


.63  .06 
1  .03 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


CARL  INVRLE 
EOUAROSVILLE    1  NE 
QBAF  TON 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILLE 

n  ;.->(*  j  k.  .•  2  ssw 

JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SM 
K INCAID 
MEOOHA 

MOUNT  OL IVE  t  E 

SPRINGFIELD  USD  AP 
VISOEN   1  N 
VIRGINIA 

WHITE  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 
CLAY  CITY  6  SSE 
EFT  INGHAM  3  W 
rLORA  5  NU 


OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 


TUSCBL  A 
VANDAL IA  2  i 
WINDSOR 


SOUTHWEST 


BELLEVILLE  SO    ILL  UNIV 
CAHQKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CAR6QNDALE  SEWAGE  PL 

CARLYLE  RESERVOIR 

CENTRAL  I A 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
MARION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE   OU  ROCHER  \\S,U 
REO  BUO  5  SE 


SOUTHEAST  OB 
ALBION 

BENTON  rOREST  SERVICE 
'  BROOK PORT  DAM  52 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

EAIRr IELO  RADIO  WF IW 
GOLCONDA  0AM  5) 
HARR ISBURG 

HARRIS6URG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBOHO  2  ENE 

MT  CARMEL 
MOUNT  VERNON 
REND  LAKE  DAM 
ROSICL  ARE 

SHAWNEE TOWN   NEW  TOWN 
WAYNE  CITY  I  N 


4.36 
2.08 
2.46 
3.48 
3.02 


DAY   OF  MONTH 


2. 10 
4.14 

2. OS 


2.87 
2.03 

a  An 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.8?  .32 
.01 
.42  .01 


2.53 
2.27 


1.05 
.36 
1.00 


SEE  REFERENCE  NOTES  EOLLOMINC  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -   1977  ILLINOIS 


STRT I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JON 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

I0IOL 
PRECIPltOTION 

■       ■  ■ 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 

5.3 

10.9 
31 

3  . 1 

9.7 
4 

2.0 

36  .0 

OIXON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .5 
4 

5.9 
20 

13.2 
31 

4  . 1 

1  1 

10.4 
4 

T 

38  .  I 

70 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  .5 
4 

3.5 
31 

8-8 
31 

2  .9 

12 

3  .8 
3 

1  .0 
1 

22.5 
82 

FULTON  DAM  13 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  .7 
4 

3.8 

23 

7.1 

29 

1  .5 
10 

6.5 

2 

T 

21  .6 
68 

GALENA   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

I  .8 

5 

5.5 
19 

8  .5 
31 

1  -5 
10 

5.5 
4 

1  .5 
1 

24  .3 
70 

GALVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
4 

5.0 
21 

12-0 
29 

3.0 
1 1 

9.0 
3 

1  .5 
1 

32.5 
69 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.4 

5 

2.7 
17 

8.1 

1  .9 
8 

7.5 
4 

.5 

23  . 1 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

- 

8  -5 

27 

2-9 

9 

3.5 
1 

- 

ILLINOIS  CITY  QAM  16 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
4 

4  .0 
14 

7.7 
29 

.5 
9 

5  .0 

2 

2.5 
2 

21  .7 
60 

KE I THSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
4 

- 

- 

2  .0 
1  1 

8-0 
4 

2.0 

KEWANEE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.1 
4 

7.2 
20 

14.1 

31 

3.3 
1  3 

7.5 
3 

.5 

35 -1 
71 

MOLINE  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.7 
4 

4.1 
14 

12-3 
29 

2.5 
1  1 

10.8 

2 

1  .0 

38.4 
60 

MORRISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.8 
4 

2  .9 
19 

7.9 
27 

2.9 
10 

9.0 

2 

.5 

27.0 
62 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

5 

6  .0 
31 

10.3 
31 

3.0 
12 

4.0 

2 

27  .8 
81 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

16 

27 

12 

3 

- 

58 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  -0 
4 

6.0 

21 

6.0 

31 

4  .5 

12 

4 

72 

ROCHELLE  6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 
4 

3.8 

23 

5.9 

31 

3.5 
10 

7.1 
I 

.4 

25  .2 
69 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3-0 
4 

31 

31 

- 

2 

T 

- 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 
4 

5-8 

23 

8  .8 

51 

4.3 

12 

7.2 

2 

.8 

31  .4 

72 

STOCKTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

TISKILWA  2  SE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

5.8 
15 

9.9 

31 

2.0 
10 

6.5 

T 

24  .2 
56 

WALNUT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 
4 

4  .5 

15 

8-0 

27 

2  .0 
g 

5.4 

2 

T 

23-9 
57 

NORTHEAST  02 

HNTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

6.5 
5 

8  -2 

31 

12.6 
31 

7.8 

22 

13.6 

6 

1  .5 
1 

50  .7 
96 

AURORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

6.3 
31 

4.6 
1  1 

3.2 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -   1977  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

ION 
u  n  in 

F  F  R 

I  inn 

DDR 

M  Q  Y 
1  1  H  I 

II  IMF 
J  U  >  J  r 

TnTQI 
1  U  1  HL 

tOTOl 
PHECIPItOIIOK 

BARRINCrON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
4 

6.6 
31 

6.9 
31 

6.1 
14 

3.4 

2 

25  .0 
82 

CHRNNPHON  DRESDEN  ISL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

10.0 
19 

10.2 
31 

5.5 
1  3 

3.5 
2 

29  .2 
65 

CHICAGO  O'HARE  W50  HP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .6 

l 

.5 

6.S 
1  1 

7.2 
23 

4  .0 
1  1 

4.9 

2 

T 

24  .7 
48 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22 

31 

10 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

•  l 

•  B 

14.4 

21 

19.9 
31 

8.4 

15 

10.0 
2 

•  5 

54  . 1 
69 

DE  KALB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.6 
4 

6-0 

23 

8.3 

31 

5-0 
1  1 

8.2 
1 

T 

30  . 1 
70 

ELGIN 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

T 

10.4 

3.3 

3-0 
1 

- 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

7.8 

24 

8.3 
31 

5  .5 
12 

I 

69 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  -0 

LA  SALLE   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3  .7 

I  1  -5 

7  .0 

I  -0 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

7.9 
17 

11.4 

31 

3-7 
12 

2.3 
2 

T 

25.3 
62 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .2 
4 

5-9 

25 

5.9 
31 

5.4 

23 

7  .  I 

5 

.2 

25.7 
88 

MORRIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.5 

20 

6.3 
31 

2.9 
14 

3.5 

2 

T 

19.2 
67 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 
18 

7.9 

3.1 

4  .2 
1  1 

4.0 

I 

24  . 1 
61 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

■  3 

T 

8  . 1 

20 

1  I  .5 
31 

4  .8 

12 

3-0 

3 

T 

27.7 
66 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

7.9 
16 

12.0 
31 

2.7 
1  1 

9-0 

2 

.5 
1 

32.1 
61 

PERU  2  W 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

4  .0 
10 

10-0 
31 

3  .5 
8 

1  .0 

I 

18-5 
50 

STREATOR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

12.7 
8 

19.3 
28 

6.0 
10 

7.0 

.  1 

45  .4 
46 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.  1 

7.3 

2.9 

1  .5 
I 

WAUKEGAN  4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.9 

6  .7 
15 

7.8 
4 

1  -8 
1 

WHEATON  3  SE 

■           M  a 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

r 

.7 

9.5 
23 

9.4 
31 

4.9 

21 

5.7 
3 

■  3 

30-5 
78 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I  .0 

1 

3.5 
1  I 

1  1  .0 
27 

5.2 
1  3 

4.5 
1 

1  .0 
1 

26.2 
54 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  -5 

3 

6.5 

27 

4  .4 
14 

5.1 

2 

1  .0 
1 

18.5 
47 

CANTON   1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1 

8-0 
9 

11.3 
28 

2.0 
10 

T 

21.3 
47 

GALESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

•  6 

4  .4 

15 

8.6 

29 

1  .9 
9 

5.8 

T 

21.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOUFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SER50N  OF    1976  -   1977  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

HUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

rrn 

r  to 

m  n  d 
nHK 

D  P  D 

HrK 

MOV 

n  h  t 

1  1  1  M  F 

J  U  N  t 

T  n  T  Q  1 
1  U  1  HL 

I0TOL 
PREC [PI  TOT  ION 

GLADSTONE  DAM  18 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
4 

3 

27 

1  .5 
9 

43 

GOLDEN   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

2.0 
4 

1  1  .0 
26 

3  .0 
18 

1  .0 

1 

1  .0 

- 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 

1 

4  .5 

7 

12.0 

29 

5  .0 
13 

3  -0 

25  .5 
50 

MAC  OMB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.5 

3.3 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.3 
4 

4  .4 

13 

13.1 

27 

3  .5 
1  1 

9.1 

-6 

35  .0 

55 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
4 

10.5 
27 

3.0 
13 

1  .0 

- 

- 

PAYSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

T 

3.5 
3 

27 

3.5 
15 

2.0 

2 

T 

47 

QUINCY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CO 

T 

4.0 

5 

16.9 

29 

4  .5 
16 

1  .0 

- 

- 

- 

- 

QUINCT  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.9 
4 

16.6 

27 

1  .9 
16 

1  .0 

.4 

23.8 
47 

QUINCY  DOM  21 

SNOWFALL 
1    im  ON  Gn 

T 

3.5 
5 

27 

3-9 
1  6 

1  .0 
1 

T 

50 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4  .5 
4 

1  3.5 

29 

3-0 

12 

.9 
1 

T 

21  .9 
46 

RUSHVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

S  .5 

7 

14.5 

30 

7.0 
1  6 

2.0 

2  .0 

31  .0 
53 

■         «  ■ 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2  .8 

5 

17.9 

27 

4  .5 

13 

T 

2  .0 
1 

27.2 
46 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.7 

5 

14.9 

27 

6.3 
12 

I  .5 
1 

3.0 

29  .4 
45 

CHENOA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

3.1 
4 

I  1  .7 
27 

4.1 

1  I 

8.0 

T 

26.9 
42 

CHILL [COTHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2  .0 
9 

I  1  .0 

27 

3  .0 

13 

2-0 

2 

3  .0 
3 

21  .0 
54 

CLINTON   1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.7 

10. 5 

27 

- 

- 

- 

DECATUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

5 

21.1 
28 

7  .0 
16 

.5 

2 

30  -6 
51 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

4  .8 

5 

27 

5.0 
19 

2.0 

2 

1  .5 

2 

55 

HAVANA  POWER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

5 

27 

12 

1  .0 

44 

LACON  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 

5 

15.1 

30 

2  -5 
9 

2.0 
I 

T 

27  .6 
45 

L INCOLN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

6 

14.5 
27 

6  .0 
1  3 

1  -0 
1 

T 

26.5 
47 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

7 

15-8 
27 

5.9 
20 

3  .0 

1  .7 

30  .4 
54 

MASON   CITY    1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

9 

13-0 
28 

6.3 
14 

1  .2 

T 

24.5 
51 

MINONK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

7  .5 

19-9 

6  .9 

5.3 

.5 

40.1 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4  .5 

15.5 

4  .5 

1  .0 

T 

25  .5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -   1977  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

RUG 

5EP1 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRF 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

T07RL 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

r 

.4 

4  .  1 

7 

16.3 

27 

4  .  1 

12 

2.4 

1 

1  .4 

1 

28  .7 
48 

PETERSBURG  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2  .5 
5 

21  .6 
27 

9  . 3 
18 

T 

1 

1  .0 

1 

34  . 4 

52 

PR  I NCEV I LLE    1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4.0 

6.5 
28 

•  5 

12 

.5 

.5 

12-0 

EAST  05 

DANVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .7 
5 

10.6 

27 

- 

3.5 

T 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

15.0 
29 

3.8 

1  -8 
1 

23-6 

GIBSON  CITY   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

- 

1  .0 

4  .0 

2 

.5 
I 

HOOPESTON   1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

2  . 1 
4 

7-0 
29 

2.7 
13 

1  .8 

3 

T 

13.6 
49 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I 

7  .0 
12 

1  1  .0 
31 

6.0 
1  4 

2 

r 

59 

MONTICELLO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

1  .6 

2 

18.9 
27 

4.8 

24 

3-0 

2 

T 

28.3 
55 

PONT [AC 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

I 

T 

5  .5 
7 

12.8 
28 

4.3 

1  3 

9-0 
3 

T 

31  .6 
51 

RANTOUL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 

4.2 

5.0 

.3 

SIDELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3.2 
4 

1  3.8 

27 

7  .0 
15 

2-0 
3 

I  .0 
1 

27  .0 
50 

URBANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.2 
6 

18.8 
31 

S  .9 
16 

4  .6 
4 

I  .0 

1 

33.5 
58 

WATSEKA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3.6 
6 

1  I  .8 

31 

2  .2 
1  1 

4  .0 
I 

21  .6 
49 

■         ■  ■ 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

- 

30 

5.0 

T 

- 

BEAROSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 

14.0 
27 

4  -5 

1  .5 

1 

22  .0 

BLUFFS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  .5 

- 

T 

CARL  I NV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  -1 
1 

25.4 
28 

6-4 

12 

1  .5 

.3 

34  .7 
4  1 

E0WAR0SV1LLE   1  NE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

3.4 
6 

19.8 
31 

4  .5 
1  3 

T 

T 

27.7 
50 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.2 

7  .0 

1  .0 
1 

T 

GREENVILLE   1  E 

5N0WF  ALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
3 

22.5 
29 

1  .6 

15 

1  .0 
1 

T 

28  •  1 
48 

GR I GGSV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

I  .5 
6 

20.8 
31 

5.5 
16 

1  .5 
3 

.5 
1 

29.8 
57 

H I LLSBORO  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2  .5 

3.0 

T 

SEE  REFERENCE  NOTtS  FOLLOWING  STAT 


ION  INOEX 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1976  -   1977  ILLINOIS 
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RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 
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JAN 
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MAR 

fiPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

roini 
PRECiPimnoN 

JACKSONV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
3 

23.8 
27 

6.3 
14 

I  .c 

1 

1  .C 
1 

34.1 
46 

JERSEYVILLE  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 

7 

16.4 

29 

5.0 
15 

1  .0 

2 

T 

25.4 

53 

KINCAID 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .5 

20.6 
28 

3.0 
1  3 

.5 

1 

28  .6 

MEDORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

2.0 

28  .0 
30 

8.0 

1  .0 
1 

39.0 

MOUNT    OLIVE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3  .0 

3 

18  . 1 

30 

9.0 
15 

4  .0 

3 

34  .  I 
51 

PANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  .9 
6 

17.8 
31 

8.1 
16 

1  .0 

3 

1  .0 

I 

29  .8 

57 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

6.9 
4 

21.1 
27 

8.9 
16 

.6 

2 

1  .  1 

38  .6 
49 

VIRDEN   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.0 
6 

28  .0 
31 

7.0 
14 

1  -0 

2 

I  .0 

1 

39  .0 
54 

VIRGINIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3  -0 

20  .0 
31 

8  .0 
18 

I  .5 
1 

■  5 

33.0 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 
1 

1  .5 

HMD 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  DO 

T 

2.7 
2 

22.9 

27 

6-2 
16 

1  .5 
1 

1  .5 
1 

34  .8 

47 

CLAY  CITT  6  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EFFINGHAM  3  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.4 
3 

19.3 

27 

4  .4 

12 

5.6 

2 

T 

31  .7 
44 

FLORA  5  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 
4 

28 

1  .0 
9 

1  -0 

T 

4  1 

GREENUP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 
1 

19.5 

27 

T 

12 

2  -0 
I 

T 

23.5 
4  1 

HUTSONV ILLE  POWER  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  -9 

4 

19-7 

27 

T 

12 

4  .5 

2 

26.1 
45 

L AWRENCE V  I L  L  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3.0 
6 

19.7 
28 

.5 
1  3 

2.0 
1 

- 

48 

MATTOON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

T 

3-0 
4 

15.1 
28 

5.0 
14 

I  .0 

2 

1  .0 

25  .  1 
48 

MOWEAQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

27 

- 

- 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

S 

16.6 
28 

.7 
12 

2-5 

2 

21  .8 
4  7 

OLNEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.S 
2 

19.5 
28 

T 

10 

■  5 

T 

22  .5 
40 

PALEST INE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

2.0 
3 

21  .0 
29 

3  .0 
1  1 

4.0 

1 

T 

30-0 
44 

PARIS  WATERWORKS 

5N0WFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

2.0 

26.8 
29 

5.0 

1  .5 

-5 

35-8 

SAINTE  MARIE 

5N0WF  ALL 
1    IN  ON  GO 

I  .0 

2 

17.1 
27 

T 
1  1 

3.0 
1 

T 

21  .  1 
4  1 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

3-0 

5 

17.4 
28 

.4 

10 

.8 

T 

21  .9 
43 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

20.0 

6.8 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 
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HUG 

SEPT 
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NOV 

DEC 

JAN 
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APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

10'OL 
NUCIMNItlM 

VANOALIA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2.3 

18.3 

6.0 

2.5 
1 

T 

29 . 1 

WILCOX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

3  .0 

17.5 

T 

1  .0 
1 

21  .5 

WINDSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  .5 
4 

24  .8 

28 

5.0 
15 

2  .0 

2 

.5 

34  .8 
49 

■                 ■  ■ 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

T 

T 

17.5 
26 

T 

6 

17.5 
32 

BELLEVILLE  SO  ILL  UN  1 V 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
3 

15.3 
31 

4  .0 

9 

1  .5 

23.8 
43 

CAHOK I A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4  .5 

2.0 
9 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

T 

1  1  -8 

26 

T 

2 

12.3 
28 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

2  .5 
6 

18.3 
30 

T 

9 

T 

20.8 
45 

CARLTLE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

4  .0 

7 

24  .3 
27 

T 

1  1 

1  .0 
1 

29.3 
46 

CENTRAL IA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.3 

5.5 
7 

24  . 1 

31 

2  .9 
18 

3.6 
1 

T 

36.4 
57 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

18.4 

25 

.5 
5 

T 

20.9 
32 

COBOEN  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

OU  OUOIN  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4  .8 

7 

16-5 
31 

.5 
9 

I  .0 

1 

T 

22  .8 
48 

GRAND  TOWER  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 

2 

30 

KASKASK 1  A  R  NOV  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 
I 

MAKANOA   1  NW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 
3 

25.3 
31 

T 

10 

T 

T 

28.3 
44 

NASHVILLE  4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.5 
6 

23.0 
30 

T 

9 

.6 
1 

T 

28  .  1 
46 

PRAIRIE  OU  ROCHER  1WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .5 
6 

19.0 

28 

1  .0 
10 

1  .0 
1 

23.5 
45 

RED  BUO  5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.4 

3.3 

14.0 

27 

T 

.5 
1 

T 

18  .2 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.2 

2  .8 

5 

18  -5 
30 

2  .5 
10 

.5 

T 

24  .5 
45 

WATERLOO 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

.8 
1 

3  .  1 
5 

14.3 
31 

.2 

18.4 

■         ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 
5 

21  .6 
31 

T 

9 

T 

25-1 
45 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

14.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1976  -   1977  ILLINOIS 


STAT  I  ON 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

IOIBL 
PRECIP1I0I10N 

BROOKPOR T  DAM  52 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

T 

25 

2 

T 

27 

CRRMI   6  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.0 

3 

18-6 
31 

T 

1  1 

T 

21  .6 
45 

DIXON  SPRINGS  RGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

1  ■  1 

1 

18-1 

25 

T 

7 

T 

19.2 
33 

FAIRFIELD  RADIO  WF  I  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.5 
5 

21  .5 

31 

T 

8 

.5 

T 

25  .5 
44 

GOLCONOA  OAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

14.0 

26 

T 

6 

T 

32 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

T 

3  .0 
3 

22  .5 
31 

T 

9 

T 

25  .5 
43 

HRRR I SBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  -0 

8 

MCLEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.0 

6 

20.7 
31 

.2 
1  1 

.9 

T 

26  .8 
48 

MT  CARMEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

MT   CARMEL   4  NW 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

T 

.9 

1 

19.3 

29 

-3 

1  1 

T 

- 

- 

- 

- 

MOUNT  VERNON 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3  -5 

27  .3 

T 

30.8 

REND  LAKE  DRM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ROS I  CLARE 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
3 

15-3 

28 

T 

8 

17.3 
39 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

2 

2  .0 

3 

15-0 

25 

T 

8 

T 

17.5 
38 

WAYNE  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOWING  STRT10N  INDEX 

12 


DRILY  TEMPERATURES 


ORY  OF  MONTH 

o 
cc 

OE 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  8 

1  9 

7  1 

72 

23 

24 

25 

?7 

2  8 

29 

30 

31 

(X 

NOR IHHEST 

01 

RLE  DO 

MAX 

82 

88 

98 

98 

97 

99 

95 

92 

83 

6' 

HH 

91 

94 

98 

95 

B5 

89 

63 

9  6 

93 

69 

84 

69 

HI. 

83 

HH 

60 

6  8 

95 

90 

89.7 

HIN 

56 

8 

64 

73 

71 

74 

75 

56 

59 

55 

58 

72 

65 

73 

72 

6  3 

65 

6 ; 

71 

72 

70 

57 

66 

70 

70 

S3 

50 

57 

6  6 

66 

62 

65.4 

DIXON 

MAX 

78 

80 

85 

89 

96 

96 

I.. 

91 

90 

6.' 

67 

87 

92 

92 

99 

98 

8  l 

84 

85 

9  6 

92 

85 

83 

66 

«' 

81 

78 

79 

83 

66 

92 

87.3 

MIN 

57 

54 

58 

70 

69 

71 

73 

i  < 

60 

54 

56 

70 

61 

6  6 

72 

68 

6  ' 

66 

6  1 

72 

72 

56 

5  7 

65 

69 

52 

50 

56 

59 

3,6 

61 

63.2 

FREEPORT  HASTE  HTR 

PL  T 

MAX 

78 

79 

85 

89 

98 

97 

97 

94 

93 

83 

87 

90 

92 

93 

101 

98 

66 

75 

87 

97 

93 

92 

82 

84 

85 

77 

7S 

77 

63 

85 

6  9 

87.5 

MIN 

58 

61 

62 

68 

67 

74 

73 

7  0 

58 

5  i 

S  B 

57 

56 

71 

1,9 

6,6, 

66 

66 

74 

71 

56 

57 

64 

6  6 

S4 

54 

S7 

59 

9  1 

63 

62.9 

FULION  Odd  13 

MR  • 

77 

M 

85 

90 

92 

96 

92 

B 

86 

82 

86 

85 

39 

91 

95 

9  7 

64 

78 

66 

93 

92 

84 

83 

86 

84 

7  9 

77 

80 

6  1 

6  • 

••6 

86-1 

n : 

SO 

58 

60 

70 

70 

72 

74 

T3 

67 

5  7 

59 

69 

60 

64 

74 

71 

66 

67 

66 

74 

69 

61 

61 

62 

71 

59 

S3 

65 

60 

6,1 

65 

64  .8 

GALVfl 

Mil. 

79 

B 

86 

9C 

9  5 

95 

9S 

90 

88 

82 

HH 

85 

90 

94 

98 

97 

82 

89 

5 : 

96 

91 

88 

84 

87 

83 

5  2 

78 

60 

86 

87 

93 

87.7 

KIN 

57 

58 

67 

69 

71 

74 

72 

58 

55 

t  0 

71 

67 

69 

70 

68 

64 

61, 

69 

7  1 

70 

SB 

59 

62 

7  0 

S3 

SO 

52 

59 

6  6 

62 

64.1 

CENESEO 

MOl 

81 

B6 

92 

9  7 

97 

98 

91 

HQ 

82 

85 

92 

93 

1  00 

98 

95 

89 

H> 

97 

93 

87 

83 

87 

64 

81 

76 

78 

86 

86 

94 

62 

88.5 

MIN 

•  M 

E  B 

69 

'5 

70 

74 

19 

69 

60 

54 

69 

73 

56 

76 

72 

73 

1,5 

,,6 

/  l 

74 

61. 

59 

6  1 

7  5 

64 

54 

52 

5  9 

66 

64 

62 

66  .S 

HENNEPIN  POHER  PLANT 

MAX 

77 

Bl 

MIN 

,M 

52 

KEHANEE   1  E 

-at 

80 

84 

ss 

94 

100 

89 

85 

B2 

87 

84 

90 

92 

98 

96 

8  ! 

68 

64 

93 

B9 

H  ' 

82 

86 

83 

80 

76 

77 

85 

65 

91 

87.0 

MIN 

52 

64 

10 

68 

74 

72 

70 

60 

54 

67 

72 

61 

72 

74 

|  'i 

66 

68 

70 

70 

70 

59 

54 

65 

71 

SO 

45 

50 

6  6 

61 

6  1 

64  . 1 

HOLINE  HSO  OP 

82 

86 

93 

96 

'16 

98 

90 

90 

83 

86 

66 

90 

93 

97 

98 

86 

68 

87 

9  5, 

93 

6  7 

84 

8  ) 

84 

6  2 

79 

79 

86 

86 

95 

83 

88-5 

MIN 

:  h 

55 

71 

76 

72 

73 

73 

67 

62 

56 

69 

71 

64 

75 

72 

73 

68 

7  1 

74 

75 

68 

6  2 

61 

73 

6  2 

57 

52 

59 

67 

66 

61 

66-5 

rtORR  1  SON 

mm, 

78 

79 

85 

B  B 

93 

93 

93 

89 

89 

6  1 

66, 

85 

88 

91 

96 

96 

82 

6  1 

85 

9  2 

69 

85 

83 

85 

84 

79 

76 

77 

83 

84 

90 

86.1 

- :  ■. 

57 

52 

57 

)0 

6S 

70 

58 

70 

60 

55 

52 

70 

58 

6,  i 

70 

70 

66 

61 

.,8 

70 

71 

58 

66 

6  1 

69 

55 

49 

5  1 

58 

60 

62 

62.5 

MOUNT  CARROLL 

77 

78 

84 

88 

94 

93 

94 

87 

87 

82 

84 

86 

90 

90 

98 

9  6 

8  5 

7  6 

87 

94 

91 

83 

82 

84 

BS 

78 

7  6 

77 

S3 

84 

39 

85.9 

MIN 

5  3 

54 

62 

63 

61 

69 

67 

62 

51 

49 

6  3 

64 

50 

66 

61 

64 

66 

60 

63 

65 

64 

51 

58 

69 

6  1 

45 

40 

47 

59 

51 

56 

58.0 

PAH  PAH 

75 

77 

82 

87 

92 

93 

92 

69 

80 

1  1 

B2 

80 

87 

6  ' 

95 

95 

77 

8  1 

89 

91 

6  9 

in 

65 

84 

82 

85 

6  1 

82 

81 

68 

85. S 

MIN 

57 

5  3 

53 

69 

70 

73 

71 

71 

52 

54 

69 

67 

6  3 

7  2 

75 

6  9 

6,  | 

67 

68 

70 

70 

.,9 

59 

70 

68 

6  3 

52 

57 

64  .8 

ROCHELLE    6  NH 

MAX 

79 

81 

85 

92 

91 

94 

B9 

89 

80 

83 

H  , 

90 

87 

95 

95 

62 

611 

8  2 

92 

9  0 

6  3 

6  I 

84 

81 

6  ] 

71 

75 

8  ! 

85 

"5 

66 

84.9 

M  !  N 

55 

SI 

68 

65 

69 

71 

67 

57 

52 

6  6 

71 

56 

71 

70 

|  H 

6  6 

55 

68 

6  9 

70 

56 

56 

64 

67 

5  1 

47 

5  3 

65 

5  6 

6  2 

62.7 

ROCKFORD  HSO  AP 

MAX 

79 

83 

88 

94 

93 

94 

89 

36 

83 

B5 

B6 

92 

90 

18 

97 

B2 

1 

B! 

94 

91 

6  1 

6  1 

83 

84 

78 

77 

77 

82 

84 

HH 

81 

86  . 1 

HIN 

59 

55 

66 

77 

70 

71 

71 

68 

59 

55 

70 

67 

61 

75 

72 

6  3 

6  6 

69 

71 

74 

66 

56 

58 

6H 

60 

S3 

S3 

6  6 

6  5 

65 

61 

64  .7 

STOCKTON 

MAX 

78 

81 

86 

91 

91 

92 

6M 

BE 

80 

83 

84 

90 

89 

94 

94 

83 

62 

82 

)0 

86 

6  2 

69 

6, 

8  9 

8  1 

73 

7S 

81 

6! 

88 

36 

84.6 

MIN 

5S 

55 

66 

75 

59 

77 

70 

70 

58 

53 

1,6 

68 

60 

74 

70 

69 

65 

65 

72 

73 

7  0 

55 

59 

68 

6H 

52 

S3 

50 

66 

6  2 

6  2 

63.9 

TISKILWR  2  SE 

MM. 

79 

BS 

69 

95 

95 

95 

93 

87 

83 

61 

SS 

90 

93 

98 

97 

91 

68 

80 

98 

92 

8  6 

6  1 

85 

81 

81 

7  7 

78 

83 

83 

9  9 

HH 

87.6 

'1  ]  N 

59 

52 

64 

73 

70 

7S 

73 

70 

61 

53 

71 

72 

64 

74 

76 

6  1 

6  1 

6  9 

71 

73 

70 

60 

5  7 

66 

70 

6  1 

47 

52 

64 

6  9 

62 

64.9 

URL  NUT 

MAX 

66 

84 

89 

96 

94 

94 

93 

6  J 

82 

92 

B! 

91 

91 

97 

97 

97 

87 

62 

93 

91 

87 

82 

66 

83 

B2 

78 

77 

6  3 

85 

90 

89 

88.2 

MIN 

57 

56 

65 

74 

70 

73 

72 

68 

58 

4 

59 

72 

63 

75 

73 

■61 

65 

68 

7  2 

7  2 

70 

57 

60 

67 

6  8 

52 

50 

57 

6  2 

6  2 

62 

64  .6 

NORTHEAST 

02 

RNTIOCH  2  NH 

MAX 

77 

78 

82 

B6 

94 

94 

9;. 

67 

89 

77 

6 

83 

gg 

87 

94 

95 

84 

6  6 

8  1 

94 

92 

80 

79 

83 

87 

76 

76 

78 

81 

83 

63 

84.9 

MIN 

5  B 

55 

59 

67 

73 

72 

71 

55 

60 

SI 

52 

66 

56 

75 

69 

67 

8  1 

68 

73 

73 

56 

54 

56 

66 

6  0 

46 

46 

5  6 

6  1 

6  3 

61  .6 

AURORA 

MAX 

79 

83 

88 

94 

■1 1 

94 

89 

6  6 

79 

87 

86 

90 

90 

96 

96 

H 

87 

BO 

95 

91 

86 

83 

8S 

83 

77 

77 

79 

81 

86 

87 

84 

86.2 

m  :  •< 

57 

54 

63 

74 

72 

73 

7  0 

68 

58 

55 

66 

71 

50 

73 

70 

70 

65 

6,6, 

■'2 

73 

63 

60 

56 

6  7 

57 

53 

51 

55 

65 

6  1 

62 

63.9 

BflRR 1 NGTON 

-.. , 

75 

18 

81 

87 

94 

93 

94 

90 

90 

77 

83 

85 

91 

,. 

97 

97 

83 

8  5 

81 

9  5 

66 

81 

7  9 

84 

81 

76 

77 

76 

82 

86 

6  8 

85-4 

-  !  ', 

59 

51 

64 

67 

74 

73 

72 

63 

56 

52 

63 

67 

66 

TO 

74 

66 

64 

6  7 

67 

74 

70 

57 

53 

63 

3,7 

49 

45 

S3 

63 

SB 

6  3 

62.7 

CHICAGO  0 'HARE  HSO 

AP 

BO 

83 

91 

95 

94 

96 

9  3 

90 

76 

85 

85 

92 

90 

96 

96 

83 

9 ! 

83 

97 

9  5 

83 

82 

88 

84 

78 

79 

80 

64 

96 

92 

68 

87.7 

-  '. 

61 

58 

67 

78 

77 

78 

69 

68 

61 

59 

71 

69 

62 

'7 

74 

74 

71 

72 

77 

76 

70 

6  6 

60 

68 

6  9 

67 

6  2 

57 

6  3 

64 

64 

67.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

80 

84 

84 

94 

96 

95 

91 

90 

86 

79 

81 

68 

92 

94 

98 

91 

68 

92 

95 

97 

94 

78 

84 

8  3 

82 

75 

76 

81 

84 

87 

88 

87.5 

HIN 

62 

61 

66 

T6 

78 

80 

78 

58 

65 

62 

64 

70 

66 

73 

80 

71 

70 

"'0 

71 

77 

76 

68 

64 

69 

.  9 

62 

61 

62 

67 

66 

66 

69-0 

CHICAGO  MIOHAr  HSO 

AP 

-u, 

Bl 

86 

92 

16 

97 

98 

92 

87 

79 

86 

6  5 

93 

89 

9  7 

99 

6 1 

93 

88 

96 

94 

87 

82 

8  6 

84 

76 

77 

78 

82 

87 

92 

66 

87.9 

MIN 

60 

'  6 

69 

74 

77 

80 

73 

71 

66 

64 

.  u 

73 

71 

78 

75 

75 

?2 

72 

78 

'9 

7  2 

68 

64 

70 

65 

60 

55 

60 

l)  1 

63 

63 

69-0 

OE  KALFJ 

MAX 

78 

a  2 

88 

93 

94 

93 

93 

89 

80 

85 

86 

90 

90 

ii. 

96 

96 

84 

79 

93 

93 

91 

82 

83 

83 

83 

77 

77 

81 

83 

87 

88 

86.9 

- :  ■, 

56 

53 

61 

74 

89 

72 

73 

69 

59 

52 

87 

72 

'.9 

'•« 

74 

69 

65 

66 

71 

'2 

71 

57 

66 

70 

51 

50 

56 

65 

60 

63 

64.3 

ELGIN 

MAX 

75 

77 

82 

87 

92 

92 

93 

89 

86 

H6 

34 

89 

99 

95 

94 

86 

84 

79 

92 

89 

82 

5 

83 

80 

75 

78 

79 

82 

6' 

89 

84.6 

HIN 

57 

B 

58 

6  ! 

1 2 

72 

73 

65 

59 

•  ! 

57 

66 

SB 

6  2 

73 

68 

66 

65 

65 

72 

69 

58 

57 

61 

65 

51 

50 

49 

57 

6  3 

61 

61  .9 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

MAX 

87 

84 

86 

89 

97 

98 

98 

92 

82 

gi 

90 

87 

89 

96 

99 

92 

89 

90 

90 

94 

96 

90 

86 

88 

HH 

ei 

81 

81 

82 

87 

89 

89.2 

HIN 

56 

52 

59 

65 

67 

73 

76 

70 

65 

55 

i  0 

68 

83 

6 

72 

6  6 

64 

B( 

67 

71 

69 

59 

54 

60 

64 

5  7 

44 

ig 

S4 

57 

6  1 

62.3 

JOLIET  BRANOON  RO 

DAN 

MAX 

78 

80 

85 

88 

it. 

96 

96 

91 

84 

81 

87 

87 

90 

9  0 

97 

9  6, 

76 

9  61 

81 

94 

92 

HH 

83 

65 

84 

7B 

77 

"6 

92 

89 

86.7 

MIN 

57 

55 

60 

61 

72 

76 

75 

63 

65 

59 

65 

65 

12 

76 

1,9 

65 

6  7 

65 

'2 

71 

64 

61 

64 

69 

S3 

50 

55 

63 

6, 

6  2 

64.5 

MARENGO 

MAX 

BO 

92 

96 

•» 

9  ' 

98 

98 

92 

87 

84 

86 

82 

87 

99 

94 

91 

87 

86 

97 

95 

8  i 

pg 

81 

60 

75 

72 

7 ; 

78 

82 

96 

8  6 

87.3 

HIN 

57 

52 

60 

72 

B 

79 

71 

75 

52 

48 

•  .1 

62 

1,6 

62 

63 

1,4 

7  0 

76 

6  9 

5  9 

7,  < 

63 

46 

49 

49 

65 

67 

6  5 

62-4 

OTTAHA 

HAX 

83 

87 

91 

98 

99 

98 

97 

84 

78 

93 

6  9 

93 

96 

1  0  1 

1 0 1 

97 

94 

86 

97 

94 

9i 

B9 

H. 

84 

82 

83 

96 

9  1 

96 

94 

91  .3 

MIN 

60 

56 

65 

74 

78 

75 

71 

71 

60 

6. 

7  0 

72 

67 

16 

78 

71) 

66 

70 

73 

74 

72 

59 

6  7 

70 

6  l 

49 

5  1 

68 

63 

64 

67.3 

PARK  FOREST 

HAX 

77 

79 

82 

87 

15 

94 

95 

90 

85 

75 

88 

84 

89 

i 

96 

96 

76 

66 

79 

93 

91 

HH 

8  ! 

H. 

84 

74 

76 

B2 

B2 

8! 

90 

85.8 

- : 

57 

56 

63 

70 

75 

74 

77 

70 

64 

61 

63 

7  0 

67 

74 

77 

70 

6  7 

72 

,,6 

74 

72 

6  5 

6(1 

68 

71 

S3 

49 

S7 

66 

65 

64 

66.4 

PERU  2  H 

Ml,  , 

79 

87 

89 

96 

96 

96 

95 

93 

82 

89 

66 

90 

94 

100 

98 

96 

91 

8  6 

98 

,1, 

H  1 

84 

86 

83 

82 

77 

6i 

8  5 

87 

h-. 

89.3 

Ml', 

sa 

62 

60 

70 

70 

74 

72 

69 

58 

62 

71 

72 

6H 

75 

74 

,,9 

65 

70 

71 

70 

60 

54 

67 

68 

49 

45 

52 

t" 

65 

65.3 

HAUKEGAN   4  HSH 

HAX 

< 

82 

H6 

96 

94 

96 

87 

90 

12 

16 

79 

9 

82 

97 

94 

85 

B  1 

84 

66 

94 

77 

76 

6  2 

72 

74 

73 

62 

6  5 

B 

84.2 

HIN 

59 

56 

62 

73 

74 

74 

BS 

62 

56 

56 

60 

60 

6.' 

68 

1,6 

6 

58 

70 

74 

62 

62 

56 

52 

48 

48 

SO 

58 

64 

61  .9 

HHEATON  3  SC 

-., . 

83 

88 

9S 

9S 

95 

94 

B9 

89 

88 

6  | 

91 

92 

96 

98 

91 

J 

86 

9  6 

9  6 

62 

05 

B7 

B7 

6  < 

60 

8  2 

83 

87 

9  1 

6 

89.2 

HIN 

SI 

60 

74 

71 

71 

15 

66 

62 

56 

65 

70 

59 

73 

75 

66 

65 

67 

'! 

72 

71 

6') 

S4 

6  2 

6  6 

60 

4  6 

SO 

68 

60 

64 

63.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  F  OLLOH I  NO  STATION  INDEX 


13 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 

<£ 

a 

2 

4 

7 

3 

g 

1  o 

J  | 

1 2 

1 3 

1  4 

1 5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  J 

HEST 

03 

GBLESBURG 

ha) 

81 

87 

91 

95 

)E 

96 

90 

87 

67 

68 

86 

92 

95 

99 

97 

84 

89 

87 

96 

90 

88 

84 

86 

86 

82 

78 

79 

86 

89 

95 

63 

86.7 

MIN 

SB 

63 

70 

7  0 

69 

73 

63 

59 

B2 

70 

70 

72 

75 

70 

67 

6  I 

6 1 

64 

71 

57 

54 

59 

60 

69 

64 

54 

65  -8 

GOLDEN  1  NW 

Ml",. 

85 

B8 

93 

98 

IK 

99 

97 

93 

85 

BO 

89 

90 

95 

95 

97 

94 

95 

92 

97 

92 

92 

85 

90 

90 

86 

85 

83 

86 

93 

94 

90 

91  .2 

h  :  h 

55 

56 

70 

71 

6  9 

70 

7  5 

69 

62 

5  6 

i.H 

72 

73 

70 

62 

57 

70 

74 

6  3 

50 

55 

69 

66 

68 

66  . 7 

LB  HBRPE 

MAX 

tin 

95 

100 

9  9 

100 

96 

6  6 

90 

B9 

91 

96 

100 

100 

101 

97 

96 

90 

102 

96 

95 

88 

93 

90 

88 

83 

84 

90 

95 

99 

88 

6 1 

93.3 

niN 

52 

5  6 

70 

7 1 

6 

70 

73 

72 

57 

5  6 

5  7 

72 

70 

53 

56 

54 

67 

66 

64  .7 

MONMOU  TH 

MAX 

84 

as 

94 

16 

97 

1  8 

92 

90 

84 

86 

89 

93 

97 

100 

99 

90 

91 

85 

98 

94 

89 

85 

69 

86 

85 

60 

81 

90 

92 

98 

90 

90.8 

- ;  N 

55 

65 

67 

72 

70 

65 

7  3 

7  j 

7  ] 

7 1 

59 

58 

68 

71 

54 

49 

55 

69 

66 

64 

65  .9 

OUINCT   FRO  RP 

MR) 

87 

89 

96 

100 

101 

100 

99 

81 

87 

89 

90 

92 

99 

100 

96 

96 

97 

99 

100 

94 

96 

88 

91 

94 

88 

81 

81 

86 

92 

94 

91 

92.7 

H1N 

57 

57 

73 

73 

72 

74 

73 

73 

66 

63 

69 

74 

74 

77 

73 

73 

73 

77 

77 

74 

73 

64 

61 

74 

64 

5B 

55 

58 

72 

73 

66 

69.0 

OUINCT   DRM  21 

"«  ■ 

84 

65 

87 

90 

99 

98 

96 

98 

80 

63 

8  9 

87 

8  9 

100 

100 

98 

97 

97 

98 

99 

93 

94 

87 

92 

88 

81 

81 

87 

82 

95 

90 

91  .2 

NIN 

53 

55 

58 

7  1 

69 

67 

7  0 

68 

60 

62 

62 

68 

70 

73 

74 

70 

70 

7' 

70 

71 

66 

56 

68 

65 

54 

64  .6 

RUSHVILLE 

nu  . 

B  E 

90 

97 

9  9 

9H 

99 

99 

94 

86 

87 

as 

92 

96 

97 

96 

93 

94 

92 

95 

94 

92 

85 

90 

87 

B6 

84 

81 

6  1 

91 

94 

89 

91  .6 

„  |  N 

50 

57 

7  1 

73 

E  9 

69 

7  0 

'  1 

65 

6  D 

70 

72 

73 

73 

74 

7  1 

72 

71 

7' 

63 

68 

68 

60 

66.7 

CENTRAL 

04 

CHE  NOR 

-I. . 

B2 

67 

90 

96 

98 

98 

97 

91 

87 

9  0 

86 

93 

9  6 

100 

101 

95 

91 

91 

94 

93 

89 

82 

87 

85 

83 

76 

82 

83 

87 

90 

87 

90.2 

-  : 

55 

56 

62 

72 

66 

70 

75 

1 Q 

6  3 

56 

69 

70 

70 

73 

67 

65 

65 

69 

62 

60 

62 

64  .4 

OECRTUR 

-1. . 

83 

88 

90 

96 

97 

98 

97 

92 

91 

90 

85 

91 

96 

98 

97 

92 

94 

96 

97 

93 

91 

85 

90 

91 

87 

80 

84 

B6 

88 

94 

91 

91  .2 

h  : 

54 

54 

65 

70 

6  9 

70 

73 

68 

63 

60 

E  9 

67 

75 

74 

67 

73 

72 

66 

61 

65 

62 

61 

65  .6 

FARMER  C I r r 

MAX 

82 

IC 

88 

95 

9 

97 

9! 

92 

89 

87 

66 

90 

95 

97 

96 

90 

90 

92 

94 

89 

87 

82 

85 

85 

83 

77 

85 

68 

86 

89-2 

55 

59 

69 

71 

6  9 

7  1 

74 

70 

64 

59 

7  0 

68 

73 

76 

74 

6  3 

72 

68 

73 

71 

71 

65 

59 

66 

62 

63 

66  .8 

HAVANA  POWER  STAT 

ON 

HB» 

85 

Ml, 

90 

9  3 

100 

100 

100 

39 

84 

89 

93 

88 

94 

98 

101 

100 

92 

94 

90 

90 

93 

92 

87 

90 

87 

84 

80 

83 

88 

93 

97 

91  .6 

m  :  n 

5  6 

56 

68 

7  1 

66 

7  1 

75 

71 

64 

50 

62 

72 

72 

74 

73 

72 

67 

68 

70 

7' 

65 

5 

64 

55 

49 

60 

67 

64 

65  .8 

LACON  2  E 

nu. 

B2 

90 

93 

100 

102 

101 

98 

90 

87 

92 

89 

92 

97 

103 

101 

94 

92 

90 

97 

94 

90 

85 

87 

87 

84 

62 

80 

86 

86 

94 

90 

91  .5 

5  / 

55 

62 

75 

75 

74 

77 

6  8 

60 

55 

70 

76 

67 

75 

75 

67 

65 

70 

76 

71 

61 

57 

66 

1 

49 

69 

63 

63 

66  .2 

L 1 NCOLN 

MP . 

B3 

6  3 

86 

93 

94 

94 

95 

94 

89 

68 

85 

90 

93 

94 

93 

89 

91 

92 

92 

91 

87 

83 

87 

86 

as 

80 

79 

62 

88 

90 

89 

88.5 

MIN 

57 

56 

65 

73 

7  0 

72 

75 

70 

65 

Si 

70 

70 

76 

76 

B9 

67 

74 

71 

71 

5 

61 

6 

73 

4 

51 

5 

65 

66 

63 

67-0 

MASON  CITY    I  NU 

MAX 

83 

87 

88 

H  5 

9j 

97 

96 

92 

88 

9  0 

B5 

92 

96 

98 

97 

90 

93 

93 

95 

89 

88 

82 

86 

89 

B3 

79 

80 

85 

90 

94 

85 

89.7 

-  r, 

5  3 

54 

66 

68 

70 

73 

70 

64 

5  9 

7  0 

72 

72 

75 

68 

67 

65 

63 

65  .9 

1INONK 

MA  ■ 

86 

B5 

90 

94 

9  9 

101 

1  00 

9  6 

89 

9: 

)4 

93 

9  4 

100 

103 

99 

98 

93 

6  9 

95 

96 

4  0 

87 

86 

84 

66 

79 

78 

89 

92 

93 

91  .7 

niN 

54 

56 

62 

65 

55 

69 

72 

60 

62 

66 

65 

6S.1 

FORMAL 

MAX 

81 

BE 

88 

9' 

97 

98 

98 

94 

87 

9  0 

87 

92 

96 

98 

97 

97 

91 

92 

94 

94 

8B 

83 

86 

86 

86 

78 

79 

83 

86 

90 

90 

89.9 

"  N 

56 

6  3 

68 

72 

71 

72 

75 

73 

64 

58 

72 

72 

72 

77 

75 

68 

67 

72 

75 

73 

70 

62 

62 

71 

73 

53 

52 

58 

68 

63 

63 

67 . 1 

'EORIA  WSO  AP 

MAX 

83 

87 

90 

'■16 

99 

100 

96 

88 

87 

93 

88 

95 

97 

100 

99 

86 

91 

68 

97 

92 

90 

85 

86 

85 

84 

79 

80 

85 

89 

94 

85 

90.2 

MIN 

56 

54 

66 

72 

66 

70 

73 

67 

64 

6 1 

>  2 

73 

74 

71 

69 

66 

74 

71 

72 

70 

65 

65 

69 

62 

54 

SO 

55 

66 

65 

62 

66.2 

•RINCEVILLE  1  N 

MAX 

eo 

85 

89 

97 

9  7 

98 

98 

82 

6  > 

87 

90 

95 

9B 

96 

93 

88 

87 

93 

92 

89 

83 

8S 

84 

83 

79 

79 

84 

87 

94 

91 

89.3 

■ 

MIN 

5  6 

55 

67 

73 

69 

73 

6  7 

6.6 

65 

S  9 

74 

70 

74 

74 

67 

B5 

70 

72 

72 

70 

59 

58 

70 

51 

47 

54 

67 

63 

63 

66.1 

EAST 

05 

)BNV I LLE 

MA) 

68 

8  6 

87 

94 

96 

97 

9F 

94 

B9 

88 

HI, 

91 

95 

96 

97 

95 

96 

95 

96 

94 

91 

85 

87 

8B 

BF 

78 

82 

85 

87 

92 

90 

90.5 

<•  N 

5E 

52 

58 

6  9 

70 

74 

69 

66 

62 

70 

70 

'  1 

73 

73 

71 

68 

74 

72 

71 

70 

66 

5E 

62 

73 

53 

49 

6  3 

60 

62 

54 

65.5 

100PESTON   1  NE 

MAX 

8! 

BE 

89 

9  7 

9  9 

99 

97 

91 

86 

BE 

66 

89 

9  ' 

95 

96 

89 

90 

90 

93 

92 

88 

60 

84 

85 

82 

75 

80 

83 

83 

89 

87 

88.5 

"  :  r. 

5  E 

60 

74 

68 

66 

''' 

70 

69 

72 

4 

76 

6  9 

66 

68 

74 

71 

70 

62 

57 

64 

7  0 

5 1 

48 

5  3 

62 

62 

64 

65.6 

KANKAKEE   WTR  POLL 

CTR 

MM. 

e> 

BC 

83 

BE 

IC 

97 

98 

93 

89 

e: 

88 

87 

92 

95 

98 

99 

84 

91 

H  1 

97 

91 

88 

84 

86 

85 

77 

77 

8G 

81 

82 

84 

87.5 

i ;  n 

64 

6  3 

66 

0 

72 

P6 

72 

67 

6' 

67 

69 

7  I 

75 

7  1 

69 

70 

73 

73 

73 

63 

65 

65 

66 

57 

52 

53 

60 

59 

60 

67.0 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

B 

84 

89 

91 

97 

98 

9! 

93 

66 

se 

86 

93 

95 

99 

99 

94 

90 

B9 

9  3 

92 

87 

8  ( 

87 

63 

7  7 

76 

80 

6  3 

85 

89 

87 

88-8 

61N 

55 

5  J 

7  \ 

6  9 

72 

E  3 

63 

55 

70 

70 

E  7 

7 1 

6E 

66 

67 

7  0 

66 

60 

55 

63 

7  0 

49 

47 

54 

63 

62 

62 

64.1 

PONTIAC 

MAX 

b: 

84 

67 

■• 

9E 

96 

96 

91 

84 

67 

85 

92 

96 

97 

98 

9  3 

90 

68 

94 

94 

89 

80 

84 

82 

6  1 

76 

77 

BC 

86 

88 

88 

88.3 

" ; '. 

59 

63 

7  1 

72 

7C 

7  1 

65 

98 

7C 

70 

69 

74 

76 

6  6 

66 

73 

1  1 

72 

70 

6  1 

59 

66 

7  1 

53 

SO 

56 

57 

62 

63 

65.8 

RANTOUL 

r.u> 

9C 

86 

86 

9  7 

98 

99 

97 

90 

94 

86 

66 

I 

95 

97 

96 

85 

91 

94 

94 

68 

83 

84 

87 

81 

76 

61 

83 

85 

90 

89.3 

n :  'i 

57 

55 

64 

72 

73 

7E 

69 

71 

17 

70 

68 

6  9 

75 

75 

71 

67 

57 

u 

74 

65 

60 

63 

68 

S3 

52 

56 

64 

64 

64 

66-2 

URBANA 

'Hi 

8! 

84 

87 

9  J 

9! 

96 

9E 

89 

86 

8' 

6  5 

68 

93 

94 

94 

86 

90 

92 

9  3 

92 

86 

M4 

85 

86 

a: 

77 

BO 

83 

85 

90 

87 

87.9 

1 1  N 

"P 

5  6 

62 

7  1 

7  1 

72 

7  1 

6  E 

63 

I 

69 

67 

75 

71 

6  9 

66 

73 

1  4 

73 

69 

66 

60 

64 

61 

56 

53 

56 

63 

65 

65 

65.9 

WATSEKA  2  NH 

ha  i 

BE 

6 

83 

6 

•  ■ 

97 

96 

95 

91 

6< 

PR 

66 

91 

93 

96 

9  7 

83 

90 

66 

93 

91 

89 

85 

83 

83 

76 

76 

80 

80 

82 

86 

87.3 

- :  N 

55 

50 

56 

6  E 

64 

73 

BE 

66 

63 

5  7 

62 

68 

64 

71 

73 

65 

67 

69 

6,6 

70 

68 

60 

57 

56 

66 

46 

46 

52 

54 

57 

58 

61  .9 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

™i 

B! 

84 

90 

9  1 

9! 

98 

95 

94 

87 

68 

89 

85 

92 

97 

97 

91 

97 

96 

95 

95 

90 

92 

B6 

90 

94 

89 

79 

6  1 

85 

ee 

94 

91  -0 

MIN 

BE 

64 

69 

1 1 

78 

1  6 

74 

71 

5 

69 

69 

7  1 

76 

78 

77 

75 

76 

77 

62 

62 

68 

66 

71 

7  1 

60 

57 

60 

68 

70 

69 

69.6 

CARL INV 1LLE 

MAX 

84 

88  90 

91 

9 

97 

9' 

94 

88 

8' 

85 

93 

96 

97 

96 

97 

94 

97 

96 

93 

88 

B5 

91 

93 

6  1 

80 

81 

8  8 

90 

94 

90 

91  .2 

M  '  N 

57  5E 

68 

72 

7C 

74 

7! 

6  9 

66 

62 

51 

69 

75 

75 

75 

K 

70 

74 

73 

72 

72 

6' 

59 

70 

70 

S3 

52 

55 

67 

67 

63 

67.4 

GRIGGSV1LLE 

MB< 

85    88  92 

97 

9" 

9B 

98 

85 

88 

69 

86 

90 

9C 

95 

97 

91 

93 

95 

9f 

90 

93 

6' 

88 

90 

66 

80 

79 

84 

89 

92 

90 

90.5 

m  :  N 

56    55  68 

7C 

72 

75 

14 

6  7 

63 

69 

67 

66 

7  5 

76 

74 

69 

69 

74 

7  3 

71 

67 

6. 

59 

67 

66 

54 

51 

57 

68 

66 

65 

66.4 

HILLSBORO  2  SSW 

MAX 

82    86  87 

31 

93 

95 

94 

92  88 

66 

83 

91 

9! 

94 

95 

94 

93 

95 

9  4 

90 

88 

8' 

88 

90 

66 

80 

81 

63 

88 

92 

69 

89.5 

n :  n 

67  61 

65 

6i 

6! 

73 

72 

70 

68 

6, 

69 

68 

73 

73 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

65 

60 

66 

68 

52 

52 

56 

65 

66 

60 

66.7 

JACKSONVILLE 

MAX 

86    83  85 

V 

9' 

95 

9E 

97 

88 

65  88 

85 

9  1 

94 

95 

9l 

95 

93 

96 

95 

91 

9 1 

83 

87 

97 

85 

77 

79 

84 

90 

92 

89-6 

i ;  N 

56    56  SB 

71 

69  73 

14 

69 

64 

61 

6  1 

70 

70 

76 

7f 

68 

70 

73 

69 

70 

63 

59 

62 

71 

52 

51 

54 

60 

65 

65 

65.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBTION  INDEX 
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DRILY   TEMPERATURES  '--ls 


DAY   OF  MONTH 

O 

a 

oe 

STRT I  ON 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

1 2 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

?5 

?6 

27 

28 

29 

30 

3  1 

a 

JERSETV1LLE  2  SH 

M.|  ■ 

86 

83 

85 

90 

95 

94 

96 

95 

87 

B6 

89 

83 

91 

94 

94 

94 

1  4 

93 

95 

92 

89 

91 

84 

8  1 

92 

87 

76 

87 

84 

64 

92 

89.1 

HIN 

56 

57 

65 

70 

56 

71 

71 

68 

65 

64 

64 

67 

72 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

70 

;o 

6  1 

611 

68 

69 

54 

5) 

54 

bb 

66 

6  7 

65.9 

PANA 

MAX 

Bl 

84 

86 

92 

93 

93 

93 

85 

B< 

80 

91 
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92  85 
72  63 


93  87 
73  65 


91  86 
75  69 


93  84 

73  69 


88  90 
71  69 


83  81 
53  54 


91     84  80 

72     56  56 


85  81 
60  60 


85  88 
S4  68 


69  90 

S9  72 


82  88 

57  61 


82  85 
59  62 


81  86 
61  67 


81  85 
61  68 


82  87 
58  66 


95  92 
63  66 


95  93 
68  68 


92  95 
69  70 


89  91 
69  67 


89  94 

67  67 


91  95 
68  72 


69  86 
66  67 


90-1 
68-1 


92.5 
70-4 


91  .5 
67.6 


90.6 
69  .9 


90.1 
70.9 


91  .4 

70.2 


SEE  REFERENCE  NOTES 


F0LL0N1NG  STATION  INDEX 


MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF    1976  -   1977  ILLINOIS 


STRT ION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

ION 

FEB 

MflR 

qpR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

■       ■  ■ 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

0 

1  3 

82 

531 

983 

1  403 

1734 

1  022 

640 

266 

46 

1  I 

673 1 

6155 

0  I  XON 

0 

6 

1  39 

593 

1028 

1  498 

1813 

1134 

695 

328 

80 

4  1 

7355 

6372 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

2 

29 

196 

618 

1  055 

1  571 

1  884 

1  206 

728 

362 

96 

53 

7800 

FULTON  DAM  13 

0 

3 

125 

549 

1004 

1  467 

1818 

1  157 

7  1  4 

339 

77 

36 

7289 

6395 

GALVA 

2 

7 

124 

581 

1048 

1434 

1813 

1117 

725 

344 

69 

35 

7299 

6157 

CENESEO 

0 

8 

1 18 

567 

1  029 

1446 

1  779 

1 075 

689 

296 

53 

1 7 

7077 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

2 

23 

123 

570 

993 

1  437 

1  796 

1 1 28 

680 

3  1  4 

67 

40 

7173 

KEWANEE    1  E 

3 

26 

143 

570 

1027 

1448 

1  788 

1113 

710 

331 

72 

49 

7280 

6 1 80 

MOLINE  WSO  AP 

0 

5 

123 

569 

1038 

1403 

1  755 

1  059 

656 

286 

54 

1  5 

6963 

6395 

MORRISON 

4 

21 

159 

607 

1055 

1531 

1833 

1  175 

717 

352 

88 

44 

7586 

6328 

MOUNT  CARROLL 

1  3 

44 

224 

670 

1  1  36 

1  602 

1  928 

1242 

754 

403 

1  22 

85 

8223 

664  1 

PAW  PAW 

3 

34 

1  49 

599 

1050 

1518 

1818 

1 156 

747 

336 

85 

53 

7548 

ROCHELLE  6  NW 

2 

31 

156 

600 

1052 

1510 

1786 

1143 

710 

288 

79 

51 

7408 

ROCKFORD  WSO  AP 

2 

17 

174 

615 

1  100 

1545 

1830 

1  158 

697 

318 

73 

42 

7571 

6845 

STOCKTON 

0 

17 

154 

582 

1046 

1505 

1832 

1  149 

728 

336 

80 

48 

7477 

TISKILWA  2  SE 

1 

15 

108 

537 

97  I 

1  374 

1  739 

1040 

645 

273 

60 

33 

6796 

WALNUT 

0 

1  1 

99 

552 

1019 

1445 

1795 

1079 

681 

281 

52 

33 

7047 

6229 

■         ■  ■ 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

9 

50 

206 

616 

1069 

1550 

1827 

1207 

795 

432 

1  30 

1  1  7 

8008 

6773 

AURORA 

0 

1  7 

1  38 

579 

1023 

1491 

1763 

1  1  60 

715 

346 

89 

62 

7383 

655 1 

HARRINGTON 

24 

47 

1  90 

60  1 

1069 

1  537 

1843 

1  198 

750 

4  1  1 

109 

88 

7867 

CHICAGO  GRANT  PARK 

1 

0 

59 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP 

0 

9 

1  1  9 

522 

973 

1  408 

1679 

1060 

616 

332 

1  15 

4  1 

6874 

6497 

CHICAGO  UNIVERSITY 

0 

0 

67 

436 

874 

1284 

1  594 

995 

577 

300 

91 

56 

6274 

6068 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

0 

7 

88 

520 

960 

1  388 

1695 

1058 

622 

344 

1  07 

52 

684  1 

6127 

OE  KALB 

4 

26 

123 

559 

1023 

1  476 

1  776 

1101 

693 

299 

75 

45 

7200 

6715 

ELGIN 

2 

31 

167 

607 

1060 

1527 

1  846 

1216 

777 

442 

81 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

0 

28 

130 

601 

998 

1423 

1817 

1121 

667 

296 

56 

35 

7172 

JOLIET  BRANDON  RP  DAM 

2 

1  3 

1  15 

520 

989 

1  422 

1748 

1  092 

674 

356 

77 

49 

7057 

MARENGO 

0 

29 

150 

587 

1047 

1511 

:  B06 

I  149 

650 

335 

99 

6833 

OTTAWA 

0 

6 

7  1 

519 

924 

1375 

1687 

987 

583 

227 

55 

18 

6452 

5877 

PARK  FOREST 

3 

28 

128 

535 

990 

1421 

1764 

1114 

676 

369 

100 

69 

7197 

PERU  2  W 

1 

14 

1  1  1 

545 

981 

1374 

1752 

1051 

631 

294 

53 

40 

6847 

6074 

WAUKEGAN  4  WSW 

9 

48 

1  49 

558 

1019 

1  160 

770 

468 

142 

1  40 

6656 

WHEATON  3  SE 

2 

18 

1  17 

532 

999 

1422 

1724 

1090 

647 

325 

83 

56 

7015 

■         ■  • 

WEST  03 

GALESBURG 

0 

6 

125 

581 

1006 

1  388 

1  788 

1097 

680 

294 

50 

25 

7040 

GOLDEN   1  NW 

0 

4 

61 

495 

902 

1  238 

1672 

968 

571 

219 

33 

8 

6171 

LA  HARPE 

0 

9 

119 

528 

953 

1286 

1690 

978 

597 

240 

45 

1  1 

6456 

5804 

MONMOUTH 

0 

4 

84 

527 

949 

1  328 

1690 

991 

623 

251 

48 

10 

6505 

6005 

OUINCY 

0 

0 

60 

503 

873 

1232 

1648 

930 

558 

5267 

QUINCY  FAA  AP 

0 

0 

79 

498 

912 

1262 

1665 

974 

566 

232 

45 

6 

6239 

OUINCY  OAM  21 

221 

48 

5 

RUSHVILLE 

0 

1 

67 

497 

895 

1222 

1656 

947 

568 

229 

50 

17 

6149 

5594 

■         ■  ■ 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGT ON  NORMAL 

0 

9 

79 

504 

931 

1254 

1  703 

1011 

580 

246 

57 

22 

6396 

5648 

CHENOA 

0 

23 

99 

539 

976 

1  330 

1736 

1030 

64  1 

256 

68 

30 

6728 

DECATUR 

0 

6 

66 

498 

912 

1244 

1670 

983 

572 

239 

46 

16 

6252 

5344 

FARMER  CITY 

0 

9 

82 

502 

91  1 

1262 

1705 

1013 

600 

251 

47 

1  1 

6398 

HAVANA  POWER  STATION 

0 

1 

52 

462 

855 

1212 

1  628 

924 

547 

187 

I  3 

LACON  2  E 

0 

7 

86 

503 

94  1 

1319 

1707 

1004 

61  1 

236 

43 

23 

6480 

L  1  NCOLN 

0 

4 

73 

482 

881 

1242 

1652 

965 

567 

224 

45 

14 

6149 

5561 

MASON  CITY   1  NW 

0 

1  1 

81 

510 

926 

1265 

1694 

989 

595 

239 

49 

10 

6369 

MINONK 

0 

2 

95 

523 

997 

1  407 

1782 

1  140 

681 

318 

68 

32 

7045 

6089 

PEORIA  WSO  AP 

0 

9 

106 

556 

981 

1  357 

1747 

1061 

623 

273 

60 

17 

6790 

6098 

PRINCEVILLE    1  N 

0 

13 

104 

519 

944 

1319 

1728 

1027 

61  1 

263 

58 

25 

661  1 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1976  -    1977  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

*      "  " 

EAST  05 

DANV 1 LLE 

0 

5 

96 

5  1  4 

920 

1 258 

1 692 

1013 

568 

255 

4  7 

2  6 

C1QA 

crop 
JO  JO 

HOOPESTON   1  NE 

0 

1  4 

98 

5  1  2 

929 

1  287 

1  7  2  0 

1012 

608 

264 

59 

3  1 

65  34 

5779 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

1 

12 

112 

501 

979 

1352 

1731 

1097 

638 

312 

78 

54 

6867 

PIPER  CITY  3  SE 

1 

18 

92 

518 

955 

1321 

1752 

1050 

637 

266 

61 

30 

6701 

5961 

PONT IAC 

0 

5 

82 

503 

936 

1309 

1723 

1006 

602 

247 

46 

32 

6491 

5835 

RANTOUL 

3 

10 

1  15 

506 

881 

1312 

1773 

1073 

643 

305 

66 

42 

6729 

URBANA 

0 

1 

92 

506 

9 1 9 

1  278 

1  679 

i  nriQ 
1  uuo 

DUO 

£Ot* 

48 

27 

64  27 

56  3  I 

WATSEKA  2  NW 

10 

37 

162 

581 

1010 

1  389 

1820 

1143 

665 

343 

91 

46 

7297 

■  MM 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

0 

0 

53 

480 

89  1 

1  1  88 

1  58  1 

939 

500 

1  90 

35 

3 

cocn 
oooU 

CARL  I NV  1  LLE 

0 

0 

4  7 

458 

862 

1  1  54 

1  59  1 

903 

5 1  5 

200 

1 0 

O  '01 

Q  1  A  ~l 

GR I GGSV 1 LLE 

0 

2 

65 

468 

84  1 

1  1  66 

1612 

896 

511 

207 

48 

1  0 

5826 

OJJd 

HILLSBORO  2  SSW 

0 

0 

4  8 

4  4  6 

8 1 6 

1  1  38 

1  575 

904 

4  90 

1  99 

3  1 

ccco 
0  00  £ 

en?  1 

JACKSONVILLE 

0 

1 1 

98 

536 

915 

1266 

1696 

1030 

587 

261 

61 

20 

6481 

5300 

JERSEYV I LLE  2  SW 

1 

3 

90 

486 

878 

1  189 

1688 

958 

543 

209 

GO 

9 

6114 

PANA 

0 

3 

63 

475 

863 

I  173 

1625 

94  1 

541 

228 

48 

17 

5977 

5219 

SPRINGFIELO  WSO  AP 

0 

3 

84 

497 

905 

1260 

1693 

989 

532 

222 

44 

12 

624  1 

5558 

V  I RDEN   1  N 

0 

3 

60 

472 

84  7 

1170 

164  8 

94  3 

535 

2 !  2 

4  1 

1  1 

□  y  h  c. 

WHITE  HALL   1  E 

0 

0 

51 

446 

850 

1151 

1610 

917 

509 

200 

38 

7 

5779 

5102 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

0 

0 

69 

4  7  4 

870 

1  1  77 

1  609 

977 

532 

228 

38 

2 1 

5995 

5303 

EPF  I NGHAM  3  W 

1 

4 

I  1 2 

537 

9 1  9 

1220 

1712 

1  045 

573 

255 

68 

22 

6468 

5  1  97 

FLORA  5  NW 

0 

0 

55 

445 

84  4 

1116 

1588 

9 1  I 

4  90 

1  96 

4  8 

1 6 

5709 

4  781 

MAT  TOON 

0 

1 

74 

504 

892 

1231 

1  656 

989 

583 

24  5 

4  7 

20 

624  2 

MOWEAQUA 

0 

1 

65 

485 

862 

1208 

1671 

974 

551 

226 

41 

12 

6096 

NEWTON  6  SSE 

1 

0 

70 

499 

884 

1194 

1  690 

1  UUO 

557 

248 

58 

1 6 

6217 

OLNEY  2  S 

0 

0 

48 

435 

84  1 

1  1  08 

1  599 

923 

474 

1  9  1 

4  3 

1  3 

5675 

4  69  4 

PALESTINE 

0 

0 

44 

443 

837 

1143 

1595 

926 

487 

205 

40 

18 

5738 

4910 

PARIS  WATERWORKS 

0 

6 

87 

508 

919 

1239 

1693 

1005 

550 

238 

4  1 

19 

6305 

5318 

SALEM 

0 

0 

38 

432 

840 

1101 

1565 

889 

472 

184 

35 

6 

5562 

TUSCOLA 

0 

5 

66 

496 

879 

1206 

1705 

1024 

551 

202 

38 

16 

6188 

VANDAL  I  A  2  NW 

0 

0 

7  1 

4  7  1 

857 

1166 

1  648 

969 

493 

232 

5 1 

3 

596 1 

WINDSOR 

0 

3 

54 

477 

855 

1  I  94 

1632 

957 

529 

221 

39 

16 

5977 

5331 

■           a  I 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

0 

0 

27 

398 

746 

965 

1  406 

784 

405 

1  4  1 

33 

1 

4906 

4  305 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0 

0 

4  9 

4  24 

794 

1  060 

1513 

837 

440 

I  57 

38 

5 

531  7 

C  AHOK I  A 

1 

0 

57 

452 

808 

1073 

1  57  1 

926 

499 

1  93 

54 

0 

5634 

CA  I  RO  WSO  CI 

0 

0 

5 

309 

724 

898 

1312 

7  1  6 

3  1  2 

1  1  0 

1  3 

0 

4399 

3833 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

0 

1 

63 

452 

849 

1092 

1571 

900 

473 

183 

43 

0 

5627 

4322 

rnDi  vi  c    Decrown  id 
LHKLYLt  RtotRvOIR 

0 

0 

48 

453 

854 

1  1 57 

1612 

954 

468 

203 

53 

8 

58 1 0 

484  4 

r  n  d  n  r  m    i  c 

LUBUtN  c  o 

0 

0 

38 

m  i    nun i m    a  cc 
UU   UUU  1  N   4    b t 

0 

0 

5 1 

460 

828 

1  089 

1  5  5  0 

87  1 

473 

1 96 

4  4 

3 

5565 

4  408 

KASKRSKIR  R  NflV  LOCK 

0 

0 

34 

422 

816 

1053 

1534 

859 

532 

195 

43 

0 

5488 

MflKPNOfl    1  NW 

0 

0 

19 

MORION  4  NNE 

0 

0 

68 

452 

840 

1081 

1597 

910 

479 

207 

55 

4 

5693 

NASHVILLE  4  NE 

0 

0 

27 

421 

798 

1076 

1530 

852 

449 

176 

33 

5 

5367 

e?  d no  T  ft 

SrHK 1 H 

0 

0 

20 

402 

774 

1  029 

1  462 

800 

4  1  5 

152 

30 

1 

5085 

4388 

WATERLOO 

0 

1 

38 

448 

833 

1096 

1529 

835 

459 

168 

35 

0 

5442 

■         •  * 

cnniurocT  no 

duu i HtHb i  uy 

HLB 1  ON 

0 

0 

23 

390 

773 

1  033 

1510 

834 

399 

154 

33 

10 

5159 

BR00KP0RT  DAM  52 

0 

0 

19 

336 

746 

913 

1375 

778 

369 

129 

25 

1 

46tl 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

0 

0 

43 

367 

762 

950 

1430 

787 

364 

1  33 

39 

1 

4876 

FAIRFIELD  RADIO  WF I W 

o 

o 

50 

445 

R  jR 

1  073 

1568 

8  9 1 

4  58 

1  8  4 

4  2 

I  5 

ODD  1 

*»  DUD 

HARR I SBURG 

0 

0 

20 

367 

756 

983 

1453 

782 

388 

144 

28 

1 

4922 

4191 

MCLE ANSBORO  2  ENE 

1 

0 

54 

462 

827 

1064 

1606 

923 

511 

199 

48 

4 

5699 

4385 

MT  CARMEL 

212 

40 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF   1976  -   1977  ILLINOIS 


STATION  JULY    AUG    SEPT    OCT     NOV     DEC     JAN     FEB     MAR     APR     MAY    JUNE  [TOTAL  julTjune 


M T  CARMEL   4  NW 
MOUNT  VERNON 
RENO  LAKE  DOM 
ROSICLARE 


434 

455 
419 
376 


848 
854 

805 
784 


1  120 
1112 
1081 
982 


1627 
1606 
1569 
1410 


955 
982 
894 
816 


479 
498 
460 
405 


209 
194 
154 


47 
44 

30 


5802 
5499 
5006 


4642 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


I  9 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

JULT  1977 


DRr 

OF  MONTH 

STAT  ION 

OEPT 

Tim 

:  E 

23 

25 

26 

29 

30 

31 

a 
Or 

URBflNO 

1  IN  1 

4 

niN 

76 
72 

78 
66 

69 

BO 

70 

85 
F6 

86 

n 

86 
79 

87 
79 

84 

76 

85 
76 

86 

76 

B2 
78 

84 

76 

6! 
78 

87 
3! 

HR 

h  : 

88 

81 

87 
79 

87 
81 

87 
81 

Rt 
8  ! 

8. 

I'l 

84 

17 

Hi 

78 

84 

78 

82 
75 

81 

7  4 

82 
73 

92 

73 

81 

75 

83 

75 

83.9 
76-5 

e 

nnx 
niN 

74 

72 

75 
72 

16 
72 

77 
72 

19 
75 

B  ! 

77 

82 
79 

M  ! 

79 

80 

re 

80 
78 

80 

77 

79 
78 

79 
77 

B  1 
79 

8' 
B  1 

Hi 
8  1 

83 
8 

82 
79 

82 
80 

83 
81 

a? 

81 

81 

B ' 

81 
'9 

a  1 

79 

8  1 

J9 

79 
77 

77 

rs 

77 
74 

77 
74 

7  7 
78 

79 

n 

79.9 
77.4 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DAY  OF  MONTH 

STfiT ION 

I 

? 

3 

4 

5 

E 

7 

B 

9 

1  0 

1  1 

I  2 

1  3 

1  4 

15 

1  b 

1  ' 

1  B 

1  '1 

20 

?  1 

?? 

23 

.'4 

25 

26 

27 

?B 

29 

30 

3  1 

NORtMNEST  01 

HENNEPIN  PONE R  PlBNT 

EVBP 

.33 

MfiK 

Vi 

ss 

t1|N 

S9 

S9 

EAST  OS 

UR8BNB 

EVBP 

■  1  2 

.29 

..'  i 

.25 

■25 

.33 

.25 

.19 

.13 

■  12 

.15 

..'J 

.1  > 

..'  j 

■  2  9 

.27 

. 

.24 

.24 

1  4 

1  7 

.29 

.15 

.13 

.25 

.27 

.22 

.22 

.14 

,  13 

6.79 

2  i 

)l 

33 

1 1 

37 

tifl« 

M 

85 

H  " 

91 

100 

99 

91 

95 

li 

92 

102 

99 

102 

l  00 

'3  7 

97 

100 

96 

HO 

91 

89 

87 

88 

85 

as 

00 

88 

90 

93.0 

hin 

6  1 

ST 

70 

n 

1 1 

67 

65 

62 

68 

68 

74 

75 

71 

69 

66 

7? 

72 

71 

66 

OH 

62 

i,h 

55 

S3 

52 

56 

63 

60 

64.8 

NEST   SOUTHNEST  06 

SPRINGFIEIO  NSO  BP 

evbp 

.33 

.24 

3. 

-  1 .' 

.4 

.34 

.  16 

.21 

.27 

.29 

.  1  i 

■  26 

.  II 

.36 

.  )0 

.33 

.31 

.41 

.  35 

■7  1 

.23 

.30 

.29 

-23 

.25 

.34 

.27 

.26 

.28 

.31 

.42 

9.23 

4S 

j  ' 

64 

6S 

M, 

96 

1 668 

nox 

67 

9 ' 

102 

102 

i  0.' 

9S 

94 

r 

9  i 

90 

9H 

95 

102 

102 

1  00 

100 

l  no 

100 

91 

96 

i 

)', 

96 

92 

87 

90 

94 

94 

10 

91' 

9S.S 

M  I  N 

S9 

6fl 

'J 

'  3 

76 

71 

•  H 

6  i 

7? 

< 

7  7 

79 

re 

73 

M 

75 

»'. 

74 

73 

66 

0  i 

71 

74 

58 

55 

62 

69 

70 

66 

69- e 

SOU'MNEST  08 

CBRLUE  RESERVOIR 

EVOP 

.,  " 

.36 

.30 

.  14 

.  i;» 

i ' 

.34 

.37 

.33 

.  )4 

.01 

.22 

.27 

.26 

14 

.  1  1 

•30 

.."3 

.36 

-  26 

■7  3 

..'S3 

.27 

,26 

.40 

.18 

.42 

■  ?7 

.29 

.22 

.4  3 

9.26 

NINO 

1 10 

i  f 

3D 

'J  ' 

51 

j  - 

47 

48 

43 

69 

48 

61 

6 

19 

24 

B 

18 

2S 

<a 

14 

5  1 

S3 

81 

33 

49 

105 

137 

19 

27 

32 

1  ' 

1626 

rtfl» 

92 

91 

9G 

1  1 

101 

l  02 

102 

:  DO 

98 

95 

90 

Hi) 

•<• 

io; 

1  D2 

101 

101 

101 

101 

9S 

95 

it 

«  . 

95 

96 

8.' 

84 

9  0 

94 

95 

96 

95. 3 

fllN 

65 

65 

65 

68 

K 

75 

75 

71 

70 

,  9 

P2 

71 

76 

78 

'8 

H  1 

BO 

P5 

76 

74 

72 

60 

65 

70 

56 

se 

se 

7.0 

70 

66 

70.3 

SEE 


REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING 

21 


STRTION  INDEX 


STATION  INDEX 


c  t  n  t  t  n  m 
b  1 H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  imty 
L  U  U  N  1  T 

LU 

o 
cr 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UdolKVlK 

PREC IP . 

a 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90  34 

673 

1 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0  1  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90  1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0  1  87 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89   1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J.   BON  HARTLINE 

HN 1 1 ULH   2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88  08 

752 

7A 

7A 

H 

TuHMnc    p      DnQTMcnM  id 
1  HUnHo    b  ■    KUtJ  1  NoUN  .  JK 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87  59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89  1  2 

570 

[ 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90  56 

680 

1 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88  2 1 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90  22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR I NGTON 

04  42 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88  09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0 1 

90  26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

05  I  0 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89  5 1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIOERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

4  2 

1 5 

88  50 

8 1 5 

1 

LEON  R  MOSS 

btN 1 Lt  Y    1  t 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91  06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL I N 

4 

38 

02 

88  55 

445 

8A 

NORMAN  0-  MELVIN 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

076  1 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89  0  1 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

0766 

04 

MCLEAN 

1 

40 

3  1 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

CLOSED  6/30/77 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90  32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BR0OKP0RT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88  39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOK I  A 

1  160 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90   1  3 

400 

8A 

8A 

CAHOK I  A   TREATMENT  PL  T . 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1 66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89  1  0 

3  1  4 

M  I  0 

M  I  D 

Q 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90  01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  10 

390 

7A 

7  A 

H 

HUGH  B  BOYD 

LHKL 1 NV 1 LLt 

1280 

06 

MACOUP  I  N 

1 

39 

17 

89  52 

625 

6P 

6P 

H 

DR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I NV 1 LLE  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

I 

39 

17 

89  53 

621 

L 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89  20 

501 

8A 

8  A 

8A 

[ 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1  296 

09 

WHITE 

7 

38 

1  0 

88  1 2 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

3  1 

89  07 

5  I  0 

7  A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88  17 

505 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

14  36 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88  10 

680 

6P 

7  A 

DAL  I  AS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88   4  4 

7  1  0 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

149  1 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89  50 

460 

79 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL  T 

1  523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87  36 

64  0 

1 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

LH1LHUU    nHTrHlK  rUnr 

1542 

00 

COOK 

3 

4  1 

58 

87  45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  ' HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87  54 

674 

M  I  D 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSEL AND  PUMP 

1  552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87  38 

659 

rj 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT   PL  T 

; 1 .  i  4 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87  33 

6  1  1 

Q 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

0  0 

COOK 

3 

4  1 

55 

87  4  3 

600 

r 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

4  7 

8  .'  36 

594 

12M 

1  2M 

r 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87  4  5 

627 

M I  D 

M  I  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1  627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89  30 

5  1  0 

7R 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  i 

88  24 

454 

FRANK  K .  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1  700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88  19 

4  60 

7fl 

HUGH  G  LYNN 

C  1    1  M  T  ft  M     1  CCij 
LL  1  IN  1  UIN     1  OOW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88  58 

700 

7fl 

MORRIS  LOCKARD 

COUL  TERV I LLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  I 

89  36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

20 1  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

2  7 

ft i  ^ft 

o  /  JO 

D  D  4 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87  39 

558 

5P 

O  r 

r 

u 

n 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87  36 

/ 

70 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

5 1 

88  58 

p.*7n 

7P 

/  H 

H 

MRS  ETHELOA  C  SWIGART 

OE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88  4  6 

840 

o  r 

C.P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DIXON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

4  1 

50 

89  29 

690 

7A 

7R 

H 

ROBERT  H.  NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88  4  0 

o  **  u 

4P 

4  P 

r 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88  51 

794 

c 

WILLIAM  L  DEVINE 

nil     ftllftlM     A  C.C 

UU    UUU 1  IN    h  ot 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89  15 

420 

M  [  0 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

4  0 

56 

89  38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV  I  LLE   1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89  57 

500 

7A 

H 

MRS.  DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

08 

88  37 

601 

7p 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88  20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88  31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88  19 

425 

5P 

5P 

RAD  10  ST  AT  I  ON  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88  39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAOLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88  34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIOGE  STATE  PARK 

3142 

07 

COLES 

7 

39 

24 

88  09 

703 

c 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL T 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89  36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

4  1 

54 

90  09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90  26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90  23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


22 


STATION  INDEX 


T  O  T   T  OKI 

STATION 

•ON  X30NI 

D I V I S I  ON 

LuUN  1  Y 

o 
cr 
z 

cr 
ce 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

o  o  i —  owl —  n 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

Q_ 

a 
> 

SPECIRL 
ISEE  NOTES  1 

GRLVfl 

3335 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1 0 

90 

03 

855 

7A 

70 

H 

R A  I  MASON  F  .  SMITH 

GEBHARD  WOODS  ST  PORK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7A 

70 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

0 1 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90 

1 0 

639 

M  I  0 

M  I  D 

MUN  I  C I  PAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY   1  E 

34  1  3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

70 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

9 1 

02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

c 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

70 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

3 1 

367 

70 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD  1  S 

3566 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

1  2 

550 

c 

WILLIAM  C .  MENC 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

1  5 

88 

1  0 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

70 

HAROLD  W.  OAVIS 

GRIGGSVILLE 

37  1  7 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

70 

H 

HOWARD  E.  STOFFY 

MARR I SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SALINE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

70 

; 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  POWER  STATION 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

17 

90 

05 

464 

6P 

70 

HAVANA  POWER  STATION 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

41 

18 

89 

19 

464 

8A 

80 

80 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

H  1  LLSBORO  2  SSW 

4  1 08 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

70 

MRS  RICHARD   T   PAT T I E 

HOOPESTON  1  NE 

4  1  98 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

8  / 

40 

7  1  0 

6P 

70 

; 

H 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUTSONV I LLE  POWER  PL 

4  317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

70 

f 

CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

ILL INOIS  CITY  DAM   1 6 

4  355 

0 1 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

9  1 

0  1 

554 

80 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4  4  42 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

1 2 

6 1 0 

7  A 

70 

r 

H 

WLOS  RADIO 

JERSE  Y V  I  LLE  2  SW 

■>  4  g 1 | 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

2 1 

630 

8A 

80 

JERSEYV I LLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

54  3 

70 

70 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7  A 

70 

- 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

K ASKASK I  A  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

4  I 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

0  1 

HENRY 

1 

4  1 

1 5 

89 

54 

780 

go 

go 

~ 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

K  I  NCR  I D 

4739 

06 

CHR I  ST  I  AN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

70 

RUOOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

0 1 

89 

2 1 

6 1  4 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

70 

H 

JACK  H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

0 1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

r 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

L AWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

4  3 

87 

4  1 

447 

70 

CALVIN  L ■  REYNOLDS 

L  INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

70 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

52  1 6 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

r 

JAMES  F .  MORGAN 

MACK INAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARL  I E  H  KULL 

MACOMB 

5280 

0  I 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

1  5 

88 

36 

820 

6P 

6P 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI AMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

70 

70 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA    1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

4  0 

02 

88 

58 

720 

f 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88 

4  5 

4  86 

70 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

54  13 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

4  3 

585 

6P 

6P 

[ 

JAMES  M.   MC  DONALD 

MATTOON 

54  30 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

2  ] 

7  1  8 

M  I  D 

M  I  D 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

4  2 

1  7 

88 

1  4 

742 

70 

rj 

FRANK  W  NOVAK 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

70 

7A 

H 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

10 

90 

08 

620 

5P 

MARCUS  F  DODGE 

M I NONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89 

03 

750 

70 

70 

ROBERT  0  QUICK  SR 

MOL I NE  WSO  AP  R 

5751 

0  1 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

M  I  D 

M  I  D 

[ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

0  3 

WARREN 

4 

4  0 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

u 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

4  0 

02 

88 

35 

64  5 

70 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORR  I  S 

5820 

u  c 

GRUNDY 

1 

A  1 

9  1 

Aft 

oo 

c.  D 

con 
Dl  u 

70 

^1 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

3  □  1 

n  i 

U  1 

WHITESIDE 

6 

A  1 

A  Q 

Q  Q 
Oo 

C  Q 
O  O 

DUO 

70 

70 

l_i 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

Kf\A  1 
JOI  1 

nc 

CHR I  ST  I  AN 

1 

3  Q 

OQ 
CO 

o  JU 

i 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

70 

6A 

C 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

80 

80 

RONALD  MORGAN 

MOUNT  OLIVE   I  E 

59 1  7 

06 

MACOUP  I  N 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

70 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

70 

JOSEPH  M  OOUO 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88 

52 

479 

70 

70 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWE AQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS.   MARY  A.  OOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7R 

z 

H 

OELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

14 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

23 


STATION  INDEX 


STflT I  ON 

INDEX  NO. 

01  VISION 

COUNTY 

LU 
O 

z 
cr 
o 

LATITU0E 

c 
e 

ELEVATION 

0BSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

or 

a. 

a. 
cc 

SPECIPL 

I  SEE  NOTES  1 

AT  Tfll  ID 

U 1  I  HUH 

6526 

02 

1    Q     COI   1  F 

L  H    OHL  L  t 

1 

4  1 

2  1 

00 

0  1 

480 

5P 

SP 

H 

RflRFRT      1    1  ITTIF 
r\UDLr\l     J    LI  'ILL 

DQI  C  C  T  IMF 

r HL t b 1 1 Nt 

6558 

07 

r  p  d  i.i  f  n  p  n 

Li\HWr  U  K  U 

"7 

1 

39 

00 

R  "7 
0  / 

J  / 

5  1  4 

7P 

7  P 

n  .    u.    ljh  u  u  I  o 

PAN  A 

6579 

06 

TMP 1 CT 1 QM 
L  nK  1  0  1  1  HIN 

9 
£ 

39 

23 

R  Q 

uo 

696 

7P 

7R 

H 

renp  1  r    F  F.PHIIMDrHFR 
LtUrWL    t  OLnUllnLnL" 

rHK  I  0    I  IN 

6605 

07 

enrop 

"7 

39 

38 

R  "7 
0  / 

A  9 
4  £ 

730 

C 

enpnp    pi  pfT  rnnPFRQTIVF 
tUUHK    tLLLI  LUUrtKHIlVt 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

B6  1  6 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87 

4  1 

710 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

P  Q  l.l     P  Q  I.I 
r HW  rHW 

6661 

01 

1    F  F 
LLL 

1 
1 

4  1 

41 

ft  P 

0  0 

oy 

895 

7A 

7  A 

H 

RflRFRT    P.  unpn 

r  H  T  oUlN 

6670 

03 

H  U  H 1  1  0 

A 
H 

39 

49 

Q  1 

1  c 
1  0 

730 

8A 

inccpu  LlQ^^fiM 
JUOLrn  HHOOU'N 

r tUK 1 H    WoU    Hr  K 

67  1  I 

04 

pcnpin 
r L  UK  1  H 

1 

40 

40 

R  Q 

A  1 

652 

M  I  D 

M  I  0 

C 

HJ 

MQTI      UFQTHPR  CFPUTPF 

inhil   Wl.h  i  nrn  otKviLt 

r t  U  1  UN  t 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

ft  "7 

A  ft 
H  o 

722 

7  A 

MPC    MOM FY     1  UFIFU 
ImO    IN  n  IN  L  i     L*  WLLOri 

DC  D I  I      9  || 

r  t  K  U    ^  W 

6753 

02 

1    Q     CQl   1  F 

L  H  oHLLt 

1 

4  1 

20 

Q  Q 

n  o 
uy 

6 1 5 

5P 

5P 

1.1  Q  Y  M  F     F  1    1   R  F  P  P 
WHTinL  tLLOLKU 

PFTPPCDllPP'  "3  ecu 

rtltKoOUKU    j    0  0  W 

6760 

04 

n  L  IN  HKU 

1 
1 

39 

58 

R  Q 

P  9 
O  £ 

600 

7  A 

PFPPPF     W  RFPkFP 
UtUKL/t    n  OtLrNtK 

ptpfp   n  ty    ^  cr 
r I rtK    L 1  I  T    j  jl 

68  1  9 

05 

f  n  p  n 

1 
1 

40 

48 

ft  ft 

n  r 
uo 

690 

6P 

7  A 

1. 

H 

MPC     nPl   1  O    MOP  ROPK 
IIKO    ULLLH    IIHl  DUKr\ 

r  1  1  1  or  ItLU  £ 

6837 

06 

P  T  K  F 

r  1  r\  t 

4 

39 

37 

q  n 

H  LI 

**  0 

670 

r 

PITY     PTTTQFIFI    n     CPU     PI  T 

L  1  l  I -r  l  I  I  or  ItLU    OtW    "L 1 

PONTIAC 

69 1  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

38 

650 

5P 

7  A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7A 

C 

ARTHUR  J.  BESSEN 

KKllNLLVlLLL     1  IN 

7004 

04 

p  f  n  p  i  q 
r  t  U  rc  1  H 

1 

40 

57 

ft  Q 

o  y 

A  F 

700 

6P 

6P 

MPC       FPOMK  CTPIJOPT 
IIKO*    rKHINn    O  1  tWHn  1 

rKUrnt  l  o  l  UWin 

70  1  4 

0 1 

l.l  U  I  T  F  c  i  n  F 

Wn i  I  to  1 Ul 

c 
O 

4  1 

40 

Q  Q 

oy 

F  "7 

o  / 

6  1 0 

C 

piruQpn   n   opnni  pv 
KJLnHKU    U  OKHULtT 

nil  T  wr  Y     FQQ  QP 
U  U  1  IN  L  I     r  HH  nr 

7072 

03 

Q  PI  Q  M  Q 
H  U  H  1  10 

A 
H 

39 

56 

Q  1 

y  i 

1  9 
1  £ 

763 

M  I  0 

M  I  0 

H 

II     C     FPn     OUlQTTnM     QPCMf  Y 
U     O     rtU     HVlHIlUlN  HL/tlN^T 

nn i mt  y   noM  91 

UU 1 iNL  *     UHn    £  1 

7077 

03 

H  U  H  1  10 

39 

54 

Q  1 

y  i 

9  F 
£  □ 

483 

7  A 

7A 

c 

1  1     c     rnppc     nc  FMPIMFPPC 
U    O    LUKro    Ur  tlNUllNttKo 

nn  i  mt  y   MPMfio  i  qi  Dpinrc 
UUllNLT    ncnUK  I  HL    DK 1 Uut 

7082 

03 

Q  n  Q  M  Q 
HUH  n  o 

4 

39 

56 

Q  1 

y  i 

9  F 
£  O 

508 

7A 

\/  i  p p  i  i     r    m  i  n.inuMFP 
V  1  Ku  1  L    L  iNltWUnNtK 

P  DM  t  n  1  II 
KHIN  1  UUL 

7  1  50 

05 

rwQMPQ  T  P  M 
L  n H  1  1  r  H  1  ulN 

n 
1 

40 

1  9 

R  R 
00 

i  n 
1  u 

740 

7  A 

7A 

c 

pom  t  ni  ii     i  iput  npPT 
KHNIUUL    L 1 un 1     Utr 1 

pen    Dim    F  cc 
KL  U    DUU    0  ot 

7157 

08 

p  q  m  n  n i  pm 

IxHiNUULrn 

<L 

38 

1  0 

ft  Q 

oy 

F  F 

428 

7A 

WFPMCIM     U     1  IITUT 
VLKrNUIN    n  LULrtl 

p  f  m  n   i  q k  r  noM 
K  t  NU    L  Hr\  L  UHn 

7  1  87 

09 

F  P  Q  M  K  1    I  M 
r  K  H  IN  r\  L  1  IN 

4 

38 

02 

00 

F  Q 

o  y 

455 

8A 

8A 

c 

ii    c    rnppc    np  pmptmpppc 
U    o    LUKro    Ur  tNUlNttKo 

ROCHELLE   6  NN 

7349 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89 

10 

780 

bP 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  8 

88 

59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

pnrKFnpn   ucn  dp  p 

KULr\r  UKU    WoU    Hr  K 

7382 

01 

l.l  1  MMFPDPn 
W  1  IN  IN  t  □  H  UU 

6 

42 

12 

oy 

0  6 

724 

MID 

n  i  d 

c 

HJ 

MOTI       llPPTUFD  CFPV/IPF 

NHIL    W t  H 1  H t  K  otKviLt 

p nc  T  r i  o  P  f 
KUO \ LLnKt 

7487 

09 

unpn T  M 
nnnU  I  IN 

5 

37 

25 

Q  Q 

00 

2  1 

400 

6P 

6P 

KCMM  i  c    li   nni  i  nrc 
ntiNNlo    n  WHLLHLt 

P  1  1  C  W  \/  I  I    I  p 

K  UO  n  v I LLl 

755  1 

03 

C  P  LI  1  1  Y  1    F  P 
OLnUTLLK 

1 

40 

07 

q  n 
y  u 

"3  A 
3  4 

660 

5P 

5P 

p  i  ruopn   li  onpLiM 
KILnHKU    n  rJUtrin 

0  H  1  IN  1  t  TIHKIL 

7603 

07 

iQcprp 
J  H  0  r  L  n 

i 

38 

56 

R  ft 

00 

0  1 

500 

7A 

nincnM    p  priMFPPM 
JUUoUN   t-  LHntKUN 

f.qi  f  m 

7636 

07 

MOP  l n  M 
1  1  H  i\  1  U  IN 

o 

tL 

38 

38 

R  R 

00 

F  1 
O  / 

550 

6P 

6P 

PITY     imTFP  nPDnPTMPMT 

LI  IT    WHItK  UtrHKIntNl 

C.WQI.IMFF  T  Pi  l.l  M     M  F  l.i     Tfl  l.l  M 
OnHWINttlUWIN    IN  L  «     1  U  W  IN 

7859 

0  9 

P  Q  1    1    Q  T  T  M 

LjHL  L  H  1  I  In 

C 

O 

37 

43 

88 

I  1 

400 

7A 

inwF      U  CTFIIPPT 

JHr\  t    M  •    bit  WHK  1 

C  u  p  |  d  v  w  I  i  i  F  nQM 
OntLDTVlLLL  UHn 

7876 

07 

SHELBY 

o 
c 

39 

24 

Q  R 

00 

A  1 
4  / 

655 

c 

rnDDC    np  fmpimffpc 
LUKro    Ur  tNUlNttKo 

c  i  nri  i 

7952 

05 

\I  F  P  M  T  1    !  flM 

V  L  K  n  I  L  1  UlN 

1 

39 

55 

87 

4  9 

685 

7A 

t  i_i f  i   m r>    i  nur 

IHtLnH  LHNt 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8  1  79 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

M  I  D 

M  I  D 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0  1  UL  r\  1  U  IN 

8293 

01 

in  nowTFQC 

JU  UHVlLOO 

4 

42 

21 

90 

00 

1020 

6P 

6P 

d  t  r  u  no  n      i  Tnnuccim 

KlLHHKU   J-  lUWNotNO 

^TRFQTflR    9  CMC 
OlrsLHILm    £    t  IN  t 

8353 

02 

1    O     CQI   ]  F 
L  H    OHL  L  L 

1 

4  1 

08 

Q  D 

00 

4  8 

650 

6P 

LARRY   G-  YUSK0 

C  1  1 1    1    1  UQM     "3     C  C  Li 
OULLlVHlN    O  OOW 

8389 

07 

M  n  1  1 1   T  P  I  F 
nUUL  1  Kit 

o 
£ 

39 

34 

88 

37 

640 

c 

ntKLt   E  LHSH 

T  1  CK  I  1  LlQ     9  CP 
1  1  0  r\  1  L  WH    £  Ot 

8604 

0  1 

PI  1  P  F  Q  1  1 

□  UK t  HU 

I 

4  1 

16 

89 

28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

Tncrni  q 

1 UuLULH 

■~> 

07 

n n 1 1 p i  oc 

UUUUL  Ho 

~) 

I 

39 

48 

88 

1  7 

653 

5P 

5P 

H 

UtKHLB  HGRI  A55N 

1  IRRQW  Q 
U  r\  □  H  IN  H 

8740 

05 

rwQMPQ i pm 

Lnnllrn  J  Ij IN 

"7 

I 

40 

06 

00 

1  4 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

blAIE   WHIER  SURVEY 

MTTTQ    ^TDPUFn    pnrk  nQM 
J  1  1  LH    D  1  HnVCU    nULi\  UHII 

8756 

02 

1   Q     CQI    1  F 
L  H     OHL  L  t 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

wQMnQI    ID    9    M  |.| 
VnlNUHL  1  n    £    IN  W 

878  1 

07 

F  O  Y  F  T  T  F 
r  H  T  t  1  It 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

3  1 

89 

46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LRIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

1  3 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

U QI  M 1 1 T 
W HL  IN U  1 

8916 

01 

R  1  1  P  F  Q  1  1 
tJ  U  K  t  H  U 

b 

41 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V .   VAL T 

H  n  d  n  1  IN  U  1  U  IN      1  HOW 

8990 

04 

1 HtCWtLL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST  T.  ROSENBERG 

uiq t f r i  n n 

9002 

08 

M  n  MR  n  F 

1  1  U  IN  r\  U  t 

A 

38 

20 

90 

09 

645 

7A 

7A 

EUGENE   L •   MC  MURTRY 

UIQTFRMQM     1     F  CP 
H  n  1  l  l\  I  1  n  IN     1  COL 

9010 

02 

Pi  F  K  Q  1  R 
U  t  r\  H  L  u 

D 

41 

46 

88 

4  5 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

LIR  T    F  K  Q    9    M  UJ 
Hn  1  jLi\n    £     IN  IN 

9021 

05 

i  p  n  n  1 1  n  l  q 

1 KUUUU  1  O 

1 

40 

47 

87 

4  6 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

LIQllKFflQM     A     LI  F  LJ 
HHUrALUHIN     h     W  jW 

9029 

02 

l  Q  k  F 
L  Hftt 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6R 

6fl 

RADIO  STATION  WKRS 

UlPYMF    r  1  TY     1  M 
nn  1  INC     L  1  1  I      1  IN 

9040 

09 

LI  Q  Y  M  F 
W  H  1  IN  t 

7 

38 

21 

88 

35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

UlF  MflMQ 
ri  L  IN  U  IN  H 

9090 

04 

MDPQHDl  1 
riHrXonHLL 

1 

41 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J  .  WENZLAFF 

WEST  SRLEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

c 

CITY   OF  WEST  SALEM 

WHERTON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88 

04 

680 

5P 

7R 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HRLL   1  E 

Q94  1 
J  £  4  1 

n  f 
U  o 

GREENE 

i 

39 

26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   WHITE  HALL 

WILCOX 

9274 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

CLOSED  5/1/77 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YRTES  CITY 

9816 

03 

KNCX 

1 

40 

47 

90 

01 

675 

c 

EDWARD  R  SCHRUB 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  IN0EX 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
JULY 


1977 


STATION 


CLOSED  STATIONS 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
WILCOX 

NEW  STATIONS 

CLOY  CITY  6  SSE 
NORMAL 


0766 
9274 


1700 
6200 


COUNTY 


MCLEAN 
CLAY 


CLAY 
MC  LEAN 


40  31 
38  36 


38  36 
40  31 


89  00 
88  19 


88  19 

89  00 


785 
460 


460 
785 


OBSERVPT ION 
TIME  AND 
TABLES 


•It 


4P 


OBSERVER 


CLOSED  6/30/77 
CLOSED  5/1/77 


HUGH  G  LYNN 

IL  STATE  UNIVERSITY 


SEE  REFERENCE   NOTES  F0LL1HING  STATION  INDEX 

25 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

n  i  men   i on A!    UNITS      Unless  otherwise  indicated,    dimensional   units  used  in  this  bulletin  are      Tempe rature  in     F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wi nd 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day li^ht  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
— —  fta.x  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

+     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

J     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-  $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 


Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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BQ 

86 

85 

87 

BS 

83 

75 

80 

65 

76 

77 

92 

83 

81 

'9 

7  6 

75 

rg 

80 

78 

71 

75 

78 

68 

88 

87 

79 

8  | 

90 

81  .0 

MIN 

5  9 

63 

67 

68 

6  1 

E6 

71 

58 

SS 

66 

57 

67 

66 

S3 

5S 

9', 

61 

59 

64 

56 

53 

62 

73 

68 

6  i 

69 

67 

62.3 

MAT  SE  KA  2  NH 

MAX 

83 

79 

77 

84 

84 

84 

78 

81 

6 

79 

84 

75 

76 

79 

79 

81 

66 

77 

73 

72 

74 

83 

77 

'5 

74 

76 

85 

88 

86 

77 

81 

79.4 

"           "  ' 

MIN 

55 

5  2 

55 

61 

60 

67 

66 

6  5 

63 

65 

6  5 

49 

6  1 

61 

SS 

68 

58 

49 

SO 

S3 

56 

54 

5  6 

56 

49 

51 

63 

68 

b  i 

55 

58 

57.7 

NEST  SOUTHHEST 

06 

ALTON  OAM  2E 

MAX 

92 

BS 

64 

91 

87 

6/ 

95 

91 

88 

6  • 

67 

86 

81 

85 

89 

8  9 

84 

9  1 

81 

6  1 

84 

87 

84 

76 

75 

82 

90 

89 

64 

92 

9  2 

85.2 

MIN 

63 

53 

67 

66 

70 

63 

72 

68 

69 

'6 

70 

61 

63 

66 

68 

6  6 

64 

•  8 

S7 

!  9 

63 

63 

64 

58 

6 : 

58 

74 

6  2 

6  3 

6  6 

65.2 

CARL  I NV ILLE 

MAX 

66 

B  1 

89 

H  | 

90 

91 

6  4 

6  ( 

63 

86 

6  1 

81 

6 

66 

87 

85 

83 

76 

81 

85 

85 

83 

7  6 

7S 

62 

91 

96 

89 

60 

-4 

92 

84  .7 

MIN 

74] 

6  >. 

S3 

S 1 

57 

6  1 

58 

63 

62 

53 

66 

7  3 

73 

63 

6 : 

70 

63.7 

GRICGSVILLE 

84 

B2 

88 

84 

85 

83 

88 

78 

81 

87 

6  5 

78 

84 

81 

86 

65 

6  | 

76 

78 

83 

83 

83 

75 

74 

80 

BE 

90 

85 

78 

82 

-3 

82.6 

KIN 

55 

64 

60 

•6. 

67 

67 

67 

64 

66 

161 

60 

51 

64 

65 

61 

72 

18 

49 

S3 

55 

61 

SS 

69 

57 

S2 

I  4 

7  1 

6S 

S7 

56 

67 

61  .2 

HILLSBORO  2  SSH 

39 

79 

87 

86 

89 

• 

83 

83 

Bi 

87 

86 

79 

83 

66 

86 

B 

H  1 

78 

78 

6  3 

84 

84 

78 

75 

80 

90 

"9 

81 

69 

"4 

90 

83.8 

MIN 

55 

56 

63 

67 

67 

65 

66 

65 

68 

S7 

64 

63 

70 

6  0 

SI 

SO 

56 

6  1 

58 

62 

62 

52 

62 

69 

69 

61 

60 

69 

62.0 

JACKSONVILLE 

-u. 

s 

80 

B 

80 

B  1 

84 

66 

76 

30 

6  | 

69 

77 

B4 

82 

96 

85 

78 

71 

BO 

84 

84 

62 

75 

75 

9  3 

87 

89 

34 

89 

81 

81  .7 

niN 

56 

BO 

60 

61 

64 

70 

..6 

70 

6  6 

68 

67 

SO 

62 

64 

61 

6? 

El 

52 

52 

SB 

57 

SS 

1  6 

6  1 

51 

SI 

6  6 

74 

64 

66 

60 

60.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRY   Of"  MONTH 

o 
tr 

(£ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JERSErvILLE  2  SW 

90 

83 

80 

90 

83 

90 

90 

88 

83 

B2 

87 

77 

80 

84 

65 

86 

83 

79 

74 

80 

85 

85 

84 

78 

73 

81 

90 

89 

88 

79 

83 

83-6 

- :  N 

54 

55 

63 

60 

66 

75 

69 

58 

n 

69 

65 

!  H 

65 

67 

66 

•  1 

S3 

51 

56 

58 

55 

64 

63 

53 

6  6 

73 

75 

63 

61 

68 

63.1 

PANA 

MAX 

80 

79 

84 

85 

87 

a 

82 

80 

82 

84 

82 

77 

61 

B5 

83 

89 

77 

''9 

76 

HO 

82 

79 

75 

73 

78 

88 

88 

85 

77 

80 

89 

81  -6 

KIN 

5  8 

i  a 

64 

64 

6  9 

6  9 

67 

67 

69 

70 

66 

58 

69 

66 

6  0 

72 

6  0 

54 

53 

59 

63 

59 

64 

61 

53 

64 

73 

71 

65 

62 

69 

63-9 

SPRINGE IELD  WSO  BP 

MAX 

81 

81 

88 

B2 

89 

8 

85 

75 

81 

86 

73 

78 

84 

63 

85 

84 

79 

74 

78 

83 

82 

60 

73 

75 

80 

87 

89 

87 

79 

84 

90 

82.0 

M  I  N 

55 

6: 

64 

66 

66 

71 

71 

E  o 

70 

71 

56 

51 

67 

63 

68 

60 

51 

54 

0  0 

61 

56 

66 

61 

55 

69 

75 

67 

61 

60 

73 

63.6 

VIRDEN  1  N 

MAX 

81 

88 

9 1 

87 

89 

65 

9 1 

84  .9 

MIN 

53 

58 

62 

65 

E  1 

67 

67 

6  8 

69 

64 

50 

6? 

6  J 

70 

6  0 

53 

48 

56 

55 

53 

60 

6  0 

50 

60 

72 

67 

62 

56 

70 

61  -5 

WHITE  HULL   1  E 

MAX 

90 

83 

88 

88 

88 

68 

84 

87 

79 

85 

87 

79 

85 

85 

87 

87 

83 

78 

79 

83 

89 

63 

81 

79 

81 

87 

91 

89 

78 

82 

91 

84  .6 

. 

MIN 

57 

59 

62 

64 

0  6 

73 

69 

67 

66 

71 

64 

55 

65 

65 

66 

74 

63 

55 

57 

58 

61 

56 

63 

62 

55 

66 

72 

72 

63 

60 

69 

63.9 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

B3 

82 

88 

88 

91 

91 

84 

62 

81 

85 

83 

80 

B2 

86 

86 

82 

78 

76 

77 

80 

84 

81 

74 

77 

79 

88 

89 

88 

79 

82 

90 

83  .  1 

M  1  N 

57 

54 

64 

64 

71 

70 

67 

69 

6  9 

70 

68 

60 

67 

65 

61 

71 

62 

54 

62 

59 

62 

57 

64 

64 

63 

63 

74 

73 

65 

63 

70 

64  .6 

EFF INGHAM  3  H 

MAX 

87 

-6 

82 

85 

88 

30 

91 

9  0 

81 

83 

6  J 

80 

82 

87 

88 

86 

'6 

76 

79 

83 

83 

81 

74 

76 

80 

90 

88 

88 

76 

83 

82.9 

MIN 

56 

53 

56 

60 

65 

12 

70 

"l 

59 

70 

68 

6  0 

63 

65 

66 

67 

•  5. 

54 

51 

80 

6  0 

57 

59 

63 

54 

55 

66 

73 

67 

64 

66 

62  .5 

FLORA  S  NW 

MAX 

86 

86 

9  1 

90 

91 

00 

90 

86 

81 

85 

88 

.'9 

86 

67 

89 

89 

83 

79 

80 

83 

86 

84 

75 

76 

82 

90 

88 

89 

86 

86 

91 

85-6 

n ' 

5  7 

50 

54 

6  2 

70 

73 

70 

69 

66 

67 

63 

67 

67 

67 

72 

6  5 

53 

50 

54 

64 

57 

62 

64 

53 

63 

72 

71 

67 

63 

67 

63-9 

MAT  TOON 

MAX 

79 

82 

86 

8  9 

8  0 

92 

83 

81 

Bl 

85 

63 

/9 

82 

86 

6  8 

84 

77 

75 

78 

83 

81 

79 

74 

7  5 

80 

91 

89 

89 

79 

84 

92 

8  3-1 

M  I  N 

59 

56 

64 

6  5 

70 

6  9 

67 

E  » 

69 

71 

64 

60 

68 

67 

62 

69 

62 

55 

SS 

60 

62 

58 

64 

60 

54 

60 

73 

69 

65 

62 

71 

64-0 

MOWEAOUA 

MAX 

79 

81 

8  5 

86 

69 

84 

- : 

84 

85 

85 

82 

82 

Bl 

84 

84 

78 

75 

78 

80 

HO 

80 

7  8 

75 

80 

85 

90 

88 

79 

82 

91 

82-7 

M  1  '. 

57 

66 

65 

62 

B8 

6  9 

67 

67 

67 

75 

65 

55 

64 

.,6 

61 

73 

6  0 

53 

54 

59 

58 

57 

64 

61 

60 

64 

75 

71 

65 

61 

69 

63.5 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

87 

80 

63 

88 

B9 

91 

91 

82 

84 

81 

86 

87 

81 

B4 

87 

87 

87 

80 

77 

79 

82 

82 

83 

76 

77 

80 

90 

68 

89 

74 

85 

83  8 

M :  N 

58 

52 

56 

61 

67 

71 

70 

6  6 

6  9 

69 

67 

63 

64 

56 

67 

69 

66 

55 

52 

54 

58 

59 

61 

64 

55 

58 

65 

71 

68 

64 

67 

63.0 

OLNET  2  S 

MAX 

85 

83 

88 

9 'J 

91 

92 

87 

6  ' 

83 

83 

89 

6  ] 

86 

87 

89 

68 

Bl 

79 

80 

82 

85 

84 

76 

78 

82 

90 

89 

89 

86 

85 

92 

85  4 

M  1  N 

61 

51 

61 

E : 

71 

72 

71 

70 

7  0 

70 

69 

64 

68 

6! 

68 

71 

69 

57 

53 

54 

62 

62 

63 

64 

57 

63 

74 

73 

69 

65 

69 

65-1 

PALESTINE 

MAX 

S3 

85 

90 

91 

93 

94 

82 

85 

82 

87 

86 

60 

83 

89 

B8 

87 

81 

71 

80 

74 

77 

82 

78 

73 

81 

9  0 

Oil 

89 

74 

83 

92 

83  9 

M  1  N 

57 

52 

63 

65 

71 

72 

68 

72 

70 

70 

68 

62 

68 

65 

67 

71 

66 

57 

54 

58 

64 

59 

63 

63 

56 

62 

73 

71 

67 

57 

68 

64.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

Bl 

62 

87 

90 

92 

93 

83 

6  : 

6  0 

65 

84 

601 

83 

65 

88 

84 

78 

76 

77 

81 

78 

79 

78 

77 

80 

89 

90 

89 

82 

85 

92 

83  6 

-  N 

55 

55 

oo 

63 

71 

72 

68 

68 

6B 

68 

66 

•:  0 

67 

6  6 

61 

69 

63 

55 

53 

59 

62 

56 

63 

60 

53 

61 

73 

72 

65 

60 

67 

63.3 

SALEM 

MAX 

89 

87 

90 

91 

93 

94 

88 

87 

81 

84 

87 

78 

85 

89 

90 

89 

82 

79 

81 

84 

86 

85 

81 

79 

81 

92 

90 

89 

86 

87 

92 

66  3 

MIN 

57 

54 

65 

61 

71 

71 

71 

6  ' 

67 

67 

62 

66 

64 

66 

70 

64 

54 

52 

54 

62 

58 

62 

63 

55 

62 

70 

70 

65 

61 

67 

63.4 

TUSCOLA 

MAX 

87 

82 

87 

68 

91 

87 

89 

94 

8  1 

86 

82 

84 

86 

88 

80 

82 

80 

77 

82 

80 

81 

75 

79 

81 

90 

89 

88 

80 

85 

92 

84  .0 

- :  N 

57 

54 

60 

59 

66 

69 

64 

64 

67 

6B 

63 

54 

64 

I  6 

58 

70 

59 

50 

52 

57 

06 

53 

62 

9  6 

51 

60 

70 

69 

59 

60 

65 

60.8 

VANOAL IA  2  NW 

MAX 

9  2 

6  . 

8 1 

88 

89 

90 

92 

65 

B  5 

83 

84 

84 

60 

82 

9  D 

87 

84 

19 

78 

8 1 

63 

85 

84 

72 

90 

88 

87 

84 

84  . 1 

MIN 

68 

5  5 

64 

62 

70 

74 

70 

67 

69 

70 

68 

61 

56 

64 

67 

69 

63 

55 

53 

56 

65 

57 

63 

63 

54 

61 

79 

65 

63 

65 

63.5 

WINOSOR 

MAX 

6  5 

6  0 

86 

88 

8  9 

9  0 

85 

B2 

81 

84 

83 

3 

87 

B7 

86 

86 

re 

78 

78 

81 

81 

80 

76 

76 

81 

89 

92 

90 

82 

82 

90 

83.6 

*i :  o 

56 

60 

65 

65 

69 

74 

67 

66 

68 

70 

68 

■  a 

66 

6  5 

60 

72 

61 

5  0 

51 

57 

58 

58 

62 

60 

51 

63 

71 

71 

64 

61 

68 

63-3 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

MAX 

84 

94 

B8 

86 

6  6 

9  0 

94 

95 

91 

86 

90 

75 

85 

88 

89 

91 

78 

79 

80 

83 

86 

65 

88 

6  0 

85 

89 

87 

88 

79 

89 

90 

M  :  \ 

66 

58 

61 

68 

72 

72 

75 

75 

74 

73 

72 

66 

70 

70 

68 

71 

70 

60 

59 

5B 

65 

66 

68 

68 

60 

65 

73 

71 

69 

72 

70 

67.8 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

MAX 

90 

85 

90 

9  0 

90 

9  0 

90 

91 

83 

85 

87 

75 

84 

H8 

88 

89 

84 

79 

80 

85 

87 

85 

84 

78 

82 

90 

90 

87 

84 

84 

91 

86  •  0 

MIN 

6  8 

53 

61 

58 

68 

72 

70 

E  6 

69 

70 

67 

63 

70 

6  6 

72 

73 

66 

55 

51 

0.6 

67 

61 

64 

66 

55 

63 

75 

74 

67 

64 

66 

65. 1 

CAHOKIA 

MAX 

93 

84 

83 

91 

91 

BS 

82 

94 

90 

87 

88 

83 

78 

86 

,  1 

89 

88 

81 

78 

60 

68 

88 

85 

70 

76 

83 

91 

89 

83 

84 

83 

M  I N 

60 

57 

64 

6  0 

70 

74 

74 

72 

6  9 

70 

69 

64 

69 

6  6 

6  7 

73 

68 

58 

54 

57 

65 

62 

60 

67 

56 

65 

72 

75 

66 

64 

68 

65.8 

CAIRO  WSO  CI 

84 

6  6 

90 

0  6' 

88 

91 

94 

96 

93 

89 

92 

78 

8S 

87 

Bg 

91 

75 

9  0 

78 

82 

85 

8S 

86 

82 

85 

90 

86 

88 

77 

88 

90 

86  •  4 

70 

64 

69 

72 

75 

76 

78 

73 

74 

78 

76 

73 

74 

74 

74 

72 

68 

65 

63 

62 

61., 

70 

70 

68 

64 

78 

75 

74 

70 

71 

76 

71  .4 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

93 

84 

38 

89 

90 

94 

92 

U 

95 

90 

88 

B9 

85 

86 

9  0. 

90 

91 

81 

80 

80 

84 

88 

86 

79 

83 

65 

91 

89 

90 

77 

89 

87 .  S 

M  1  N 

64 

52 

57 

64 

68 

69 

71 

75 

67 

67 

70 

61 

65 

70 

68 

72 

71 

56 

55 

53 

56 

65 

6  5 

68 

60 

62 

6  8 

72 

69 

68 

68 

65.1 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

92 

6: 

66 

6  9 

9  0 

91 

93 

87 

88 

86 

85 

87 

76 

85 

87 

89 

88 

78 

77 

78 

84 

87 

84 

78 

78 

82 

90 

88 

88 

75 

84 

" :  N 

59 

58 

65 

65 

6  0 

74 

74 

69 

6  6 

69 

70 

63 

63 

63 

68 

70 

66 

55 

53 

09 

61 

61 

65 

65 

60 

62 

68 

72 

66 

64 

67 

64  .9 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 

82 

90 

92 

92 

'16 

97 

97 

99 

86 

87 

93 

74 

89 

87 

91 

94 

79 

78 

79 

86 

89 

84 

86 

81 

84 

93 

69 

89 

73 

89 

93 

87.7 

MIN 

58 

5  1 

51 

6  8 

68 

74 

71 

66 

67 

70 

68 

64 

67 

70 

69 

72 

0  9 

58 

54 

5  8 

62 

63 

64 

60 

59 

62 

72 

71 

66 

65 

68 

64  .4 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

MAX 

88 

86 

83 

92 

B! 

B8 

93 

92 

9  0 

86 

6  6 

72 

68 

82 

86 

86 

Bl 

77 

77 

77 

88 

87 

82 

10 

76 

82 

89 

87 

85 

71 

82 

83.1 

M :  -i 

62 

57 

5  8 

64 

64 

73 

74 

75 

70 

69 

69 

63 

63 

68 

68 

69 

68 

58 

55 

56 

59 

64 

63 

66 

56 

58 

68 

71 

67 

63 

65 

64  .6 

MARION   4  NNE 

MAX 

90 

82 

BS 

90 

90 

9  J 

92 

94 

96 

88 

86 

85 

73 

85 

6  6 

89 

89 

76 

78 

75 

83 

85 

82 

81 

79 

84 

91) 

88 

88 

76 

86 

85-3 

-  ; '. 

64 

54 

54 

65 

5  6 

72 

72 

75 

68 

68 

71 

65 

65 

71 

70 

70 

70 

60 

56 

55 

62 

63 

65 

66 

60 

61 

66 

73 

70 

69 

69 

6S.7 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

89 

86 

6  I 

6  9 

90 

94 

90 

69 

09 

82 

84 

7  3 

83 

85 

87 

87 

83 

76 

77 

82 

9  0 

83 

79 

77 

80 

89 

8  ' 

87 

84 

85 

6  9 

84-5 

MIN 

61 

6  5 

64 

66 

70 

72 

75 

72 

69 

71 

70 

64 

68 

70 

6  9 

73 

67 

57 

55 

09 

56 

63 

66 

67 

59 

65 

7  1 

72 

68 

65 

72 

66.7 

SPARTA 

MAX 

9 1 

87 

B  0 

90 

8  .1 

9  3 

94 

95 

89 

85 

86 

74 

87 

89 

9 1 

9 1 

85 

79 

80 

86 

8  9 

85 

60 

6  ] 

86 

92 

901 

B9 

81 

B8 

92 

87.3 

El 

59 

67 

67 

7  0 

73 

75 

71 

68 

70 

70 

64 

69 

70 

71 

71 

68 

58 

SS 

60 

67 

63 

6B 

67 

59 

65 

74 

73 

67 

66 

TO 

67  .0 

WATERLOO 

MAX 

92 

8  1 

66 

91 

94 

9  1 

92 

95 

94 

92 

86 

-,.1 

74 

6  6 

9u 

91 

87 

60 

79 

80 

B7 

86 

85 

78 

78 

85 

92 

90 

88 

76 

87 

86.5 

• 

60 

58 

6  6 

63 

72 

75 

76 

73 

68 

71 

70 

6  | 

66 

66 

69 

73 

67 

8  7 

55 

59 

68 

62 

66 

67 

58 

65 

74 

73 

66 

65 

69 

66.5 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

86 

B3 

88 

87 

91 

92 

85 

90 

84 

84 

88 

78 

89 

87 

8  9 

90 

80 

1H 

79 

82 

B6 

MIN 

61 

57 

63 

64 

56 

61 

71 

72 

70 

70 

67 

64 

69 

69 

7  0 

74 

63 

09 

55 

5B 

64 

63 

65 

62 

58 

70 

72 

68 

69 

68 

65.4 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

84 

9( 

94 

94 

93 

93 

94 

96 

94 

90 

93 

6  0 

80 

92 

9  01 

91 

88 

6  3 

81 

85 

BE 

88 

90 

6  4 

93 

92 

B9 

91 

84 

92 

93 

89.1 

-  ■• 

66 

56 

50 

65 

73 

75 

73 

76 

70 

77 

73 

6  9 

69 

71 

69 

73 

70 

57 

57 

54 

6  1 

66 

67 

69 

62 

6  0 

75 

74 

69 

69 

73 

67.7 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

86 

84 

H6 

9  0 

B9 

90 

93 

9  5 

94 

90 

89 

6h 

83 

87 

89 

90 

89 

78 

79 

83 

80 

as 

86 

84 

65 

90 

B9 

90 

88 

90 

91 

87.6 

MIN 

64 

53 

60 

62 

71 

72 

73 

72 

6  9 

73 

71 

67 

70 

71 

6  7 

72 

69 

57 

55 

53 

6  0 

64 

64 

67 

59 

65 

74 

72 

69 

69 

7  0 

66.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


ill i no  is 
bugusi 


S TOT  ION 


I  0 


11  12 


DA  Y   OF  MONTH 


13  14 


FAIRF IELO  RADIO  Hf IM 
MARRISBURG 
MUEANSBORO  2  ENE 
MI  CARMEl 
MOUNT  VERNON 
REND  L  Art  E  DAM 


MAX 
HIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  1 N 


MAX 
M  1  N 


MAX 

*  :  n 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86  84 

60  53 


87  86 
64  57 


90  82 
61  54 


88  81 
64  57 


88  81 
67  61 


91  8? 
63  56 


84  86 

59  56 


87  93 
71  71 


91  88 

70  70 


89  90 
69  73 


70     70  72 


91  87 
12  69 


92  85 
73  71 


98  86 

73  75 


87  74 
68  64 


92  75 
70  66 


76  87 
64  65 


85  88 
71 


82  86 
71  6S 


B6  87 
66  65 


88  90 

70  72 


81  85 
69  70 


78  85 
64  68 


75  84 

65  69 


75  87 
65  71 


82  86 
71  71 


70 


80  78 
68  58 


81  80 

70  57 


90  80 
69  59 


90  81 
70  60 


89  82 
71  60 


90  80 

71  62 


84  79 

69  57 


82  85 
54  60 


56    SS  62 


80  76 
64  66 


88  S3 

66  67 


84  79 

6  3  66 


82  88 

59  65 


85  93 
59  65 


79  84 

57  58 


84  75 
65  68 


83  81 
66  68 


86  82 
6S  68 


BO  34 

62  62 


93  87 
74  70 


91  90 
71  69 


86  89 

75  70 


89  90 
68  69 


86  86 

70  69 


84  90 

66  72 


90  93 

70  71 


75  87 
67  69 


76  87 
69  69 


72  86 
65  67 


74  86 
68  70 


89  90 
71  70 


84  .8 

65.6 


85.2 
64  .7 


85.1 
66.  1 


84  .5 

66.7 


86.1 
66-2 


86.0 

66-5 


SEE  REFERENCE  NOTES 


FOLLOHING  STATION  INDEX 

9 


DRILY   SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

AUGUST  1977 


OflY    OF  HONTH 


5        6  7 


9       10      II       12      13      M      IS      16      17      18      19      20      21      22      2}      21      25      26      27      28      29      30  31 


MBX 
M  I  N 


MAX 
M  I  N 


75.6 
74  .< 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
10 


EVAPORATION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

ST AT  I  ON 

tt  *  o 

5  °  a 

t 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

10 

11 

1Z 

13 

1  4 

1  5 

16 

|7 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

?s 

26 

21 

28 

?9 

30 

3 : 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVRP 

•  13 

.10 

- 

■  Dl 

•  15 

.i  i 

.01 

.41 

.15 

.  19 

.15 

.27 

.26 

B 

.39 

.19 

.01 

.09 

•  II 

.26 

.06 

■  33 

.08 

•  11 

•  19 

.09 

•  is 

4  .646 

NINO 

38 

26 

,'  i 

44 

n 

?0 

56 

36 

25 

45 

18 

26 

36 

23 

50 

62 

47 

:  3 

IS 

2  3 

25 

21 

21 

?0 

43 

45 

70 

46 

19 

27 

10296 

max 

65 

8.' 

66 

8  i 

»  i 

BS 

82 

86 

74 

83 

96 

63 

87 

64 

min 

57 

60 

56 

'  H 

61 

.  H 

59 

68 

70 

6" 

S7 

71 

67 

<  j 

66 

61 

56 

S7 

5S 

60 

62 

6  3 

62 

se 

66 

66 

73 

63 

65 

se 

63.4 

ERST  OS 

URBRNfl 

E  VHP 

•  1G 

.22 

.  1  ? 

.  1  6 

.14 

.  i  g 

.2? 

-  1  6 

.27 

•OS 

.12 

.10 

•20 

•  16 

•  13 

.0  ' 

•  IS 

•  04 

•21 

.  1  7 

■  i  * 

. :  6 

•  1 1 

•  17 

4  .818 

WIND 

5  j 

30 

36 

32 

31 

(6 

17 

8 

66 

n 

29 

35 

22 

21 

ie 

43 

40 

)1 

21 

26 

23 

36 

1  6 

20 

33 

3  1 

44 

4 

74 

16 

21 

1008 

MAX 

91 

85 

81 

9  i 

1 1 

9  1 

81 

f; 

73 

82 

88 

77 

■n 

81 

83 

87 

ec 

85 

80 

61. 

8C 

60 

64 

71 

64 

64 

89 

UM 

9h 

g  i 

89 

83.3 

n[N 

51 

51 

S7 

(,.' 

63 

hi 

67 

68 

66 

6? 

70 

57 

57 

5S 

66 

65 

62 

51 

57 

6  6 

59 

62 

61 

6  1 

S6 

55 

63 

64 

1.4 

63 

59 

61  -0 

WEST  SOUTHWEST  06 

SPRINOF IELO  HSO  RP 

EVRP 

.30 

.20 

.20 

.20 

■  15 

.26 

.20 

■  16 

.19 

.19 

.22 

.12 

.27 

.23 

.19 

■  22 

.  1  7 

.21 

.09 

.  1  3 

.20 

.  !  5 

-  3  0 

•  33 

.  1  8 

. :  9 

.2  3 

6  .298 

W  [NO 

54 

48 

42 

52 

31 

52 

52 

52 

51 

61 

6  7 

27 

•  ; 

32 

64 

78 

J 

77 

45 

87 

5? 

40 

40 

52 

57 

■• 

1  10 

1  16 

4  6 

29 

90 

1710 

HRX 

se 

66 

36 

9  i 

86 

66 

8- 

8, 

82 

91 

e  i 

89 

91 

Bg 

Be 

67 

85 

HI 

8 

BS 

88 

1 

91 

8  1 

86 

9' 

3. 

89 

9  0 

96 

)! 

81.7 

H 1 N 

60 

63 

..6 

-  M 

10 

72 

69 

70 

BE 

72 

69 

68 

68 

71 

68 

75 

56 

56 

51 

61 

se 

h  1 

66 

6  i 

S7 

6 

14 

73 

67 

6  4 

71 

66.4 

SOUTHWEST  08 

CARLUE  RESERVOIR 

EVRP 

■  30 

-36 

.22 

.21 

.28 

■  32 

.28 

.25 

.26 

•26 

.10 

.23 

•  16 

.13 

.15 

.21 

.19 

•  30 

.28 

.2  3 

.22 

.20 

.2  l 

.06 

.23 

. 

.2! 

•  29 

.  30 

.07 

.13 

6.94 

WINO 

46 

65 

53 

11 

9! 

1  1  l 

111 

160 

64 

44 

61 

76 

32 

■i 

1  1 

43 

39 

H  I 

40 

31 

'  1 

80 

:  9 

51 

8. 

44 

i ' 

123 

66 

;  i 

l  ' 

1817 

MAX 

IE 

86 

«i 

93 

96 

93 

94 

94 

gi 

9! 

9 

83 

BE 

99 

92 

9  1 

96 

B5 

a  I 

8  1 

96 

92 

66 

8' 

B 1 

K 

i 

8 

'9 

92 

89.3 

MIN 

65 

62 

62 

66 

68 

71 

72 

72 

69 

69 

71 

64 

64 

69 

70 

73 

66 

60 

SB 

',8 

60 

65 

61 

66 

61 

■  6 

69 

13  9 

54 

6  6 

66.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  1 NG  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
AUGUST  1977 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 

cr 
or 

LHT I TUOE 

LONG  I TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CL 

PRECIP. 

Q_ 

cc 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES l 

RLBION 

0055 

09 

EDWAROS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.   STATE  POLICE  RADIO 

RLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90  34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90   1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

M  IN  IN  H      t  L 

0187 

08 

mm  i  n M 

U  IN  1  U  IN 

37 

28 

89  14 

640 

6P 

bP 

H 

U  •     DUIN     nr1r\  1  L  I  INC 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

4  2 

30 

88  08 

752 

7A 

7fl 

H 

THOMAS  G .   ROBINSON.  JR 

RRGONNE  NRTIONRL  LRB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

41 

42 

87  59 

746 

C 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89  12 

570 

r 

CHARLES  H  SCHUBACH 

RUGUSTR 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90  56 

680 

C 

EDWARD  L.  SCHUTTE 

RURORR 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88  21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90  22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

ESARR  I  NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88  09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CRSS 

1 

40 

01 

90  26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLRIR 

2 

38 

30 

89  51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

RF  1  V  I  l"TF  F? F 

0583 

02 

D  U  U  IN  L 

C 
D 

42 

15 

88  50 

815 

c 

lluin  re  nuoo 

BENTLEY    1  E 

0598 

0  3 

HRNCOCK 

l 

40 

20 

91  06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRRNKL I N 

4 

38 

02 

88  55 

445 

8A 

NORMAN  D-  MELVIN 

BL OOM I NGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLERN 

1 

40 

30 

89  01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90  32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BROOKPORT  DRM  52 

0993 

09 

MRSSRC 

5 

37 

08 

88  39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOK 1  A 

1  160 

08 

ST.  CLRIR 

4 

38 

34 

90  13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PL  T . 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  166 

08 

RLEXRNDER 

4 

37 

00 

89  10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90  01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JRCKSON 

4 

37 

44 

89  10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

ropi  I  M V  1  1  1  F 

Lnr\L  I  IN  V  1  LLC 

1280 

06 

m or ni  ip  r  m 

IIMLUU"  1  IN 

i 
i 

39 

17 

89  52 

625 

6P 

6P 

H 

UK    JHLr\    H  LHnrDtLL 

CARL  I  NV  I  LLE  2 

1 284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89  53 

62 1 

1". 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL  INTON 

2 

38 

38 

89  20 

501 

8A 

8A 

8A 

r 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

C ARM  I   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88  12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MAR  I  ON 

2 

38 

31 

89  07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88  17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

3 1 3 

29 

88  10 

680 

6P 

7A 

DAL  I  AS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88  44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  C   WTR  FILT   PL  T 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87  36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

ph  t  rnr,n  mqyfq  i  r  pmmp 
LniLt-tLiu   Mn  I  rnin  run" 

1542 

02 

r  n  n« 

LUUn 

J 

4  1 

5  3 

87  45 

647 

c 

rulrnnn    i mic  d    nun  new 
LHllHGU   WHItK   PUK  U1V 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP  R 

1  549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87  54 

674 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87  38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87  33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87  43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  I 

47 

87  36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  I 

47 

87  45 

627 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89  30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88  24 

454 

c 

FRANK   K.  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88  lb 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

PI  I  N  T  DN    1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

i 
i 

40 

08 

88  58 

700 

7A 

nUKKlb  LULKHKU 

COULTERVILLE    1  SSW 

1  944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89  36 

5  1  0 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

41 

27 

87  38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DRNVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87  39 

558 

5P 

5P 

c 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87  36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MRCON 

I 

39 

51 

88  58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

DE  K  ALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88  46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89  29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT   H.   NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88  40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRCS  AGRIC  CNTR 

OOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88  51 

794 

c 

WILLIAM  L  DEVINE 

mi  nuniN  a  ^f 

UU     U  U  U  1  N     H  OC 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89  15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE IN 

2642 

04 

PEORIA 

i 

40 

56 

89  38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV I LLE    1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89  57 

500 

7A 

H 

MRS .   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

08 

88  37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88  20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88  31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WF  IW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88  19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88  39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88  34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIDGE  STRTE  PRRK 

3142 

07 

COLES 

7 

39 

24 

88  09 

703 

c 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89  36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

4  1 

54 

90  09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90  26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90  23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GAL  VA 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90  03 

855 

7A 

7A 

H 

R A  1  MASON  F  .   SMI  TH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
AUGUST 


1977 


STATION 

INDEX  NO. 

D I V I S I  ON 

COUNTY 

<x 
z 

a 
or 
o 

LATITUOE 

LONG  I TUOE 

z 
o 

a: 
> 

_j 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

bJ 

Q- 

a: 

a. 

at 
> 

SPECIAL 
ISEE  NOTES l 

GEBHARD  WOODS  ST  PORK 

3369 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

22 

88  28 

505 

7A 

7A 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90  10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY   1  E 

3413 

05 

FORD 

I 

40 

28 

88  22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  OAM  18 

34S5 

03 

HENOERSON 

4 

40 

53 

91  02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONOA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88  29 

354 

6A 

c 

H 

II   S   mRPS   OF  FNHINFFRS 

U      \J     \.,  \J'  \  '    -J      Ul       L'iU  I  I'LL  'i  J 

GOLDEN   1  NW 

J  J  JU 

U  J 

ADAMS 

1 

*»  u 

n  7 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90  27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLO 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89  31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90  12 

550 

1 

WILL  I  AM  C  •  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88  10 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE    1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89  24 

580 

7A 

HAROLO  W.  OAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

I 

39 

43 

90  44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E  .  STAFFY 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

44 

88  32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PI TTMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88  32 

360 

7A 

1 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  4  NNE 

3940 

04 

'■'  AS  IN 

1 

40 

21 

90  01 

460 

7A 

7A 

TIMOTHY   G  OEST 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

n  i 

U  1 

PUTNAM 

1 

A  1 
1 

1  ft 

1  o 

OQ      1  Q 

454 

8A 

8A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89  30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PAT  T I E 

HOOPESTON   1  NE 

4198 

05 

VERMIL  ION 

7 

40 

28 

87  40 

710 

6P 

7A 

c 

H 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

0  3 

87  40 

455 

7A 

r 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILL  I  NO  I S  CITY  DAM  16 

4  355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91  01 

554 

8A 

r 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90  12 

610 

7A 

7A 

( 

H 

WLDS  RADIO 

JERSE YV I LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90  21 

630 

8A 

8A 

JERSEYV I LLE  SWG  PLANT 

JOL  IET  BRANDON  RO  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

41 

30 

88  06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87  53 

642 

7A 

7A 

c 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

83  57 

380 

7A 

7A 

r 

II   S   CARPS   fYF  FNP.INFFRS 

KE  I  THSBURG 

*+  D  O  O 

n  i 

U  1 

MERCER 

4 

A  1 

u  D 

on  c~i 
yu  o  / 

550 

7A 

BEN  G  NYL IN 

KEWANEE    1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89  54 

780 

9A 

9A 

C 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KINCAID 

4739 

06 

CHR  1ST  I  AN 

1 

39 

35 

89  25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK.  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89  21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90  58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK   H.  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  50 

870 

c 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87  41 

447 

7A 

CALVIN  L .  REYNOLDS 

L  INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89  22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P.  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88  30 

450 

C 

JAMES  F .  MORGAN 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89  22 

670 

6P 

PARI   IF    H    Kill  1 

MACOMB 

MCDONOUGH 

1 

a  n 

9  R 
c.  o 

nn    /  n 
yu  1U 

610 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

1  5 

88  36 

820 

6P 

6P 

HAROLO  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90  23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI  AMSON 

4 

37 

46 

88  54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88  58 

720 

C 

LLOYD  J.  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LP  SALLE 

1 

4  1 

20 

88  45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89  43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M.   MC  DONALO 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88  21 

718 

MID 

MID 

GENE  FRANCIS 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88  14 

742 

7A 

c 

FRANK  W  NOVAK 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

OE 

88  30 

480 

7A 

7A 

H 

RICHARD   f.  RRDWN 

n  I  L  1  I  n  l  \  U      IJ     U  i>  U  n  Ii 

MEDORA 

CC^Q 
J  J  JJ 

0  6 

MACOUPIN 

1 

39 

1  0 

90  08 

620 

5P 

MARCUS  F  OODGE 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89  03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90  30 

582 

MID 

MID 

[ 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90  38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M.  FINLEY 

MONT ICELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88  35 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88  26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89  58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

584  1 

06 

CHRIST  I  AN 

1 

39 

25 

89  28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARO 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87  45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

Mm  in  t  r  ORRni  i 

5901 

01 

f  ARRfll  1 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

8A 

r\  U  IN  M  L  U     M  U  T\  LjH  IN 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89  42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89  17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUO 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90  46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MOUNT  VERNON 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

19 

88  52 

479 

7A 

7A 

H 

ROBERT  MOORHOUS 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

615 

6P 

6P 

MRS.  MARY  A.  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

C 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89  20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

91  03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89  16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STAT  I  ON  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89  20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

I 

4  1 

21 

88  51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOL  LOW  I NG  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

fOUNT  Y 

cr 
z 

or 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

% 

PREC IP . 

cx 

UJ 

SPECIPL 

ISEE  NOTES1 

PRIEST  I NE 

6S58 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  GADDIS 

PANA 

5579 

06 

CHRIST  IAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

r  HKr\   r  UKt  o  1 

6616 

02 

□  OH 

3 

4  1 

30 

87  41 

710 

8A 

8A 

H 

rHKK    rUKtol     WH  1  t  K    Utr 1 

PflW  PAW 

666  1 

0 1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7  A 

H 

ROBERT  G.  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  41 

652 

MID 

MID 

L 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY   L.  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7A 

I" 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

P  I  TTSF I  ELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

c 

CITY-PITTSFIELD  SEW  PL  T 

PONT  I  AC 

6910 

05 

L I  V  I NGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

podid  if    nil    DnrucD  iiicii 
rKH 1 K 1 t    UU    KULntK  IWoW 

6973 

08 

d  o  m  n  n  i  d  u 
KHNUUL  r n 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

HD  TUI  ID        1  DCCCTkl 

HKIHUK    J.  DtOoLN 

PR  I NCE  V  I  L  L  E    1  N 

7004 

04 

PEORIA 

i 

40 

57 

89  46 

700 

6P 

6P 

MRS.   FRANK  STEWART 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89  57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QU1NCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

MID 

MID 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

483 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88  10 

740 

7A 

7A 

1 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL 1 N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

1. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

Dfirwcuon   c  cue 
KULKrUKU    D  tlNt 

7377 

01 

i  i  l nncnnrn 
W  1  NNt  dHLjU 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REIO 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  2 

89  06 

724 

MID 

MIO 

1 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I  N 

5 

37 

25 

88  21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV  ILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  34 

660 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

C7 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

7A 

JUDSON  E  .  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  IN 

5 

37 

43 

88   1  1 

400 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SHELBYV ILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

C 

H 

GLENN   I  COFFEY 

cddimpc  in  n    1 1  c  rt   od  d 
or  K  1  NLrr  ItLU    WoU    Hr  K 

B 179 

06 

cnMrnMrtM 
oHNIjHnUN 

1 

39 

50 

89  40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

B29  1 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

1  020 

6P 

6P 

RICHARD  J.  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  48 

650 

6P 

LARRY   G.  YUSKO 

SULLIVAN   3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

C 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

16 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL  B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  17 

653 

5P 

5P 

H 

DEKALb  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88  1  4 

743 

MID 

MIO 

7A 

CGH 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

19 

88  59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

C 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

V  1  K  Li  1  IN  1  H 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W.  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V.  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

HATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

8KASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument   to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ILLIN0IS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  P"01*^^0".  "f 
statlon  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  aboye^  


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<?  single  copy ;  30?  anm 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Fcdeial  Building, 
Asheville,  N.  C.   28801.       Attn:     Publications.  . 
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53 

61 

SS 

55 

51 

51 

51 

58 

58  . 1 

DE  KALB 

MAX 

87 

81 

60 

6  6 

84 

78 

8  5 

83 

81 

76 

77 

75 

66 

72 

71 

70 

79 

82 

80 

66 

67 

66 

68 

74 

79 

78 

75 

72 

72 

72 

75.9 

n : 

66 

S3 

56 

61 

64 

52 

57 

49 

63 

SO 

47 

55 

5  7 

47 

52 

56 

57 

62 

57 

46 

41 

51 

50 

62 

53 

50 

47 

47 

49 

49 

54.0 

ELGIN 

MBX 

86 

75 

80 

74 

34 

73 

78 

7  7 

82 

7  5 

73 

77 

62 

65 

70 

64 

70 

79 

80 

65 

58 

59 

65 

68 

74 

77 

73 

62 

70 

74 

72.3 

M :  N 

66 

6  i 

58 

E  m 

6  1 

54 

55 

53 

SS 

52 

47 

49 

48 

47 

48 

54 

58 

60 

64 

47 

44 

50 

50 

53 

52 

S3 

47 

48 

48 

50 

53  . 1 

GEBHARD  WOOOS  ST  PARK 

78 

6  6 

82 

60 

£'7 

85 

63 

84 

79 

81 

76 

79 

64 

66 

72 

70 

74 

80 

78 

70 

71 

72 

77 

79 

78 

67 

74 

75 

76.5 

„  |  N 

68 

56 

5  7 

E  3 

61 

6: 

49 

53 

47 

43 

46 

54 

45 

46 

48 

57 

60 

56 

40 

42 

47 

52 

51 

50 

46 

45 

44 

45 

51  .2 

JOLIET  BRANOON  RO  DAM 

8  6 

80 

82 

78 

BE 

7S 

7  6 

6  5 

83 

/e 

74 

77 

65 

65 

72 

67 

79 

80 

81 

7  6 

63 

67 

71 

67 

74 

79 

77 

66 

72 

74 

75. 0 

- :  N 

66 

'  3 

58 

59 

s: 

53 

6  6 

53 

55 

47 

47 

61 

56 

49 

51 

53 

56 

57 

59 

49 

43 

44 

52 

49 

52 

SO 

4B 

47 

46 

46 

52.6 

MARENGO 

81 

76 

76 

81 

75 

79 

74 

80 

77 

74 

76 

6  1 

66 

72 

66 

68 

77 

80 

78 

62 

62 

65 

67 

74 

78 

74 

66 

72 

74 

70 

73.1 

MIN 

8,2 

57 

53 

57 

57 

47 

54 

47 

54 

45 

4  ; 

51 

51 

43 

47 

SI 

51 

S9 

55 

41 

41 

58 

47 

57 

50 

58 

43 

42 

43 

52 

50.4 

OTTAWA 

MAX 

38 

84 

86 

62 

6  ' 

36 

86 

77 

62 

76 

6  6 

75 

71 

75 

83 

83 

73 

69 

72 

70 

72 

77 

81 

79 

75 

75 

79 

77 

77.9 

nih 

76 

E  8 

70 

54 

59 

54 

65 

52 

48 

56 

60 

50 

56 

60 

62 

65 

60 

51 

45 

55 

55 

65 

55 

54 

50 

48 

48 

55 

56  .8 

PARK  FOREST 

MAX 

89 

83 

77 

65 

69 

8  3 

65 

82 

86 

7  6 

7  6 

64 

57 

70 

67 

72 

79 

80 

70 

58 

63 

72 

71 

72 

77 

76 

63 

69 

73 

74  .0 

MIN 

69 

67 

60 

63 

66 

52 

59 

64 

60 

56 

47 

68 

58 

51 

51 

55 

6  5 

66 

66 

51 

44 

49 

51 

51 

56 

53 

48 

48 

SO 

53 

55.8 

PERU  2  W 

"6. 

6  3 

64 

87 

90 

79 

81 

84 

67 

85 

'6 

79 

74 

6  6 

73 

70 

73 

82 

82 

74 

66 

70 

73 

73 

77 

78 

82 

76 

75 

77 

75 

78.0 

" :  ■. 

68 

66 

60 

56 

69 

50 

5  6 

50 

46 

49 

50 

6  0 

46 

55 

60 

59 

64 

58 

50 

42 

54 

S3 

54 

58 

51 

51 

46 

51 

55 

54  .7 

WAUKE CAN   4  HSW 

MAX 

89 

■'4 

70 

86 

68 

7  4 

7  5 

74 

77 

73 

73 

67 

65 

65 

63 

69 

72 

79 

70 

6  5 

60 

65 

67 

7S 

77 

73 

65 

69 

66 

71.4 

- : ', 

62 

6  | 

5  7 

52 

52.9 

WHEATON  3  SE 

MS, 

MM 

B3 

83 

65 

85 

80 

79 

64 

84 

76 

78 

7  8 

64 

72 

69 

70 

82 

60 

76 

66 

68 

67 

68 

7  6 

76 

78 

75 

73 

75 

73 

76.4 

M  ! 

f  P 

64 

52 

62 

E  < 

57 

5  6 

6  3 

65 

48 

44 

55 

58 

46 

51 

60 

56 

65 

62 

48 

40 

48 

S3 

63 

51 

53 

4  5 

47 

45 

52 

54  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1977 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

!  ? 

13 

14 

15 

16 

17 

1  6 

19 

20 

2  1 

22 

23 

0  4 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

a 

• 

MEST 

■ 

03 

GALESBURG 

MAX 

84 

84 

82 

74 

61 

79 

81 

84 

84 

77 

74 

72 

66 

74 

65 

73 

75 

74 

71 

72 

76 

75 

75 

60 

1 6 

69 

74 

78 

76 

MIN 

69 

6  9 

60 

59 

66 

5  9 

56 

60 

59 

48 

48 

51 

58 

52 

54 

48 

4  ) 

49 

56 

S3 

ix 

52 

6.) 

69 

55 

50 

48 

45 

46 

55 

5  4 

.8 

GOLDEN  1  NN 

MAX 

83 

8 

82 

84 

63 

85 

87 

83 

77 

19 

77 

67 

71 

65 

80 

77 

-4 

80 

71 

75 

83 

6  3 

79 

81 

80 

8? 

76 

B 

78 

MIN 

71 

66 

6  3 

66 

6  1 

62 

6 ; 

69 

56 

49 

16 

S7 

60 

6  0 

SI 

60 

65 

6  5 

56 

41 

04 

61 

58 

61 

53 

sc 

49 

47 

4'. 

56 

57 

■6 

LA  HARPE 

MAX 

B  S 

83 

'8 

83 

81 

84 

B9 

85 

78 

76 

78 

6  6 

66 

73 

72 

76 

60 

75 

70 

73 

79 

79 

76 

80 

8: 

7S 

74 

77 

69 

MIN 

5S 

66 

58 

63 

63 

58 

57 

57 

6  3 

44 

47 

54 

58 

51 

5  3 

55 

6  1 

60 

54 

44 

50 

57 

5  6 

55 

SO 

47 

•46 

44 

4  0) 

54 

64 

•  6 

MONMOUTH 

MAX 

a: 

92 

78 

6.: 

78 

6". 

6  6 

9-: 

60 

75 

B 

74 

65 

72 

6  6 

72 

75 

8. 

77 

70 

72 

7  1 

74 

'5 

80 

79 

70 

73 

76 

69 

MIN 

58 

67 

58 

64 

67 

57 

58 

6  6 

66 

48 

50 

6  6 

59 

50 

55 

58 

6  0 

62 

56 

49 

51 

58 

57 

60 

S3 

50 

47 

47 

50 

57 

8b 

•< 

OUINCT  FRO  HP 

MAX 

61 

63 

76 

82 

6.' 

b; 

6: 

85 

7S 

74 

77 

67 

68 

70 

67 

78 

9 

8  0 

68 

73 

72 

83 

81 

77 

80 

B  : 

71 

73 

77 

70 

76 

.6 

MIN 

73 

7C 

65 

69 

E  S 

64 

65 

5  9 

52 

52 

5  9 

59 

59 

:  6 

62 

68 

6  8 

58 

50 

56 

61 

58 

60 

60 

5  0 

54 

SI 

SI 

59 

60 

.2 

OUINCY  OAM  21 

MAX 

90 

63 

83 

76 

8  3 

8  0 

88 

87 

bb 

76 

75 

90 

70 

67 

7  1 

67 

6  0' 

8  ! 

84 

66 

74 

7 1 

8  9 

^ . 

8  01 

63 

72 

75 

78 

78 

.3 

MIN 

70 

69 

66 

65 

65 

65 

64 

63 

6  5 

55 

51 

51 

56 

SS 

57 

56 

62 

6  | 

57 

50 

50 

57 

59 

60 

S3 

51 

52 

50 

49 

53 

58 

.1 

RUSHV ILLE 

MAX 

B 1 

B  i 

82 

°: 

64 

60 

86 

BE 

60 

75 

82 

89 

67 

71 

71 

78 

7  9 

84 

80 

71 

72 

82 

61 

77 

80 

81 

80 

74 

77 

77 

79 

.3 

• 

■ 

-IN 

71 

6'> 

63 

67 

i.  I 

6  0 

61 

60 

54 

47 

47 

51 

S5 

54 

56 

61 

F  3 

.  4 

56 

47 

52 

59 

6  2 

62 

SI 

50 

50 

47 

47 

56 

57 

.3 

CENTRAL 

04 

CMENOA 

MAX 

BE 

84 

81 

85 

B 

80 

5  1 

8  6 

-o 

75 

79 

72 

69 

72 

75 

7S 

74 

6  | 

72 

09 

71 

77 

63 

79 

79 

77 

74 

79 

77 

74 

-!■. 

TO 

6': 

57 

64 

65 

53 

50 

SI 

6  0 

47 

44 

SI 

51 

47 

51 

59 

56 

62 

57 

S3 

41 

52 

52 

61 

50 

51 

52 

48 

4  4 

49 

53 

■  8 

DECATUR 

US, 

93 

69 

86 

6° 

6" 

8  : 

87 

99 

B! 

78 

8  0 

70 

71 

7  2 

5:. 

82 

83 

85 

74 

73 

72 

83 

6  i 

61 

80 

83 

79 

77 

81 

70 

MIN 

70 

6  9 

62 

BE 

6  6 

59 

68 

57 

61 

46 

46 

0  6 

60 

52 

55 

60 

62 

6  0 

57 

52 

48 

53 

S7 

61 

53 

51 

SO 

43 

50 

53 

56 

.6 

FARMER  CITY 

MAX 

90 

61 

83 

Bl 

B6 

0  3 

65 

BE 

B3 

76 

7B 

69 

69 

72 

77 

19 

79 

94 

75 

10 

72 

e 

8  0 

38 

78 

90 

75 

74 

77 

72 

^6 

i? 

7  0 

62 

6  5 

66 

6  0 

59 

56 

61 

47 

47 

57 

63 

53 

57 

61 

63 

6': 

60 

55 

41 

S3 

55 

6  1 

S3 

S3 

SI 

45 

49 

54 

57 

.  4 

HAVANA   4  NNE 

-u, 

90 

6: 

as 

64 

68 

84 

64 

Be 

66 

79 

78 

83 

67 

70 

7  5 

74 

•8 

79 

65 

67 

71 

74 

3  9 

8  0 

78 

i-o 

91 

72 

7S 

79 

-  ! 

71 

67 

63 

55 

68 

59 

56 

57 

60 

49 

44 

50 

59 

55 

56 

58 

6  4 

65 

58 

50 

50 

SI 

56 

59 

SO 

52 

53 

45 

45 

54 

56 

•5 

LBCON  2  E 

MAX 

84 

B3 

80 

87 

86 

84 

87 

9( 

Be 

77 

80 

75 

72 

73 

67 

75 

8:3 

84 

84 

on 

73 

75 

79 

77 

81 

e 

79 

74 

18 

69 

- ;  *. 

70 

6  8 

68 

65 

64 

S3 

57 

54 

6  6 

49 

49 

46 

61 

SI 

55 

60 

6; 

63 

53 

0  4 

4. 

55 

54 

6 

56 

52 

50 

47 

4', 

54 

56 

.3 

L INCOLN 

MAX 

89 

- 

82 

64 

66 

50 

86 

85 

B4 

75 

'8 

re 

70 

13 

75 

79 

09 

8  3 

82 

69 

72 

80 

8  0 

0  6 

79 

- 

3'9 

73 

78 

76 

'9 

•  3 

M  I N 

73 

70 

64 

66 

67 

62 

60 

5  9 

6  9 

51 

IE 

63 

0  4 

56 

60 

64 

6  6 

58 

14 

49 

55 

56 

6  3 

52 

S  4 

6  3 

47 

4M 

SS 

68 

.3 

MASON  CITY  1  NH 

MAX 

B ' 

84 

6 ; 

B7 

84 

6  0 

B! 

8S 

'8 

75 

79 

77 

68 

73 

75 

77 

79 

"4 

81 

70 

7  2 

79 

6  3 

0  9 

79 

6  9 

74 

78 

70 

- :  •. 

72 

68 

6  9 

67 

G  6 

6C 

.56 

S7 

0  5 

48 

45 

58 

62 

52 

56 

61 

66 

65 

58 

S3 

4', 

S6 

56 

63 

S2 

50 

47 

4  • 

S3 

57 

.7 

M 1 NONK 

MAX 

90 

6  8 

84 

B7 

B6 

84 

8  3 

Be 

Bi 

76 

77 

79 

67 

6  1 

72 

70 

8'. 

7  9 

84 

6  9 

72 

75 

Bl 

78 

79 

BO 

70 

72 

79 

MIN 

66 

65 

58 

59 

62 

6  3 

58 

50 

58 

46 

49 

5  3 

58 

5  0 

52 

56 

6! 

62 

55 

52 

44 

50 

52 

56 

50 

51 

4-. 

43 

45 

S2 

.4 

.3 

NORMAL 

MAX 

91 

64 

62 

66 

"6 

8  0 

65 

65 

8  5 

76 

■6 

77 

69 

7  0 

73 

76 

76 

63 

83 

66 

71 

78 

60 

HO 

80 

i» 

71 

77 

77 

B 

.9 

MIN 

73 

71 

6  2 

68 

68 

56 

59 

5  6 

6  6 

SO 

48 

B 

62 

54 

5; 

62 

66 

65 

58 

54 

J  , 

SS 

58 

6  4 

55 

4 

51 

46 

5  3 

54 

58 

.3 

PEORIA  HSO  AP 

MAX 

84 

32 

6 : 

84 

6  0 

B2 

6  6 

84 

6 

74 

79 

5  4 

67 

72 

7  1 

7  4 

75 

82 

70 

70 

71 

76 

79 

75 

79 

78 

70 

7  1 

7  7 

67 

7  6 

.1 

MIN 

>  B 

56 

62 

6") 

63 

5  8 

5  9 

8  9 

53 

48 

47 

5  9 

57 

55 

56 

59 

85 

64 

57 

53 

51 

57 

56 

55 

52 

S3 

50 

45 

SI 

55 

56 

.7 

PRINCEVILLE   1  N 

-u, 

S3 

53 

80 

82 

79 

83 

84 

84 

75 

78 

rg 

66 

70 

70 

72 

73 

81 

80 

70 

70 

75 

75 

76 

76 

75 

72 

70 

74 

73 

76 

.2 

■ 

■ 

MIN 

66 

6  = 

sa 

65 

6  6 

J 

56 

56 

56 

48 

41 

56 

60 

SO 

53 

60 

63 

62 

56 

54 

46 

57 

60 

61 

52 

SI 

4  9 

49 

SO 

55 

S6 

.6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

92 

87 

85 

82 

87 

79 

85 

«o 

81 

77 

77 

75 

76 

73 

81 

81 

B  : 

BS 

80 

79 

71 

80 

B 

^6 

78 

81 

'x 

72 

77 

71 

79 

5 

MIN 

59 

66 

6! 

53 

59 

60 

56 

59 

48 

45 

54 

60 

55 

57 

66 

63 

71 

62 

57 

4  4 

53 

53 

65 

58 

SS 

6  1 

45 

4  4 

49 

S7 

2 

MOOPESTON   1  NE 

MAX 

90 

BB 

79 

83 

86 

76 

82 

Bl 

82 

75 

76 

71 

69 

72 

79 

79 

77 

80 

77 

59 

72 

76 

79 

77 

77 

78 

70 

70 

76 

72 

MIN 

70 

hn 

57 

63 

-.8 

56 

59 

52 

6  0 

49 

46 

55 

60 

52 

57 

65 

63 

6  6 

61 

57 

44 

S3 

54 

66 

58 

56 

53 

47 

47 

52 

57 

.1 

KANKAKEE  HTR  POLL 

CTR 

MAX 

90 

Bt 

84 

86 

87 

86 

79 

82 

Bi 

78 

86 

84 

61 

68 

74 

74 

73 

77 

78 

67 

63 

69 

75 

74 

82 

09 

77 

67 

70 

74 

-  i  N 

70 

66 

6  9 

62 

5  6 

54 

SS 

54 

S5 

51 

5  0 

59 

60 

54 

55 

62 

63 

68 

64 

55 

4. 

48 

53 

54 

59 

4 

52 

47 

46 

47 

56 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

90 

6  6 

79 

as 

79 

79 

H 

84 

Bi 

76 

79 

73 

69 

73 

.'6 

77 

7  6 

84 

60 

69 

7  2 

76 

'9 

FB 

79 

79 

7S 

73 

3' 6 

75 

76 

MIN 

66 

67 

56 

62 

66 

S3 

53 

49 

60 

47 

45 

51 

60 

4  , 

55 

60 

'  4 

63 

60 

55 

4 

52 

60 

64 

53 

S3 

51 

46 

4S 

49 

54 

9 

PONTIAC 

MAX 

8? 

8S 

81 

66 

84 

79 

63 

66 

86 

77 

n« 

76 

67 

70 

73 

74 

72 

82 

81 

71 

71 

70 

75 

76 

78 

06 

78 

70 

76 

76 

•  5 

MIN 

70 

58 

60 

65 

6  7 

56 

59 

55 

65 

50 

48 

55 

62 

SI 

56 

59 

62 

65 

60 

56 

4 

S4 

52 

1.4 

53 

S3 

62 

48 

48 

52 

57 

.0 

RANTOUL 

MAX 

9: 

91 

80 

90 

84 

78 

6  5 

85 

84 

70 

7  9 

68 

72 

72 

80 

85 

84 

69 

71 

9  9 

81 

7  9 

"9 

70 

74 

77 

78 

.7 

MIN 

69 

60 

50 

59 

5  ! 

53 

53 

49 

45 

SS 

58 

50 

54 

58 

64 

54 

48 

47 

4  , 

S7 

54 

52 

46 

4 

46 

S4 

2 

URBANA 

MAX 

9  0 

86 

8  1 

62 

B6 

ao 

B5 

84 

76 

7  6 

66 

72 

72 

60 

80 

60 

86 

71 

6  9 

72 

80 

6. 

78 

79 

no 

71 

72 

18 

68 

78 

3 

MIN 

69 

70 

62 

66 

60 

60 

60 

57 

S9 

53 

4- 

54 

57 

53 

57 

63 

6. 

6  6 

57 

SI 

48 

S3 

5  6 

S7 

56 

56 

S4 

SO 

49 

52 

57 

4 

HATSEKA  2  NH 

MAX 

se 

BE 

85 

76 

77 

75 

83 

79 

78 

77 

75 

65 

67 

70 

76 

75 

76 

79 

6  1 

66 

69 

75 

77 

75 

7  6 

76 

68 

70 

74 

75 

4 

• 

■ 

MIN 

Be 

6  6 

S7 

S7 

63 

54 

S4 

SI 

51 

45 

43 

43 

57 

5  3 

5  3 

55 

62 

6  3 

63 

6  6 

4 : 

42 

53 

S3 

SI 

S3 

46 

47 

45 

49 

S3 

1 

MEST  SOUTMHES T 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

9? 

92 

91 

87 

66 

60 

"6 

B8 

B6 

79 

79 

78 

73 

74 

70 

77 

82 

BS 

84 

66 

72 

69 

8  3 

82 

79 

BO 

83 

B2 

75 

73 

6  0 

6 

66 

72 

67 

69 

69 

69 

6  4 

6  9 

64 

S7 

S4 

S7 

57 

S7 

56 

62 

82 

6  3 

60 

52 

53 

56 

S9 

61 

S7 

56 

45 

51 

54 

64 

59 

7 

CARL  1 NV ILLE 

MAX 

94 

92 

86 

66 

86 

85 

86 

B8 

83 

78 

81 

74 

72 

73 

76 

82 

6  5 

9  3 

80 

74 

70 

85 

94 

81! 

76 

88 

77 

77 

iH 

72 

MIN 

71 

70 

65 

69 

6  9 

62 

61 

66 

64 

49 

47 

57 

65 

55 

57 

61 

-.4 

71 

59 

4', 

51 

56 

0  6 

63 

53 

52 

55 

46 

1  • 

5B 

SB 

9 

ORIOGSV1LLE 

MAX 

6o 

B7 

6  5 

70 

7S 

'6 

7  9 

7S 

67 

69 

79 

79 

'4 

7  8 

78 

70 

71 

75 

69 

MIN 

74 

69 

59 

6  6 

66 

60 

59 

58 

61 

49 

56 

47 

59 

50 

S2 

58 

I  2 

65 

54 

i- 

50 

57 

55 

5  9 

40 

51 

4  • 

46 

48 

S6 

56 

3 

MILLSBORO  2  SSH 

MAX 

91 

9! 

Bl 

B9 

94 

87 

87 

84 

78 

19 

7S 

74 

72 

78 

83 

BS 

81 

76 

73 

70 

62 

83 

77 

8  3 

7  9 

78 

7S 

74 

65 

4 

MIN 

67 

66 

6! 

66 

61 

S9 

62 

58 

60 

SI 

49 

S4 

62 

52 

S7 

56 

60 

67 

58 

48 

46 

52 

SB 

59 

55 

Sl 

52 

47 

4  : 

54 

56 

9 

JACKSONVILLE 

MAX 

91 

86 

87 

o  . 

87 

86 

83 

87 

87 

78 

75 

BO 

7B 

70 

71 

77 

6  0 

83 

84 

65 

72 

71 

83 

64 

78 

79 

92 

72 

7S 

78 

79. 

B 

MIN 

71 

70 

64 

65 

I  6 

62 

57 

66 

66 

49 

.1 4 

SO 

SO 

S4 

55 

59 

63 

65 

S8 

50 

50 

51 

0  8 

61 

SO 

SO 

SI 

46 

45 

SI 

56 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOH I NC  STATION  INDEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 

IE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1 

1 7 

1  8 

1 9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JERSETVILLE  2  SW 

MAX 

8  ! 

90 

90 

84 

88 

85 

84 

8  > 

85 

ei 

77 

78 

74 

72 

70 

77 

8  0 

85 

83 

65 

73 

67 

83 

62 

78 

77 

81 

76 

75 

79.7 

i :  n 

70 

69 

68 

68 

67 

65 

52 

62 

63 

50 

47 

48 

58 

5  6 

57 

62 

62 

64 

58 

47 

52 

58 

56 

6  3 

50 

49 

55 

5 

59 

58.0 

PANA 

MAI 

SO 

a 

83 

64 

82 

82 

63 

84 

82 

75 

77 

76 

74 

70 

73 

BO 

82 

81 

78 

70 

69 

Bl 

62 

77 

75 

79 

72 

72 

75 

76.1 

n ;  >i 

70 

71 

65 

67 

5g 

61 

64 

59 

62 

53 

SO 

56 

64 

53 

58 

6  0 

64 

71 

62 

85 

50 

55 

60 

63 

59 

55 

56 

49 

50 

54 

59.5 

SPRINGF 1ELD  WSO  AP 

MR  . 

96 

86 

63 

65 

85 

82 

84 

86 

78 

74 

79 

69 

71 

72 

76 

80 

82 

83 

72 

71 

72 

82 

83 

79 

79 

82 

72 

74 

78 

71 

78.6 

M I N 

72 

70 

66 

69 

5 

63 

6  0 

61 

S3 

47 

47 

61 

61 

55 

58 

63 

66 

71 

60 

51 

58 

58 

57 

53 

50 

54 

45 

SI 

5B.5 

VIROEN  1  N 

6fi> 

9  ! 

91 

90 

B9 

85 

87 

89 

90 

83 

80 

79 

84 

71 

73 

76 

82 

87 

85 

82 

71 

72 

84 

85 

80 

79 

83 

80 

75 

79 

81  .9 

MIN 

70 

70 

65 

6  6 

68 

59 

57 

67 

61 

48 

47 

53 

63 

53 

55 

59 

62 

70 

59 

53 

47 

55 

55 

61 

52 

50 

50 

43 

46 

54 

57.2 

WHITE  HALL   1  E 

90 

90 

86 

8r 

66 

85 

86 

86 

85 

77 

79 

77 

71 

71 

78 

80 

84 

84 

64 

71 

71 

83 

85 

80 

79 

82 

82 

74 

78 

80  .6 

■             ■  m 

m  ;  ; 

71 

70 

66 

70 

69 

64 

61 

63 

64 

52 

46 

58 

65 

57 

57 

62 

64 

72 

59 

48 

53 

59 

59 

63 

5 1 

50 

56 

47 

52 

59 

59.6 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MA  1 

92 

Hf 

85 

84 

88 

85 

64 

6  8 

65 

77 

79 

74 

76 

71 

80 

82 

84 

84 

79 

71 

70 

80 

82 

76 

76 

81 

75 

76 

76 

69 

79  .6 

M :  n 

70 

71 

65 

67 

68 

63 

63 

59 

62 

8  3 

4  7 

57 

66 

55 

59 

64 

64 

69 

62 

56 

48 

53 

58 

63 

62 

55 

57 

44 

53 

53 

59.5 

EFFINGHAM   3  W 

89 

91 

89 

8';. 

85 

84 

84 

83 

65 

82 

76 

77 

68 

77 

71 

8  0 

96 

84 

84 

71 

70 

70 

81 

81 

74 

76 

79 

74 

72 

79.3 

MIN 

67 

69 

67 

67 

68 

64 

6b 

60 

58 

53 

46 

47 

58 

57 

57 

62 

62 

64 

65 

59 

49 

50 

55 

62 

66 

56 

56 

46 

46 

49 

58.2 

FLORA  5  NH 

94 

9: 

86 

87 

8  6 

86 

86 

85 

86 

ao 

80 

84 

79 

7  6' 

82 

84 

85 

68 

78 

73 

73 

83 

88 

76 

81 

84 

60 

75 

76 

72 

82.0 

- ;  i. 

65 

68 

66 

66 

67 

65 

65 

60 

58 

56 

44 

56 

61 

58 

60 

64 

64 

70 

64 

58 

48 

54 

60 

6 1 

6  1 

55 

57 

45 

46 

52 

59  .2 

HAT  TOON 

rn. 

9  3 

66 

85 

»' 

80 

85 

84 

87 

83 

75 

79 

68 

77 

72 

80 

82 

85 

85 

71 

70 

71 

81 

83 

75 

77 

81 

73 

74 

76 

68 

79.0 

M : '. 

70 

72 

65 

67 

68 

62 

64 

59 

61 

55 

49 

56 

59 

55 

60 

64 

64 

69 

60 

54 

49 

54 

58 

6  1 

61 

55 

55 

49 

5 1 

53 

59.3 

MOWEAQUA 

MA « 

92 

86 

85 

87 

84 

84 

83 

86 

84 

76 

79 

70 

75 

70 

80 

8.' 

84 

64 

78 

71 

72 

82 

64 

79 

78 

82 

73 

78 

76 

78 

80.0 

" :  n 

70 

65 

65 

66 

69 

61 

62 

60 

60 

57 

49 

55 

55 

53 

59 

62 

64 

70 

62 

54 

49 

55 

59 

63 

53 

53 

6 1 

52 

50 

49 

58  7 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

90 

92 

92 

86 

86 

85 

8  1 

66 

85 

86 

76 

80 

69 

78 

71 

82 

82 

85 

87 

75 

73 

72 

83 

84 

72 

80 

82 

72 

75 

81.1 

MIN 

66 

68 

6B 

66 

69 

65 

65 

61 

58 

53 

48 

52 

57 

58 

59 

65 

63 

63 

65 

58 

49 

49 

5 1 

56 

62 

57 

58 

48 

48 

49 

56.5 

OLNET  2  S 

MAX 

95 

92 

66 

8  3 

8B 

87 

86 

85 

87 

79 

80 

74 

79 

69 

84 

85 

86 

8B 

76 

74 

74 

84 

85 

77 

81 

84 

79 

78 

75 

71 

62  .  1 

~  1  '. 

67 

67 

68 

6  7 

67 

69 

66 

64 

58 

54 

46 

53 

62 

59 

60 

61 

61 

70 

65 

59 

49 

S3 

58 

64 

64 

58 

58 

47 

46 

51 

59.6 

PALESTINE 

94 

92 

89 

87 

86 

87 

86 

87 

BB 

80 

80 

76 

79 

70 

83 

63 

87 

86 

7B 

73 

72 

83 

84 

75 

80 

83 

78 

75 

79 

69 

81-8 

M : '. 

58 

70 

67 

65 

66 

65 

6 : 

59 

59 

S3 

46 

54 

63 

57 

61 

65 

62 

68 

61 

57 

48 

52 

59 

62 

61 

59 

58 

48 

5 1 

53 

59.3 

PARIS  WATERWORKS 

93 

91 

84 

6  6 

87 

85 

84 

83 

85 

76 

76 

71 

79 

72 

81 

81 

64 

85 

75 

68 

71 

81 

81 

76 

78 

81 

72 

73 

78 

70 

79.6 

m  :  >. 

70 

71 

63 

64 

66 

61 

62 

57 

67 

49 

47 

54 

61 

54 

58 

67 

64 

69 

60 

56 

45 

51 

57 

63 

6 1 1 

55 

55 

45 

46 

51 

58.3 

SALEH 

MB) 

95 

92 

89 

B8 

85 

87 

86 

87 

85 

81 

80 

73 

78 

72 

82 

84 

86 

86 

60 

74 

72 

83 

83 

78 

80 

84 

79 

77 

78 

7  1 

81  .9 

„  |  N 

66 

67 

66 

66 

66 

63 

64 

61 

57 

50 

47 

S3 

62 

56 

57 

59 

61 

67 

60 

54 

48 

52 

58 

59 

56 

52 

57 

46 

48 

52 

57.7 

TUSCOLA 

MB) 

93 

87 

87 

86 

87 

66 

86 

87 

86 

78 

80 

77 

77 

72 

82 

82 

84 

87 

78 

72 

82 

82 

77 

79 

82 

76 

75 

83 

75 

81  .6 

- :  •. 

67 

68 

61 

63 

65 

58 

59 

56 

56 

49 

47 

52 

61 

S3 

S6 

60 

58 

59 

54 

46 

51 

54 

56 

55 

52 

52 

46 

45 

49 

55.4 

VANDAL  I A  2  NW 

i 

90 

92 

92 

84 

89 

83 

86 

86 

87 

85 

79 

80 

74 

78 

72 

80 

84 

85 

87 

70 

73 

71 

83 

82 

76 

78 

83 

77 

75 

76 

81  .2 

MIN 

6  1 

71 

66 

67 

67 

63 

65 

60 

60 

65 

47 

56 

58 

54 

58 

60 

65 

70 

62 

56 

50 

54 

60 

63 

61 

54 

59 

46 

SO 

55 

59.4 

W I NOSOR 

91 

90 

86 

87 

64 

84 

67 

88 

63 

'6 

80 

77 

75 

73 

80 

81 

84 

84 

80 

71 

72 

80 

83 

79 

78 

81 

78 

78 

81 

73 

■          ■  ■ 

MIN 

70 

71 

64 

66 

68 

60 

58 

58 

60 

47 

47 

56 

63 

53 

60 

62 

63 

70 

61 

55 

46 

53 

60 

62 

59 

S4 

54 

47 

50 

52 

58  .3 

SOUTHWEST 

08 

ANNA   1  E 

MB) 

93 

92 

91 

90 

86 

84 

87 

66 

89 

79 

77 

84 

75 

69 

79 

81 

85 

77 

74 

74 

83 

82 

74 

77 

83 

80 

74 

68 

76 

81.0 

MIN 

70 

7  0 

71 

69 

69 

70 

70 

65 

62 

66 

54 

59 

67 

62 

64 

66 

64 

64 

53 

52 

56 

62 

62 

65 

62 

55 

52 

58 

61 

63  .0 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UNIV 

93 

92 

91 

B  9 

68 

84 

87 

67 

85 

H.- 

78 

77 

79 

71 

79 

85 

86 

84 

82 

73 

72 

84 

84 

82 

80 

84 

84 

78 

7S 

73 

82-3 

MIN 

67 

6  7 

68 

66 

70 

70 

66 

61 

60 

ST 

SO 

48 

63 

59 

61 

57 

60 

70 

64 

48 

49 

52 

57 

63 

60 

53 

59 

47 

54 

56 

59.5 

CAHOK I  A 

MAX 

91 

93 

92 

88 

90 

82 

65 

87 

87 

83 

79 

78 

73 

71 

69 

69 

BO 

84 

9  5 

67 

72 

69 

BS 

83 

80 

83 

84 

B6 

76 

71 

80.7 

M :  N 

69 

70 

70 

68 

70 

69 

68 

63 

63 

57 

50 

56 

60 

89 

59 

6  6 

60 

6  0 

60 

SO 

50 

50 

62 

64 

59 

55 

61 

49 

56 

58 

60  .2 

CAIRO  WSO  CI 

91 

92 

90 

69 

6  1 

86 

8  6 

86 

89 

8  6 

77 

83 

81 

72 

81 

82 

87 

87 

77 

74 

76 

85 

85 

75 

76 

64 

83 

75 

67 

78 

82-1 

"  ■. 

74 

74 

74 

72 

7? 

72 

70 

70 

69 

64 

59 

65 

66 

66 

69 

69 

69 

71 

60 

56 

59 

63 

70 

66 

68 

69 

64 

57 

62 

64 

66.8 

CARBONOALE  SEWAGE 

PL 

31 

9  • 

92 

90 

91 

87 

8^ 

88 

85 

8  9 

80 

77 

H4 

76 

71 

81 

83 

86 

83 

76 

76 

73 

84 

83 

72 

78 

83 

80 

74 

69 

82.1 

- :  ■. 

67 

67 

69 

65 

67 

69 

67 

61 

59 

59 

48 

49 

62 

6  1 

61 

63 

62 

64 

65 

51 

50 

51 

56 

61 

62 

57 

58 

49 

49 

58 

59.6 

CARLTLE  RESERVOIR 

9 ; 

93 

92 

as 

68 

83 

8  5 

85 

86 

84 

7B 

78 

75 

78 

69 

80 

84 

86 

85 

70 

74 

71 

84 

83 

76 

77 

84 

79 

72 

74 

80.9 

MIN 

70 

71 

69 

70 

69 

66 

6  6 

62 

61 

54 

55 

57 

60 

59 

59 

60 

62 

62 

62 

51 

52 

55 

57 

62 

55 

57 

51 

48 

53 

57 

59.7 

DU  QUOIN  4  SE 

MB) 

95 

92 

89 

9  1 

84 

64 

8  8 

6  6 

86 
59 

89 

78 

82 

7  6 

68 

82 

84 

88 

86 

77 

74 

74 

86 

66 

72 

80 

84 

80 

73 

70 

78 

82.2 

"  :  ■. 

5  ( 

67 

68 

65 

66 

69 

6  4 

62 

50 

48 

55 

62 

55 

64 

62 

62 

69 

59 

51 

50 

54 

60 

62 

61 

59 

52 

49 

55 

61 

59.6 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

MB) 

Be 

94 

95 

H6 

83 

80 

7  9 

6  3 

85 

86 

84 

75 

6  6 

75 

65 

75 

81 

65 

83 

70 

72 

72 

80 

77 

72 

75 

79 

77 

71 

67 

79-3 

MIN 

58 

67 

67 

55 

65 

67 

6  6 

5  1 

60 

55 

45 

45 

6  ! 

59 

59 

55 

56 

59 

62 

50 

51 

52 

56 

59 

61 

57 

55 

47 

47 

59 

57  .9 

MARION   4  NNE 

lift) 

89 

9  0 

90 

8  8 

88 

65 

85 

86 

83 

B'6 

76 

76 

6  i 

75 

69 

80 

82 

85 

83 

75 

71 

71 

83 

83 

71 

79 

B2 

78 

70 

68 

80  .3 

MIN 

68 

6  9 

70 

6  7 

66 

69 

69 

65 

61 

61 

50 

SO 

6  1 

61 

62 

67 

64 

66 

62 

53 

52 

54 

57 

62 

63 

60 

60 

52 

52 

57 

61  .1 

NASHVILLE  4  NE 

93 

90 

SB 

B9 

86 

84 

84 

84 

84 

82 

79 

79 

6  3 

74 

80 

86 

86 

84 

79 

72 

71 

84 

85 

80 

79 

84 

78 

76 

71 

74 

81  .5 

- : 

71 

71 

69 

69 

70 

68 

6  7 

62 

63 

56 

57 

59 

68 

60 

62 

60 

65 

70 

64 

51 

S3 

56 

63 

63 

60 

59 

63 

51 

55 

60 

62.2 

SPARTA 

MB) 

96 

9  4 

90 

9  I 

85 

65 

6  7 

86 

8B 

9 

78 

82 

6  J 

75 

6  1 

87 

86 

86 

81 

76 

72 

86 

84 

80 

BO 

85 

61 

77 

70 

75 

82.8 

- : 

70 

71 

70 

67 

70 

69 

68 

62 

64 

66 

50 

58 

71 

60 

62 

61 

65 

70 

64 

51 

54 

57 

64 

63 

62 

56 

65 

49 

57 

60 

62.2 

WATERLOO 

91 

97 

95 

89 

9  1 

81 

B5 

87 

38 

-J 

79 

78 

81 

77 

76 

80 

84 

87 

85 

67 

75 

68 

as 

83 

80 

82 

86 

79 

77 

73 

82.3 

64 

S  9 

70 

6  7 

69 

69 

66 

64 

64 

57 

49 

56 

61 

60 

60 

58 

57 

66 

63 

50 

54 

56 

63 

63 

59 

55 

63 

50 

56 

62 

60.7 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

89. 

> 

70 

79 

78 

79 

85 

79 

74 

73 

84 

85 

82 

63 

84 

80 

75 

75 

72 

M : 

69 

72 

70 

68 

71 

69 

69 

65 

64 

58 

52 

55 

65 

59 

63 

64 

67 

66 

65 

59 

52 

54 

61 

63 

63 

60 

63 

51 

53 

55 

62  .2 

BROOKPORT  DAM  52 

9  3 

95 

92 

91 
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49 
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60 
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82 
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83 

82 

78 

72 

76 
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66 

67 

68 

6  6 

67 

68 

5E 

63 

58 

6  6 
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60 

63 

64 
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65 

69 

64 

47 

47 

53 
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62 

65 

61 

62 

48 

56 

60 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1977 


STPT ION 


DRY  OF  MONTH 


1  0 


11  12 


13  14 


17  18 


19 


20  21 


22   23  24 


25  26 


71 


28   29    30  31 


FAIRFIELD  RADIO  HflU 

MARR1SBURG 

HCLEANSBORO  2  ENE 

MI  CARNEL 

MOUNT  VERNON 

RENO  LAKE  OflN 

ROSICLARE 


93  90 
68  68 


93  93 
69  69 


90  94 
68  68 


92  94 

72  71 


89  92 
70  71 


91  95 
71  70 


90  89 
69  69 


31  86 
69  69 


69  69 
68  68 


86  85 
70  64 


88  88 

66  65 


86  87 
68  63 


87  66 
72  64 


86  66 
70  65 


85  86 
71  67 


86  68 

67  67 


80  85 
50  60 


80  87 
50  60 


77  82 
51  53 


82  81 
54  58 


72  79 
62  58 


79  79 
57  61 


78  65 
48  62 


76  71 
66  61 


80  71 
69  62 


63  76 
63  60 


77  77 
63  64 


79  76 
68  61 


84  78 

63  61 


84  70 
66  64 


85  87 
62  68 


89  87 
64  70 


83  B6 
64  64 


84  87 

67  66 


83  79 
65  65 


84  87 

65  67 


85  86 
64  68 


72  73 
56  48 


75  74 
54  51 


78  74 

Sb  49 


80  74 
48  54 


74  71 

56  55 


76  75 
53  51 


73  75 
52  50 


83  83  79 
55     59  63 


BS  84  79 
55    62  64 


75  83  85 
52     55  62 


53     56  64 


73  82  83 
55    SB  61 


76      84  84 

53     59  63 


81  83  77 
55    60  63 


Bl  B3 
60  60 


82  84 

68  63 


73  81 
59  61 


75  82 
64  63 


68  78 
66  61 


72  80  84 
63    60  62 


16  BO 
66  64 


76  74  73 
49     49  53 


74  73  78 
51     57  61 


80  75  74 
49    SI  SS 


81  74  77 
51     SI  54 


79     74  73 


80  73  73 
51     52  52 


74  75  76 
SI     S6  58 


82.1 
61  -I 


83.4 
63.0 


82.4 

60.5 


82.9 
61  .7 


80.6 
62.4 


82.6 
62.2 


61  .9 
62.2 
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75 
69 
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66 
64 
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66 
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65 
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73 

74 
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74 
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70 

70 
69 
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70 

77 
71 

12 

•  i 
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69 
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6  6 

6'= 
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70 
66 
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70 
69 
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69 
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69 
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6" 
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18 
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25 

32 
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31 

26 

56 

46 

21 

26 

24 

33 

34 

SG 

33 
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28 

27 
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90 

91 

87 

83 

19 

95 

66 

87 

87 

65 

6  1 

60 

62 

66 

75 

76 

78 

81 

8  3 

72 

68 

72 

75 

77 

79 

80 

71 
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4 

76 

78  .8 
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67 

7G 

64 

65 

65 

5  ; 

60 

ss 

56 

SI 

52 

53 

56 

54 

54 

57 

62 

64 

66 

t 
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52 

5G 
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60 
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I 
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.  20 
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54 

41 

61 

IS 

30 

40 

44 

46 

66 

62 

39 

63 

56 

66 

6  1 

34 

S3 

5* 

101 

77 

40 

71 

4  0 

87 

62 

56 

6' 

29 

4' 

6! 

1703 
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9  1 

92 

93 

g  • 

9  > 

91 

91 

88 

80 

B3 

79 

70 

7  1 

73 

BI 

78 

63 

8  1 

17 

74 

"i 

'8 

HI 

77 

8  1 

7 

79 
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68 
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74 

73 
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65 

65 

64 

66 

53 

54 

60 

64 

57 

58 

64 

67 

to 

62 

56 

54 

5  6 
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56 
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56 
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54 
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,06 

.18 

■  21 

.21 

.20 

■  26 

■  16 

.17 

.08 

-06 

.21 

.16 

.27 

.14 

.  1  5 

.14 

.08 

.14 

.16 

.22 

4 

.23 

.25 

.  1 1 

■  10 

5.37 

HINO 

■ 

9  ~* 

47 

G  1 

54 

50 

52 

26 

5; 
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61 
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4" 
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17 

48 
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62 

14 

59 

2  2 

3" 

1629 

MAX 

94 

95 

96 

91 

91 

84 

91 

90 

9  1 

9! 

94 

84 

65 

74 

65 

81 

76 

BE 

83 

74 

76 

70 

83 

81 

79 

14 

HI 

60 

78 

74 

82. 1 

MIN 

71 

69 

70 

70 

TO 

69 

69 

65 

65 

SG 

54 

53 

61 

60 

59 
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64 
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64 

55 
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57 

55 

69 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1977 


STflT  T  DN 
u  i  n  i  i  u  1  n 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  n  t  y 

LJ  LJ  1  N   1  1 

o 
cr 
■z. 

or 

Q 

LATITUDE 

LONG  I TUOE 

z 
o 

> 

LU 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFRVFR 

PRECIP. 

cc 

LU 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

U  U  U  L  1  \  V  LIN 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

ILL.  STATE  POLICE  RADIO 

OLEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90  34 

673 

c 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DOM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90   1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89  14 

640 

6P 

6P 

H 

J  .    BON   HHR  T  L I NE 

ANT  I OCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88  08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G.  ROBINSON.  JR 

ARGONNE  NAT  I  ONAL  LAB 

0237 

02 

DUPAGE 

1 

4  1 

42 

87  59 

746 

L 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89  12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

14 

90  56 

680 

r 

EDWARD  L .  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88  21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

RVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90  22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BRRR INGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88  09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BERRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90  26 

450 

7A 

WRMS  RADIO 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89  51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BEL  V  I UERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88  50 

8  1 5 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEr   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91  06 

650 

6P 

HOWARD  W.  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88  55 

445 

8A 

NORMAN  0.  MELVIN 

BLOOM INGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89  01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

078  1 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90  32 

540 

6P 

VERNON  A.  NORTRUP 

BR00KP0RT  DRM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88  39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CRHOKIR 

1  1  60 

08 

ST.  CLAIR 

4 

38 

34 

90   1 3 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PLT. 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1  66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89  1 0 

314 

MID 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CPNTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90  0  1 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  1 0 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL  INVILLE 

1280 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

17 

89  52 

625 

6P 

6P 

H 

DR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I NV I LLE  2 

1  284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89  53 

621 

c 

WILLIAM  J.  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89  20 

501 

8A 

8A 

8A 

U  S  CORPS  ENGINEERS 

CARMI   5  NW 

1  296 

09 

WHITE 

7 

38 

1  0 

88   1 2 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

3  1 

89  07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88   1 7 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88  1  0 

680 

6P 

7A 

DAL  1  AS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88  44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W.  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W.  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87  36 

640 

r 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO   MHYFAIR  PUMP 

1  542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87  45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP  R 

1  549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87  54 

674 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87  38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87  33 

6  1  1 

r 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87  43 

600 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87  36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY   WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87  45 

627 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89  30 

510 

7A 

DON  H.  CONNOR 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

88  24 

454 

c 

FRANK   K.  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1  700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88   1 9 

460 

79 

HUGH  G  LYNN 

LL 1 N 1  UN    1  obW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88  58 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARO 

COUL  TERV  I  LLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89  36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 
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02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87  38 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

21  40 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87  39 

558 

5P 

5P 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2  145 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87  36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

5  1 

88  58 

670 

7P 

7A 

l-l 

MRS  ETHELDA  C  SWIGART 

OE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88  46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

01  XON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

4  1 

50 

89  29 

690 

7A 
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ft 

ROBERT  H.   NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88  40 

540 

4P 

4P 

; 

ft 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88  51 

794 

C 

WILLIAM  L  DEVINE 

nil    m  in  f  ki     a     c  nr 

UU   UUUIN   4  bt 

2483 

08 
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4 

38 

00 

89  15 

420 
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MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  38 

800 

C 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV I LLE    1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89  57 

500 

7A 

H 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFFINGHAM 

7 

39 

08 

88  37 

60  1 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88  20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L I  V INGSTON 

1 

40 

44 

88  31 

691 

C 

OEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
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ERNEST  IHNEN 
GERTRUDE  W  ARNOLD 
EDMUND  E  KUNCE 
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HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E.  STAFFY 
CLYDE  PITTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
T  IMOTHY  G  OEST 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MRS  RICHARD  T  PAT  T I E 
JOHN  F.  MUSHRUSH 
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OELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
IL  STATE  UNIVERSITY 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;     Temperature  in  DF,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer,     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  Incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.      If  dally  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soli  Temperature"  table. 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLI MATOLOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  Pu"Jca"on  "fub~ 
statlon  History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     S5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40*  single  copy ;  30*  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications .  
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2 
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40 
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S2 

9M 

79 

23 

29 

17 
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o 

o 

3 

o 

3.S5 
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I 
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5 

2 

: 
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0 

PALEST INE 

64  .3 

43 

.5 
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9 
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22 

30 

17. 
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0 
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3 

0 

3-58 

.96 

1  .41 
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.0 

0 

7 

2 

\ 

PBRIS  WATERWORKS 

63-2 

41 

.9 

52 

6 

-  4.4 

7S 

22 

29 

13 

378 

0 

0 

2 

0 

3.96 

1  .26 

1  .29 

25 

.0 

6 

1 

SALEH 

66.1 

< : 

.3 

S3 

2 

80 

22 

27 

17. 
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0 
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9 
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n 
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_ 
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44 

.7M 

55 
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86 

1 

31 

17 
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o 

o 
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0 
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68.1 

44 

.2 

S6 

79 

22 

29 

13 
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0 

0 

4 

0 

4.17 

I  .22 

B 

.0 

0 

a 

1 

1 

CAHOKIB 

0 

0 

2 

0 

0 
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68.3 
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.9 

58 

6 

-  3.1 

86 

I 

37 

13 
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0 

0 

0 

0 

1  .87 

-  .81 
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7 

.0 

0 

3 

2 

0 

CBRBONDBLE  SEWBCE  PL 

68.1 

< : 

.5 

54 

3 

-  4.9 

8S 

2 

28 

17. 

332 

0 

0 
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2.08 

-  .74 

.75 
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■  0 

6 

2 

0 
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0 

0 
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0 
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86 

I 
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13 
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0 

2.39 
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1  -09 
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0 

1 
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68.2 

41 

.4 

54 

- 

82 

23 

30 

14. 
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0 

0 

5 

0 

2.90 

.94 
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.0 

6 

3 

0 

MARION  4  NNE 

66.2 

42 

.7 

54 

5 

84 

2 

31 

14. 

329 

0 

0 

3 

0 

2.02 

-  .57 

.90 

8 

.0 

•! 

6 

1 

0 
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4S 

55 

78 

22* 

34 

* 
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0 
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.01 
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^ 
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- 
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0 

0 

! 

0 
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61 

0 

0 

55 

4 

-  4.1 

3-13 

.28 

.0 

SOUTHEAST  09 

AL  B I  ON 

67.0 

45 

.1 

S6 

1 

78 

23. 

33 

13 

278 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1  .49 

1  .30 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

68.8 

44 

.2 

56 

5 

85 

1 

29 

13 

270 

0 

0 

7 

0 

2.08 

-  .46 

•  82 

26 

•  0 

0 

i 

2 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

68.3 

43 

.6 

56 

0 

83 

1 

27 

17. 

287 

0 

0 

4 

a 

2.34 

.95 

26 

.0 

0 

s 

2 

0 

FA1RF IELD  RADIO  WF lw 

66.1 

44 

.0 

55 

1 

-  3.5 

79 

22 

27 

14 
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0 

0 

3 

0 

5.89 

2-95 

2.00 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

HARR I SBURG 

68.3 

44 

■  9 

56 

6 

-  3.0 

87 

1 

31 

17. 
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0 
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3 

0 

2.78 

.06 
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6 

2 

0 

MCLEANSBORO  2  ENE 

66-1 

41 
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53 
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17 
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3.22 
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54 
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32 
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0 
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.0 
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6 

3 

1 
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66-3 

46 
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56 

2M 

-  2.6 

77 

2 

31 

17. 
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0 

0 

2 

0 

2.32 

-  .47 

1.19 
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.0 

0 

3 

2 

1 

REND  LAKE  DAM 

66.9 

44 

■  0 

SS 

5 

85 

2 

31 

13 
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0 

0 

1 

0 

2.17 
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.0 

0 

6 
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DRILY  PRECIPITATION 


ST  AT  I  ON 


NORTHWEST  Ql 

ALE  DO 
DIXON 

FREEPORT  WASTE  WTR  Pit 
FUL TON  OAM  13 
GALENA    1  N 

GAL  VA 
GENESEG 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INQIS  CITY  OAM  16 
KE  ITHSBURG 

KEWANEE  1  E 
MQL  INC  WSQ  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROL L 
NEW  BOSTON  OAM  17 

PAW  PAW 
ROCHELLE  6  Nw 
ROCKFQRD  6  ENE 
ROCKFOHO  WSO  AP 
STOCKTON 


TISKI 


i  2  SE 


IBB "HEfiST  02 
ANTIOCH   2  NW 

AURORA 
6ARH INGTQN 

CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 
OE  KALB 

ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JGLIET  BRANDON  RD  OAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 
MCHENRY  LOCK  AND  OAM 
MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEQTQNE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  HOCK  DAM 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 


WEST 

AVON   S  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON    1  ESE 
GAL  ESBURG 
GLADSTONE  OAM  1 

GOLDEN    1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT   STEAL ING 


CENTRAL  0* 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

CHENGA 

CHILL ICOTHE 

CL  INT0N    1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA  4  NNE 
LACON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP  x, 


EAST 


05 


DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY   1  E 
HO0PESTON    1  NE 
KANKAKEE    WTR    POLL  CTfl 

MONTICELLO  2 

PIPER  CITY  3  SE 
PQNTIAC 
RANTQUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 


1 .  46 
5.74 
6.64 


DAY   OF  MONTH 


123     456  789 


2.10  .13 


12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT  I  ON 


CARL IHVIILC 
EOwARDSVILLE   1  NE 

GRAF  TON 

GREENVILLE   1  C 
GRIGGSVULE 

HILLSBORQ  3  SSH 
JACKSONVILLE 

JtfiSEYVlLLt  2  SU 
KINCAID 

meoora 


oi  ivc 


SPRINGF IELO  USQ  AP 

VIRDEN    1  N 
VIRGINIA 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
CLAY  CITY  6  S5E 
D  I  ON A  3  SW 
EFF  INGHAM)  3  U 
FLORA  S  NU 

GREENUP 

MUTSONVILLE  POWER  PL 

LAWHENCEvJLLE 

MATTQON 

MOWEAQUA 

NEWTON  6  SSC 
QLNEY  3  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SALE" 
TUSCOL A 
VANDAL IA  2  NH 
WINDSOR 


BELLEVILLE  SO  ILL  I 
CAHQKIA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONOALC  SEWAGE  I 

CARL  yl  E  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  A  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KASKASKIA  R  NAV  L  01 
MARION    4  NNE 
NASHVILLE    4  NE 

PRAIRIE  OU  ROCMER 
RED  BUO  S  SE 


SOUTHEAST  09 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
eROOKPORT  DAM  5-2 
CAQMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONOA  DAM  SI 
HARR ISBURG 

HAROISBUQG  DISPOSAL  PL 
MCLEANS80R0  2  EN£ 

MT  CAR MEL 
MT  VERNON  3  NE 
REND  LAKE  OAM 
ROSICL ARE 

SHAWNEE  TOWN    NEW  TOWN 
WAYNE  CITY  1  N 


DAY   OF  MONTH 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  U  15 


16  17  IE 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY   OF  MONTH 

o 
<x 

K 

2 

4 

7 

Q 

g 

1 0 

|  ] 

1  2 

1 3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

er 

NORTHHEST  01 

flLEDO 

MA) 

6  4 

61 

64 

68 

64 

60 

56 

56 

58 

66 

54 

54 

6  7 

71 

59 

57 

65 

62 

61 

65 

77 

70 

SO 

62 

60 

59 

71 

65 

64 

58 

65 

62.3 

m  :  n 

52 

42 

37 

37 

5  3 

36 

45 

4  3 

4  1 

34 

34 

36 

47 

39 

46 

42-2 

DIXON 

63 

58 

61 

61 

6  8 

64 

60 

55 

48 

55 

67 

46 

6  3 

61 

69 

6  0 

56 

65 

58 

63 

66 

75 

52 

51 

63 

58 

55 

68 

60 

63 

53 

59.8 

MIN 

60 

4  0 

35 

34 

34 

35 

3  5 

39 

40 

37 

33 

33 

28 

37 

36 

4  i 

37 

35 

42 

37.1 

FREEPORI  HASTE  WTR  PL  T 

62 

SC 

60 

65 

6  8 

63 

5  8 

54 

48 

55 

67 

46 

82 

60 

68 

58 

55 

63 

57 

6  0 

66 

73 

51 

49 

62 

59 

55 

65 

60 

63 

56 

59.3 

i ;  N 

50 

4  1 

37 

34 

34 

36 

42 

3 

35 

34 

28 

28 

33 

48 

43 

44 

47 

4  7 

40 

39 

37 

36 

39 

37.6 

FULTON  DAM  13 

MA) 

66 

60 

59 

64 

66 

63 

SB 

54 

SO 

51 

66 

47 

8  2 

59 

65 

56 

56 

63 

54 

59 

66 

73 

55 

59 

63 

55 

56 

63 

60 

65 

55 

59.3 

M  :  N 

52 

48 

45 

.19 

39 

44 

4 1 

4  3 

44 

45 

37 

39 

31 

38 

37 

42 

42 

39 

4  \ 

41  .5 

GBLVfl 

MB) 

66 

57 

61 

63 

67 

64 

60 

56 

49 

56 

64 

45 

51 

60 

69 

5  7 

55 

64 

5  3 

60 

65 

76 

S4 

52 

62 

56 

60 

69 

61 

62 

55 

59.6 

"  !  >. 

5? 

4  1 

36 

18 

35 

35 

4  3 

4  1 

42 

35 

34 

34 

34 

38 

3 

38 

36 

38 

39 

39.9 

GENESEO 

Mm. 

g 

6 

63 

66 

64 

60 

5  1 

49 

56 

6  1 

47 

54 

443 

69 

58 

5  8 

6  4 

54 

60 

6  6 

77 

66 

51 

64 

57 

59 

70 

62 

63 

S3 

64 

60.2 

MIN 

50 

4  1 

36 

36 

4  3 

35 

40 

42 

4  1 

38 

32 

34 

30 

39 

39 

29 

36 

41 

36 

39 

47 

39 

36 

49 

39.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MB  1 

69 

61 

65 

65 

66 

62 

8  7 

51 

56 

66 

48 

54 

6! 

69 

56 

6  5 

67 

56 

61 

65 

76 

58 

54 

65 

59 

62 

70 

61 

67 

54 

61  •  1 

MIN 

54 

44 

35 

34 

39 

35 

3  7 

42 

43 

35 

35 

37 

28 

30 

31 

30 

29 

35 

36 

3 

4  3 

38 

32 

40 

37.8 

KEWBNEE   1  E 

MB  . 

66 

54 

60 

64 

6  6 

62 

60 

5  7 

48 

52 

64 

45 

51 

59 

69 

58 

55 

64 

54 

60 

65 

77 

54 

55 

62 

57 

62 

70 

60 

62 

60 

59.8 

MIN 

52 

42 

37 

32 

40 

38 

38 

42 

4  I 

4  8 

34 

36 

Z 

46 

30 

30 

39.5 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 

60 

61 

64 

6  9 

64 

60 

55 

57 

57 

6  7 

46 

53 

61 

71 

59 

57 

65 

57 

61 

66 

77 

61 

52 

63 

55 

60 

71 

63 

65 

56 

65 

61  .2 

MIN 

53 

4  1 

37 

35 

4  3 

36 

4  1 

45 

44 

40 

36 

32 

29 

38 

42 

30 

4 

41.1 

MORRISON 

MAX 

6  6 

61 

60 

64 

6  6 

62 

60 

55 

47 

57 

67 

47 

52 

60 

70 

59 

'6 

64 

56 

60 

66 

76 

53 

50 

64 

57 

58 

67 

60 

58 

54 

59.8 

M : 

52 

42 

38 

33 

34 

33 

34 

42 

42 

36 

34 

34 

27 

28 

36 

32 

37.5 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

64 

6  0 

60 

64 

6  7 

62 

6  8 

54 

46 

55 

66 

47 

52 

60 

68 

57 

65 

64 

55 

60 

65 

73 

51 

SI 

61 

56 

55 

66 

59 

63 

58 

59. 1 

MIN 

42 

33 

24 

2  3 

26 

22 

28 

35 

34 

'  6 

26 

27 

18 

23 

40 

25 

28 

41 

30 

29 

32 

50 

33.6 

PAH  PBW 

MAX 

70 

54 

60 

BS 

66 

64 

62 

6  0 

56 

5  6 

65 

47 

51 

58 

60 

6',' 

54 

63 

57 

57 

63 

73 

55 

47 

63 

61 

62 

6  9 

61 

68 

62 

60.2 

n :  N 

50 

5  ! 

36 

1  4 

3 1 

35 

36 

42 

38 

35 

35 

2 

9 

33 

30 

32 

37 

38.3 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

59 

60 

62 

64 

62 

57 

53 

55 

55 

65 

55 

50 

56 

65 

61 

6  3 

63 

58 

6  8 

63 

72 

65 

49 

62 

65 

55 

65 

6  1 

61 

57 

59 

59.8 

MIN 

5 1 

4  1 

36 

35 

50 

35 

3  9 

45 

42 

39 

35 

33 

2  8 

36 

44 

29 

30 

40 

37 

33 

45 

43 

54 

4 

37 

42 

40.1 

ROCKFORO  HSO  BP 

MAX 

58 

60 

64 

6  8 

63 

58 

6  0 

56 

54 

67 

47 

52 

59 

69 

59 

53 

64 

58 

50 

64 

73 

57 

50 

63 

62 

55 

66 

62 

64 

57 

61 

59.8 

i ;  'i 

49 

42 

36 

34 

41 

35 

36 

42 

38 

38 

35 

31 

27 

32 

37 

29 

30 

43 

36 

31 

42 

44 

45 

44 

42 

42 

39 

40 

38 

38 

50 

38.3 

STOCKTON 

MAX 

59 

5  8 

60 

6  3 

60 

64 

60 

67 

53 

63 

62 

49 

56 

64 

57 

52 

61 

S3 

57 

62 

70 

67 

47 

59 

58 

54 

62 

58 

61 

55 

58 

59.0 

MIN 

49 

48 

37 

39 

50 

36 

3  7 

40 

40 

42 

32 

34 

34 

36 

47 

30 

35 

42 

38 

40 

47 

47 

42 

42 

SO 

42 

40 

48 

38 

40 

44 

40  .9 

T1SKILHB  2  SE 

ra  ■ 

63 

61 

65 

67 

65 

60 

55 

57 

55 

64 

53 

52 

60 

69 

63 

5S 

65 

6  0 

60 

6  5 

75 

68 

50 

64 

58 

62 

70 

63 

63 

58 

62 

61  .5 

"  :  N 

5  3 

43 

37 

35 

52 

37 

40 

44 

43 

40 

36 

38 

29 

36 

46 

30 

35 

41 

4  8 

38 

47 

46 

43 

45 

53 

45 

44 

48 

41 

37 

45 

41  .5 

up    Ml  1  T 

72 

60 

66 

67 

66 

61 

55 

55 

2  5 

65 

52 

52 

6  9 

69 

64 

56 

65 

60 

61 

64 

75 

71 

49 

63 

5  9 

57 

68 

63 

62 

57 

62 

61  -6 

•  mm 

MIN 

5  2 

4  1 

35 

39 

5  1 

34 

40 

4  I 

4  1 

35 

35 

32 

36 

44 

37 

34 

40 

38 

41 

3 

42 

4 

39 

45 

40.8 

NORTHEAST  02 

BNTIOCH  2  NW 

MA  ■ 

59 

'  4 

60 

65 

5B 

64 

57 

65 

55 

57 

64 

49 

52 

69 

65 

54 

51 

64 

5  5 

55 

63 

72 

SO 

50 

64 

64 

60 

67 

61 

62 

51 

58.9 

M  1  N 

5  1 

43 

35 

36 

40 

34 

32 

40 

42 

41 

37 

35 

28 

28 

39 

29 

29 

35 

43 

34 

34 

43 

4 

49 

43 

39 

42 

4 

38.0 

AURORA 

MAX 

59 

62 

64 

68 

61 

60 

46 

8  7 

55 

66 

S3 

53 

60 

68 

68 

65 

56 

6  8 

66 

74 

60 

51 

65 

65 

61 

65 

60 

62 

49 

62 

60.7 

MIN 

5 1 

42 

37 

3  7 

4  5 

36 

38 

4  3 

4  1 

4  6 

37 

33 

30 

40 

40 

30 

28 

41 

38 

44 

44 

45 

43 

51 

45 

40 

45 

4 

39  .9 

8ARR I NGTON 

MAX 

6  1 

55 

60 

64 

66 

64 

58 

55 

55 

54 

64 

47 

51 

59 

66 

50 

SO 

64 

55 

51 

62 

72 

52 

6  0 

65 

61 

59 

64 

60 

61 

52 

58.3 

MIN 

52 

42 

33 

34 

4  6 

33 

32 

43 

41 

33 

35 

35 

26 

36 

33 

4 

33 

38 

45 

43 

4 

47 

4 

34 

30 

42 

37.1 

CHICAGO  O'HBRE  HSO  BP 

MAX 

6D 

63 

67 

6  9 

67 

61 

53 

6  1 

56 

6  8 

51 

55 

61 

67 

61 

53 

67 

58 

57 

63 

74 

58 

S3 

68 

64 

62 

64 

61 

61 

55 

65 

61  .4 

MIN 

55 

42 

40 

4  3 

47 

38 

40 

4 

4  1 

36 

31 

38 

40 

35 

45 

37 

37 

45 

46 

45 

43 

51 

42 

39 

41  .5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

65 

55 

60 

6  6 

69 

66 

60 

52 

E  1 

65 

52 

57 

63 

67 

57 

6  5 

64 

57 

63 

69 

74 

S3 

67 

70 

64 

61 

63 

59 

56 

64 

61  .9 

MIN 

S  4 

49 

45 

44 

5  5 

43 

4  5 

50 

44 

42 

40 

39 

37 

41 

SO 

36 

37 

44 

47 

43 

49 

51 

48 

55 

48 

45 

49 

42 

44 

45.4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  BP 

62 

60 

64 

; 

65 

SB 

53 

61 

55 

65 

50 

53 

59 

66 

57 

51 

64 

57 

59 

65 

74 

59 

52 

71 

63 

60 

64 

59 

59 

54 

64 

60.5 

"  !  r. 

5  3 

4  ( 

44 

4  4 

4  8 

4  0 

46 

46 

40 

3' 

40 

38 

33 

37 

42 

34 

33 

45 

43 

40 

43 

45 

43 

46 

4 

47 

44 

43 

50 

43.1 

DE  KBLB 

MR  . 

62 

56 

6 

65 

62 

60 

55 

55 

65 

57 

52 

59 

68 

68 

54 

64 

62 

59 

65 

73 

72 

SO 

63 

64 

63 

67 

67 

63 

61 

60 

62.2 

M ;  N 

5  1 

40 

35 

4  l 

52 

46 

46 

44 

38 

36 

35 

27 

39 

44 

2  9 

3 1 

40 

39 

35 

43 

43 

42 

44 

54 

44 

42 

38 

37 

43 

40.1 

ELGIN 

MA) 

62 

54 

59 

64 

6f 

63 

58 

5S  55 

54 

65 

46 

51 

59 

66 

55 

51 

64 

54 

55 

63 

73 

52 

49 

65 

63 

61 

65 

60 

62 

55 

58.8 

-  N 

5  2 

43 

3  8 

42 

36 

38 

41 

42 

'  ' 

36 

34 

'  ' 

30 

35 

30 

30 

30 

42 

36 

35 

4 

42 

44 

46 

45 

36 

43 

40 

35 

38.2 

CEBHBRD  WOODS  ST  PARK 

75 

57 

64 

66 

6  8 

67 

60 

59 

59 

E  ! 

57 

54 

6  3 

5  9 

67 

6  5 

52 

63 

65 

60 

65 

74 

58 

S3 

64 

67 

58 

67 

59 

61 

61 

61  -6 

MIN 

5  1 

42 

34 

3  3 

34 

3 1 

3  3 

47 

44 

4  2 

44 

40 

2  9 

32 

37 

32 

34 

4  1 

42 

32 

33 

44 

44 

44 

53 

44 

40 

43 

37 

35 

37 

39.0 

JOLIET  BRANDON  RO  DBM 

MA) 

2 

65 

68 

66 

60 

61 

61 

6  9 

66 

48 

53 

60 

67 

58 

52 

61 

57 

6  0 

64 

75 

59 

55 

66 

62 

60 

64 

62 

62 

53 

61  .2 

- : '. 

43 

38 

38 

J8 

39 

37 

3  8 

36 

36 

38 

35 

3 1 

30 

32 

37 

30 

3 1 

32 

40 

36 

37 

45 

44 

44 

42 

39 

40 

40 

38 

3 

37.8 

MARENGO 

MA) 

60 

68 

60 

64 

60 

59 

50 

54 

55 

67 

57 

50 

60 

6  7 

61 

52 

60 

60 

57 

6  5 

74 

62 

55 

65 

65 

60 

74 

67 

65 

58 

60 

60.5 

MIN 

4  H 

36 

3 1 

29 

47 

37 

4  6 

28 

30 

22 

32 

33 

22 

23 

35 

36 

28 

40 

39 

39 

39 

50 

4  1 

34 

39 

30 

30 

37 

34.8 

OTTAWA 

69 

64 

69 

70 

6J 

65 

62 

58 

56 

69 

56 

64 

71 

70 

58 

66 

63 

62 

67 

77 

71 

52 

67 

65 

61 

74 

69 

65 

57 

63 

65-0 

- : 

5 4 

34 

36 

54 

36 

4  6 

47 

44 

38 

37 

30 

35 

31 

32 

43 

35 

33 

44 

4B 

44 

48 

56 

44 

42 

50 

4  1 

38 

46 

4  1.4 

PARK  FOREST 

76 

56 

57 

63 

68 

65 

5  9 

59 

62 

51 

64 

48 

52 

59 

66 

58 

50 

64 

54 

57 

64 

74 

56 

63 

69 

61 

sa 

62 

61 

62 

57 

60.5 

- 

55 

47 

39 

59 

45 

36 

38 

40 

42 

40 

38 

35 

30 

35 

40 

32 

34 

40 

39 

38 

42 

37 

43 

43 

48 

45 

43 

43 

37 

36 

40 

40.0 

PERU  2  W 

MR) 

65 

60 

66 

70 

56 

61 

60 

56 

60 

66 

65 

53 

61 

70 

66 

67 

58 

55 

55 

76 

73 

65 

60 

65 

72 

66 

62 

60 

62 

64  .0 

- ; 

61 

43 

35 

36 

52 

34 

4  8 

48 

42 

IS 

36 

34 

2  6 

38 

46 

34 

35 

34 

38 

32 

45 

50 

42 

42 

52 

40 

41 

48 

45 

38 

42 

40.4 

WAUKEGAN  4  WSW 

-.. > 

60 

56 

58 

62 

66 

67 

55 

55 

56 

55 

65 

47 

5  3 

57 

67 

52 

50 

64 

55 

54 

64 

74 

SO 

50 

65 

63 

63 

66 

66 

58 

53 

58.9 

- : 

4  4 

39 

38 

39 

4  1 

38 

46 

38 

39 

38 

38 

29 

31 

37 

30 

31 

33 

44 

35 

35 

43 

45 

47 

46 

43 

39 

39 

4  1 

4 1 

47 

39-2 

HHEATON  3  SE 

-h- . 

6  4 

62 

65 

69 

58 

63 

60 

58 

54 

6  6 

62 

52 

6  1 

6B 

66 

52 

63 

62 

58 

65 

75 

72 

51 

68 

63 

63 

66 

64 

62 

50 

62 

62.5 

52 

45 

37 

35 

53 

34 

34 

45 

42 

4  6 

37 

34 

28 

32 

43 

3  5 

29 

41 

44 

32 

44 

45 

43 

43 

54 

46 

38 

46 

38 

33 

40 

39  -8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INCCX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OCTOBER  1971 


STAT  I  ON 

DAY  OF  MONTH 

O 

tz 
■ 

2 

A 

g 

7 

Q 

g 

1  0 

i  ? 

1  J 

I  4 

1  3 

1  6 

I  7 

i  6, 

1  9 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

?6 

2  7 

28 

29 

i  0 

3 1 

■        ■  ■ 

HEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

56 

58 

61 

64 

67 

65 

61 

61 

4  . 

58 

63 

4i 

52 

60 

70 

61 

57 

6  9 

60 

52 

65 

74 

58 

59 

63 

54 

6  2 

72 

62 

54 

58 

60  .9 

MIN 

S3 

45 

36 

36 

36 

34 

35 

45 

42 

42 

36 

34 

31 

32 

40 

30 

30 

16 

36 

•4 

4  1 

49 

1  4 

45 

S3 

47 

48 

47 

4S 

4 

41 

40  .0 

GOLDEN  1  NH 

MAX 

67 

63 

65 

6  1 

65 

52 

60 

60 

5  i 

62 

55 

55 

63 

72 

6  3 

57 

69 

'•4 

68 

70 

6  2 

76 

6 

55 

62 

70 

1  1 

68 

6  1 

'  4 

6  9 

6S  .7 

M I  N 

55 

44 

36 

19 

54 

36 

44 

47 

43 

45 

36 

18 

33 

38 

45 

30 

36 

4.' 

34 

41 

49 

48 

4 

55 

53 

4 

49 

52 

47 

4  2 

5  7 

43.7 

LA  MARPE 

MAX 

63 

62 

65 

68 

52 

6  I 

SO 

gg 

50 

61 

48 

56 

62 

71 

6  2 

59 

66 

6;.! 

64 

67 

19 

66 

55 

63 

60 

67 

77 

64 

67 

62 

6-9 

63-1 

M I N 

50 

4  I 

34 

35 

41 

33 

39 

4  1 

39 

4  1 

32 

33 

26 

35 

42 

27 

31 

IB 

32 

34 

4  S 

45 

4  1 

5 : 

48 

44 

45 

48 

4  4 

18 

49 

39. S 

MONMOU  TN 

M8  i 

53 

61 

64 

69 

60 

53 

56 

58 

65 

S  i 

52 

62 

70 

61 

56 

64 

6H 

60 

66 

77 

68 

51 

61 

60 

50 

73 

64 

64 

61 

66 

62-0 

MIN 

52 

42 

36 

36 

51 

35 

43 

44 

41 

42 

35 

35 

32 

38 

46 

30 

36 

41 

36 

37 

47 

48 

45 

51 

SI 

46 

46 

48 

46 

40 

16 

42.1 

QUINCY  FAA  AP 

MAX 

55 

61 

64 

66 

62 

6  1 

59 

6  1 

58 

62 

48 

54 

60 

70 

B 

55 

67 

63 

61 

6  7 

B 

65 

6  1 

6  3 

60 

6  6 

77 

63 

66 

63.0 

MIN 

54 

45 

40 

43 

47 

42 

46 

46 

44 

41 

39 

)6 

34 

40 

41 

32 

37 

41 

37 

4  1 

S3 

48 

47 

59 

S2 

4 

52 

S3 

47 

4  ; 

S6 

44.6 

QUINCY  OAM  21 

MAX 

70 

58 

61 

6  5 

63 

6  3 

61 

6  2 

52 

60 

62 

50 

55 

6  1 

7  0 

59 

57 

67 

63 

62 

65 

83 

6  1 

64 

63 

S3 

6  6 

79 

6,5 

.  g 

63 

63.0 

MIN 

5G 

50 

40 

40 

40 

43 

43 

46 

43 

43 

38 

il 

33 

33 

39 

35 

35 

36 

40 

39 

39 

47 

49 

47 

53 

4  4 

43 

50 

52 

45 

45 

42.6 

RUSHV ILLE 

Hfl 1 

68 

61 

65 

58 

6  ' 

6  1 

60 

50 

58 

58 

55 

55 

61 

71 

70 

57 

57 

64 

63 

6  1 

61 

78 

65 

61 

60 

6  5 

19 

74 

67 

6  4 

6  8 

64  .5 

«          >    .  ■ 

MIN 

54 

45 

36 

<  1 

5  1 

39 

43 

44 

43 

43 

37 

37 

31 

37 

4  1 

31 

31 

4  1 

36 

3  7 

41 

52 

45 

55 

S3 

48 

16 

51 

50 

41 

52 

43.1 

CENTRAL 

04 

CHENOA 

68 

64 

63 

6^ 

67 

63 

58 

59 

53 

62 

58 

51 

59 

,  H 

6  0 

53 

66 

'  4 

58 

64 

7  6 

68 

54 

64 

63 

6.1 

70 

60 

E  1 

54 

65 

61  .8 

MIN 

54 

48 

37 

15 

S2 

37 

37 

45 

4  6 

35 

37 

35 

28 

32 

43 

30 

29 

39 

45 

35 

41 

48 

43 

45 

53 

4 

4Q 

48 

39 

33 

42 

40.2 

OECATUR 

MH  . 

68 

64 

67 

71 

70 

6  4 

59 

61 

57 

65 

54 

56 

63 

71 

67 

57 

69 

59 

62 

67 

77 

73 

65 

6  9 

62 

60 

72 

67 

66 

61 

67 

64.6 

53 

44 

36 

35 

50 

16 

41 

43 

40 

39 

37 

16 

28 

36 

45 

30 

30 

4  1 

40 

33 

44 

S3 

46 

4 

55 

46 

42 

47 

47 

40 

50 

41  .9 

FARMER  CITY 

MAX 

68 

'  ' 

65 

70 

1 

55 

6: 

55 

62 

18 

55 

62 

67 

60 

56 

67 

63 

61 

6  5 

75 

69 

58 

63 

61 

5  8 

67 

66 

64 

55 

65 

62.7 

MIN 

54 

47 

39 

37 

S3 

40 

42 

46 

43 

40 

39 

38 

30 

36 

45 

33 

34 

41 

35 

3  5 

43 

52 

45 

52 

55 

47 

43 

47 

4  1 

35 

50 

42.5 

HAVANA   4  NNE 

MAX 

70 

58 

64 

56 

71 

6  7 

62 

60 

56 

59 

60 

50 

55 

52 

72 

61 

57 

70 

57 

66 

6  1 

80 

6  6 

5  1 

64 

6  0 

6  3 

77 

63 

67 

63 

63.6 

MIN 

53 

48 

42 

36 

39 

42 

42 

46 

43 

42 

36 

38 

28 

29 

35 

34 

32 

3  6 

38 

3  3 

34 

48 

46 

4  . 

S3 

46 

41 

45 

4 

39 

42 

40.7 

LACON  2  E 

MAX 

64 

61 

65 

69 

56 

63 

61 

57 

57 

68 

57 

52 

61 

71 

|  B 

55 

68 

6  1 

61 

66 

77 

73 

52 

6  6 

61 

6  : 

12 

69 

6  6, 

62 

6  4 

63  .7 

MIN 

53 

44 

37 

38 

53 

35 

42 

45 

42 

42 

37 

35 

31 

38 

47 

30 

35 

42 

37 

35 

47 

4  1 

44 

47 

S3 

43 

43 

49 

4 

37 

4S 

41  .5 

L I NCOLN 

MAX 

68 

62 

64 

66 

68 

62 

59 

60 

56 

61 

£  - 

55 

60 

69 

64 

56 

70 

66 

62 

Si 

77 

70 

62 

62 

62 

61 

74 

70 

66 

60 

6  8 

64.1 

MIN 

54 

47 

39 

38 

S3 

40 

44 

46 

43 

4  1 

40 

39 

31 

36 

46 

33 

33 

42 

38 

18 

43 

51 

45 

54 

55 

47 

43 

49 

10 

4  D 

51 

43.2 

MASON   CITY    1  NH 

MAX 

68 

52 

64 

68 

68 

60 

58 

60 

56 

62 

56 

S3 

61 

70 

6 

55 

69 

r,  i 

62 

6  1 

!$ 

72 

60 

6  1 

60 

61 

75 

66 

65 

6  l 

66 

63.5 

MIN 

54 

49 

39 

36 

S3 

<<> 

43 

46 

42 

4  1 

37 

<8 

29 

37 

47 

31 

33 

4 

37 

37 

45 

51 

46 

54 

56 

46 

4  4 

49 

4 

38 

50 

43.0 

MINONK 

MAX 

71 

64 

61 

62 

70 

.  a 

61 

6  0 

57 

55 

65 

47 

59 

61 

6  9 

60 

56 

6  6 

58 

5  9 

6  8 

76 

6.' 

61 

65 

E  4 

62, 

7S 

6  2 

65 

64 

63.2 

MIN 

55 

44 

96 

35 

38 

16 

39 

41 

42 

35 

36 

33 

28 

33 

40 

28 

30 

3  5 

34 

34 

4 

45 

42 

42 

S3 

42 

3B 

44 

16 

42 

47 

38.8 

NORMAL 

MAX 

71 

52 

63 

58 

68 

63 

58 

59 

54 

63 

59 

52 

60 

69 

67 

58 

67 

6  7 

57 

65 

75 

75 

6  5 

6  3 

62 

61 

72 

72 

62 

65 

64.0 

MIN 

54 

46 

39 

37 

55 

19 

43 

42 

44 

39 

36 

30 

38 

45 

32 

33 

39 

37 

33 

49 

52 

45 

52 

56 

46 

44 

48 

42 

35 

4  ■ 

42.8 

PEORIA   HSO  AP 

MAX 

61 

62 

63 

67 

64 

60 

54 

56 

56 

62 

49 

52 

59 

69 

60 

55 

66 

66 

60 

65 

75 

64 

54 

61 

62 

6  1 

71 

63 

63 

60 

64 

61 .2 

MIN 

51 

41 

37 

37 

43 

35 

45 

44 

41 

40 

37 

33 

28 

36 

41 

32 

32 

4. 

37 

37 

46 

47 

47 

54 

44 

43 

43 

49 

4 

41 

5  3 

41.3 

PRINCEVILLE   1  N 

MAX 

60 

58 

58 

61 

E  : 

63 

60 

55 

56 

64 

S3 

51 

60 

69 

65 

56 

65 

66 

62 

66 

66 

63 

52 

E  6 

61 

62 

72 

62 

63 

6  6 

64 

60  -9 

MIN 

S2 

4  1 

43 

39 

50 

37 

42 

45 

42 

47 

37 

)8 

30 

30 

47 

31 

37 

36 

35 

36 

47 

46 

45 

(8 

48 

44 

4  4 

48 

42 

38 

46 

41  .6 

EAST 

05 

DANVILLE 

MAX 

66 

61 

55 

70 

71 

63 

58 

67 

53 

63 

5  9 

54 

59 

67 

62 

53 

64 

61 

59 

65 

74 

71 

64 

70 

65 

6  9 

66 

65 

62 

'  1 

64 

63.2 

MIN 

55 

46 

39 

36 

49 

40 

40 

48 

44 

35 

40 

39 

29 

3  J 

41 

35 

29 

3  5 

36 

31 

39 

52 

47 

44 

54 

48 

43 

4  1 

37 

38 

4  6 

41  .0 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 

64 

59 

63 

68 

S  B 

60 

S3 

65 

51 

63 

56 

53 

5B 

6  6 

.5 

51 

64 

58 

57 

64 

72 

67 

58 

67 

59 

6,9 

61 

62 

66 

56 

63 

60.8 

" ;  N 

54 

46 

37 

38 

5  1 

38 

39 

48 

43 

38 

39 

38 

30 

36 

44 

33 

34 

42 

38 

34 

42 

51 

45 

48 

55 

47 

45 

46 

38 

)8 

46 

42.0 

KANKAKEE   NTR  POLL 

CTR 

NR  i 

75 

58 

59 

63 

64 

66 

60 

67 

56 

58 

64 

50 

53 

50 

6  6 

60 

58 

6  5 

56 

58 

64 

75 

62 

59 

67 

61 

56 

62 

6  1 

60 

62 

61  .6 

MIN 

S  3 

43 

4 

J 

41 

40 

39 

38 

39 

40 

39 

37 

32 

33 

36 

37 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

49 

SO 

46 

42 

44 

38 

39 

3  8 

38.9 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

65 

52 

64 

69 

65 

62 

57 

52 

52 

63 

57 

54 

61 

6  7 

62 

53 

66 

6  3 

58 

66 

75 

69 

55 

6  6 

61 

59 

65 

62 

6  3 

S4 

63 

61  .9 

MIN 

5  i 

47 

37 

39 

52 

37 

38 

48 

41 

35 

37 

36 

30 

34 

45 

32 

32 

42 

37 

37 

4 

50 

43 

45 

S3 

43 

4 

44 

y 

34 

42 

40.6 

PONT IAC 

MAX 

65 

61 

65 

68 

66 

63 

60 

54 

S3 

63 

B 

54 

61 

67 

S3 

64 

64 

60 

6  6 

75 

73 

53 

62 

63 

64 

70 

66 

6  2 

6  9 

64 

62.6 

MIN 

54 

45 

39 

38 

54 

39 

41 

47 

42 

38 

19 

37 

31 

15 

47 

32 

32 

41 

38 

34 

43 

S3 

44 

47 

55 

45 

4  6, 

49 

4 

43 

4  8 

42.2 

RANTOUL 

MAX 

TO 

64 

64 

69 

60 

63 

63 

61 

50 

54 

58 

66 

59 

52 

65 

S7 

57 

65 

74 

72 

68 

68 

50 

54 

65 

64 

64 

60 

62.6 

MIN 

52 

99 

16 

44 

38 

37 

44 

SB 

39 

IB 

32 

12 

36 

33 

33 

36 

38 

3  6 

38 

42 

45 

46 

SI 

47 

42 

44 

4. 

16 

37 

40.0 

URBANA 

MAX 

70 

62 

64 

68 

69 

60 

54 

63 

54 

62 

5  1 

54 

60 

67 

58 

53 

6S 

56 

59 

64 

73 

69 

60 

68 

60 

54 

86 

64 

6  3 

56 

64 

61  .6 

MIN 

52 

4! 

41 

II 

51 

4 

42 

4  6 

39 

38 

39 

16 

31 

3  5 

42 

33 

31 

40 

40 

37 

41 

48 

47 

52 

54 

43 

44 

46 

42 

3  9 

49 

42.1 

MATSEKA  2  NH 

MAX 

73 

59 

58 

63 

66 

65 

60 

60 

61 

SO 

62 

48 

52 

57 

65 

57 

51 

64 

55 

63 

72 

58 

S4 

66 

6  6 

54 

60 

61 

62 

58 

59  .7 

■           ■  ■ 

MIN 

SI 

47 

37 

35 

35 

38 

38 

38 

42 

36 

38 

33 

27 

29 

33 

32 

29 

31 

38 

39 

43 

43 

43 

43 

43 

4i 

38 

43 

36 

35 

39 

38-0 

HEST  SOUTHHEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

75 

.  g 

6  1 

65 

70 

6  0 

63 

62 

E  : 

59 

61 

52 

54 

62 

71 

59 

56 

72 

63 

62 

67 

78 

71 

60 

6  3 

b  ' 

74 

69 

66 

'  4 

6S.I 

MIN 

60 

49 

43 

41 

43 

44 

45 

47 

43 

44 

39 

37 

34 

36 

39 

34 

34 

3  6 

40 

37 

15 

45 

4  l 

4  . 

54 

47 

4S 

45 

4- 

43 

4  5 

43-1 

CARL INVILLE 

MAX 

74 

' 

G  ; 

to 

6! 

64 

60 

59 

63 

' 

6> 

64 

71 

62 

57 

72 

• 

64 

6fi 

•1 

79 

73 

6  3 

63 

-  4 

77 

70 

68 

'  < 

66 

66.0 

MIN 

43.8 

CRiCGSVILLE 

MAX 

» 

S8 

61 

65 

63 

56 

SO 

:  B 

SS 

54 

5  2 

52 

SB 

68 

61 

54 

67 

61 

60 

65 

'8 

69 

6  1 

S9 

57 

65 

>  6 

66 

64 

69 

64 

61  -6 

MIN 

51 

42 

36 

39 

5: 

36 

42 

43 

40 

43 

35 

33 

31 

IS 

43 

29 

37 

46 

36 

38 

4  5 

51 

43 

S3 

49 

45 

46 

46 

4  4 

37 

50 

41  .7 

MILL  SBORO  2  SSH 

MAX 

72 

61 

B9 

■  9 

6  5 

69 

61 

62 

58 

61 

H 

56 

63 

70 

61 

50 

70 

•  4 

6S 

66 

77 

80 

74 

66 

65 

63 

72 

71 

6  5 

64 

66 

65.8 

MIN 

54 

45 

16 

40 

49 

19 

42 

46 

« 

39 

36 

37 

33 

35 

44 

33 

32 

4 

37 

37 

42 

50 

47 

S3 

52 

4S 

4. 

45 

44 

36 

SO 

42.1 

JACKSONVILLE 

MAX 

72 

61 

61 

65 

69 

67 

62 

61 

59 

58 

6( 

50 

54 

61 

70 

60 

56 

71 

61 

63 

67 

78 

6  9 

-5 

61 

59 

66 

78 

66 

66 

63 

63.8 

MIN 

61 

48 

)g 

34 

35 

40 

39 

46 

45 

44 

4 

39 

29 

29 

4 

33 

32 

37 

36 

37 

41 

49 

46 

51 

56 

IB 

4  ; 

46 

48 

40 

4  0 

41  .8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOfx 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
<t 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

1  5 

16 

17 

1  B 

1  9 

20 

2  1 

22 

23 

24 

25 

?6 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

JERSEYVILLE  2  5W 

MAX 
MIN 

73 

F  i 

65 
47 

62 
38 

65 
34 

67 
49 

60 
41 

62 
43 

61 
47 

59 
44 

ft! 
40 

63 
39 

53 
35 

55 
27 

62 
37 

70 
42 

60 

33 

56 
30 

73 
43 

64 

31 

63 
32 

57 
46 

78 
49 

78 
48 

74 

SO 

60 

55 

60 
49 

69 
49 

77 
49 

67 
50 

68 

39 

65 
45 

65  .0 
42.7 

PANA 

MAX 
M ; '. 

72 
55 

60 
48 

62 
41 

57 
38 

65 
S3 

59 
42 

SI 
45 

52 
48 

54 
45 

60 
40 

55 
40 

53 
40 

58 
33 

66 
)6 

59 
46 

53 
34 

66 
34 

60 
43 

60 
40 

64 

38 

73 
43 

75 
53 

67 
49 

62 
ft  1 

64 

S5 

59 
48 

67 
43 

66 
47 

64 
46 

63 
40 

66 

52 

62  . 3 
44  . 1 

5PR1NGFIELO  WSO  HP 

MA  1 

m  i  n 

72 
52 

63 
43 

64 

36 

5g 
36 

67 
47 

62 
41 

SB 
46 

61 
47 

57 
43 

63 
43 

S3 
40 

55 
34 

61 

30 

71 
40 

61 
43 

56 
33 

71 
33 

61 
41 

62 
35 

67 
39 

78 
50 

71 
46 

65 
51 

62 
55 

62 
51 

62 
48 

76 
46 

67 
SO 

66 
47 

63 
42 

67 
53 

64.3 
43-3 

VIROEN  1  N 

MA) 

'  4 

46 

36 

35 

51 

37 

40 

48 

42 

41 

44 

12 

28 

37 

65 
44 

6 1 
30 

7 1 
33 

68 
41 

63 
33 

67 
34 

78 
44 

77 
SO 

73 
46 

65 
52 

62 
55 

64 
47 

75 
43 

70 
50 

70 
46 

62 
43 

67 

50 

66.0 
42.6 

WHITE  HRLL   1  E 

... 

MAX 

73 
56 

61 
48 

64 
40 

68 
36 

69 
54 

61 
42 

61 
46 

61 
48 

58 
45 

62 
44 

62 
38 

5  5 
40 

ft;; 
iO 

71 
36 

69 
46 

57 
34 

72 
32 

72 
42 

63 
37 

58 
36 

79 
46 

60 

51 

72 
49 

71 
56 

61 
56 

66 
49 

79 
46 

78 
51 

68 

50 

68 
42 

67 
55 

67  .0 
44.6 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

72 
57 

61 
4B 

65 
40 

69 
3  6 

6  5 
51 

62 
42 

51 
41 

66 
49 

S4 
44 

61 
37 

5B 
39 

54 
40 

60 

29 

66 
33 

65 
45 

54 
34 

66 
30 

61 
40 

60 
39 

65 
33 

73 
44 

77 
52 

70 
50 

70 
51 

62 
55 

59 
49 

66 
48 

69 
45 

66 
44 

64 

35 

65 
52 

63.8 
43.0 

EFFINGHAM   3  W 

HF1> 

72 
55 

71 

52 

61 
40 

62 
35 

66 
35 

63 
44 

60 

40 

ff: 
46 

67 
43 

55 
37 

64 
40 

53 
42 

54 

29 

57 
29 

65 
32 

58 
36 

53 
30 

65 

3  0 

62 
43 

60 
34 

64 
34 

73 
42 

76 

50 

70 
52 

71 
56 

61 
SI 

S3 
46 

66 
46 

66 
46 

65 
38 

64 

39 

63. 1 
41  .0 

FLORA  5  NW 

7S 

59 

63 

50 

66 
37 

70 
34 

hi, 
48 

65 
44 

59 
40 

70 
51 

58 
38 

66 
34 

61 
40 

55 
40 

61 

27 

69 
29 

62 
40 

56 
35 

68 
30 

66 
41 

64 

36 

66 
31 

75 
36 

81 
49 

74 

51 

71 
52 

63 
55 

62 
49 

69 
45 

68 
46 

67 
46 

67 
34 

66 
47 

66  ■  I 
41  .8 

HAT  TOON 

MAX 

l? 
54 

60 
45 

63 
41 

ft  ft 

ie 

6T 
54 

60 
42 

S5 
43 

66 
46 

53 

:o 

61 
40 

55 
40 

54 

36 

58 
31 

ftft 
35 

58 
44 

52 
35 

bft 
31 

ft  1 
41 

58 
4  I 

64 

16 

73 
43 

77 
53 

67 
50 

7  0 
53 

60 
55 

57 
46 

64 
44 

68 
45 

65 
43 

63 
37 

64 

51 

62  .5 
43.0 

HOME  AQUA 

-,, . 

71 
57 

62 
48 

64 
39 

70 
36 

67 
51 

62 
50 

59 
44 

62 
49 

55 
45 

63 
38 

58 
40 

54 
40 

60 
29 

69 
34 

ft? 
46 

54 
34 

69 
30 

62 
39 

SO 
40 

66 
31 

76 
44 

77 
SO 

75 
59 

65 
54 

67 
51 

62 
40 

59 
43 

66 
47 

66 
46 

63 
39 

66 
50 

64  .2 
43.3 

NEWTON  6  SSE 

59 

55 

72 
SI 

61 
40 

64 

37 

69 
42 

66 
44 

62 
42 

62 
45 

70 
41 

ftft 
37 

66 
39 

56 
37 

55 
30 

61 
32 

66 
3  1 

66 
36 

54 

29 

ftft 
33 

64 
42 

59 
35 

66 
36 

72 
42 

79 

72 
49 

69 
S3 

60 
53 

54 
46 

67 
46 

70 
44 

68 
38 

66 
40 

64  .8 
40.9 

OLNEY  2  S 

MA  l 

74 

56 

64 

53 

67 
37 

72 
35 

70 
49 

65 
48 

59 
40 

73 
50 

58 
40 

67 
(ft 

57 
42 

56 
38 

SO 
28 

66 
30 

61 
38 

56 
37 

6B 
28 

66 
39 

60 
36 

67 
33 

75 
39 

60 

53 

75 
52 

70 
54 

64 

56 

59 
52 

67 
47 

73 
45 

66 
47 

68 
40 

66 
50 

66.2 
42-9 

PALESTINE 

MA) 

75 
58 

63 
52 

65 
40 

71 
37 

69 
51 

65 
44 

54 
42 

71 
48 

53 
41 

66 
38 

56 
42 

55 
40 

5  9 
30 

67 
31 

55 
41 

54 
36 

67 
30 

ftft 
43 

58 
36 

ftft 
36 

73 
41 

78 
49 

71 
55 

68 
S3 

63 
54 

59 
50 

62 
48 

70 
46 

67 
46 

65 
40 

64 

52 

64.3 
43.5 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

72 
57 

61 
47 

63 
38 

70 
36 

70 
51 

61 
4  1 

52 
40 

68 
47 

53 
43 

63 
39 

66 
39 

5  3 
40 

60 
29 

67 
35 

57 
43 

52 
35 

65 
30 

60 
39 

58 
35 

65 
34 

73 
44 

75 
S3 

68 
48 

69 
48 

62 
53 

56 
47 

67 
43 

68 
42 

67 
39 

64 

35 

63 
49 

63.2 
41  .9 

SALEM 

MAX 
MIN 

74 

56 

52 
4  3 

66 
34 

71 
34 

65 
47 

65 
43 

59 
41 

67 
48 

58 
37 

65 
35 

60 
38 

56 
33 

62 
27 

69 
30 

60 
38 

56 
33 

69 
27 

>  6 
39 

64 

37 

68 
32 

76 
35 

60 
46 

74 
49 

70 
49 

63 
52 

63 
46 

70 
40 

69 
44 

68 
45 

66 
37 

67 
49 

66  - 1 
40-3 

TUSCOLA 

MAX 

MIN 

72 

S7 

63 
46 

66 
37 

70 
35 

68 
51 

63 
38 

58 
41 

66 
49 

55 
42 

62 
36 

63 
37 

55 
35 

60 
28 

68 

32 

59 
44 

54 

31 

67 
28 

61 
38 

60 
33 

65 
32 

74 

37 

73 
50 

64 
46 

69 
49 

62 
55 

61 
45 

64 
41 

66 
44 

64 

39 

60 
35 

65 
47 

63. 6 
40.6 

VANDAL  I A  2  NW 

MAX 

ft! 

50 

39 

36 

46 

45 

J  ! 

42 

39 

\  : 

40 

30 

34 

41 

35 

33 

41 

40 

33 

4! 

49 

52 

55 

56 

4H 

43 

45 

47 

41 

64.7 
42  .8 

WINDSOR 

.  . 

72 
57 

53 
46 

64 

37 

70 
19 

66 
54 

62 
40 

60 
41 

66 
48 

57 
42 

62 
40 

55 
39 

54 
40 

60 
30 

68 
36 

67 
IS 

57 
34 

66 
32 

62 
40 

59 
40 

65 
38 

75 
44 

78 
44 

7  0 
49 

70 
52 

65 
55 

60 
47 

66 
43 

68 
44 

66 
43 

64 
34 

65 

64.6 
42.2 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

BE 

67 

SB 
55 

66 
43 

f  9 
42 

73 
45 

66 
51 

60 
46 

60 
40 

65 
41 

58 
43 

55 
!8 

61 

3  6 

67 
34 

61 
39 

57 
38 

67 
31 

68 
45 

63 
42 

67 
37 

73 
39 

79 
50 

74 
49 

69 
51 

66 
57 

63 
51 

67 
42 

73 
47 

69 
51 

70 
43 

69 
48 

44  .7 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

77 
61 

63 
53 

57 
37 

71 
35 

70 
50 

6S 
43 

54 
44 

64 

5;' 

60 
41 

63 
ift 

6: 

43 

56 
35 

62 

9 

70 
31 

69 
45 

60 
37 

72 
30 

72 
41 

63 
35 

bft 
31 

78 
51 

79 
50 

77 
54 

73 
57 

68 

57 

66 
46 

75 
48 

75 
48 

68 
51 

67 
41 

69 
55 

44  .2 

CAHOKIA 

MAX 

77 
ft  1 

71 
54 

56 
39 

60 
39 

60 
39 

39 

ftft 
19 

61 
39 

60 
38 

5  7 
36 

5  5 
39 

49 
38 

53 
32 

ft? 
32 

73 
45 

60 
38 

57 
34 

70 
39 

71 
36 

64 

33 

70 
39 

71 

76 

68 

59 

57 

65 

71 
48 

70 
53 

68 
41 

67 
44 

40.7 

CAIRO  WSO  CI 

MA) 

8  6 
61 

53 
50 

66 
46 

T. 
46 

75 
52 

69 
54 

66 
53 

71 

5  0 

60 
45 

67 
49 

59 
45 

ftft 
40 

61 
37 

69 
41 

61 
48 

58 
4  1 

70 
39 

71 
45 

66 
44 

68 
42 

76 
49 

60 
55 

75 
55 

70 
60 

65 
59 

63 
49 

66 
46 

75 
54 

70 
52 

72 
48 

71 
62 

48.9 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MA) 

;m 

51 

85 
55 

53 
38 

67 

3ft 

70 
35 

73 
50 

69 
45 

65 
49 

72 
39 

60 
39 

67 
42 

58 
33 

55 
28 

61 
29 

68 

31 

58 
36 

57 
28 

69 
30 

68 
34 

64 

31 

69 
32 

76 
43 

80 
48 

76 
49 

70 
56 

67 
52 

62 
42 

71 
46 

72 
48 

70 
35 

70 
37 

40.5 

CARLTLE  RESERVOIR 

MA) 

75 
61 

73 

s: 

62 
37 

66 
38 

70 
38 

61 
44 

64 
46 

64 
46 

66 
38 

59 
40 

63 
41 

50 
34 

55 
32 

58 
36 

68 
41 

60 
34 

56 
34 

59 
19 

65 
39 

63 
40 

68 
43 

77 
42 

78 
47 

74 

55 

66 
56 

ftft 
49 

60 
45 

71 
46 

70 
SO 

66 
43 

65 
45 

42.9 

DU  QUOIN  4  SE 

ftft 

58 

6  3 
48 

66 
39 

71 
35 

75 
50 

66 
45 

ft  3 
47 

72  60 
43  39 

ftft 
39 

ft,  ft 
37 

55 
29 

61 
28 

69 
33 

59 
41 

56 
35 

69 
30 

66 
41 

62 
36 

68 
32 

75 
39 

80 
49 

75 
50 

66 
54 

65 
54 

60 
42 

70 
45 

72 
48 

68 
44 

67 
39 

70 
54 

42.0 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

MA) 
- :  n 

ft 

59 

73 
51 

S6 
36 

67 
36 

70 
38 

69 
46 

61 
45 

63 
48 

68 
37 

61 
35 

66 
40 

56 
32 

57 
30 

62 
30 

71 
•ft 

73 
32 

69 

32 

65 
37 

69 
38 

65 
37 

70 
35 

79 
47 

82 
53 

75 
54 

65 
54 

70 
46 

68 
46 

74 
46 

68 
49 

71 
37 

70 
41 

41  .4 

MARION  4  NNE 

MA  ■ 

" : 

78 
62 

84 

55 

62 
40 

64 

39 

68 
40 

70 
50 

6  5 
48 

64 
48 

71 
39 

68 
3  9 

66 
41 

56 
35 

54 

31 

58 
31 

67 
34 

56 
36 

S5 
32 

67 
33 

65 
38 

ftft 
36 

65 
36 

72 
42 

78 
51 

76 
52 

68 
56 

64 

53 

59 
45 

67 
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COULTERV I LLE    1  SSW 

194  4 

08 

RANDOLPH 

2 

3  8 

1  1 

89  36 

5  1  0 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87  38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87  39 

558 

5P 

5P 

c 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87  36 

527 

7A 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

51 

88  58 

670 

7P 

7A 

H 

MRS  ETHELDA  C  SW I  GAR  T 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88  46 

840 

5P 

5P 

H 

OR  ALAN  COLE 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

21 

88  10 

615 

7A 

c 

ORRIS  C  GRISSOM 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

P9  29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT  H.  NELL  I  S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88  40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MP 1  F A w 

1  i  L  L  L.  n  IN 

i 
i 

40 

25 

88  51 

794 

c 

WILLIAM  L  DEV I NE 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

4 

38 

00 

89  15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE  IN 

2642 

04 

PEOR  I A 

I 

40 

56 

89  38 

800 

c 

HAROLD  0.  PRICE 

EDWARDSV I LLE    1  NE 

2679 

OP 

MADISON 

4 

38 

50 

89  57 

500 

7A 

H 

MRS.   DEVERA  M.  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

o; 

EFFINGHAM 

7 

39 

08 

88  37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88  20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L I  V  I NGSTON 

I 

40 

44 

88  31 

691 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88  19 

425 

5P 

SP 

RADIO  STATION  WFIW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88  39 

730 

7P 

7A 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

41 

88  34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FOX  RIDGE  STATE  PARK 

3142 

in 

COLEc 

7 

39 

24 

88  09 

703 

CLOSED  9/15/77 

rREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89  36 

750 

7A 

7A 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

41 

54 

90  09 

592 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90  26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90  23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 
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S  T  R  T  T  (IN 
u  i  n  i  i  u  in 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  ni  in  t  y 

UJ 

o 
a 

— 

cr 
o 

LATITUDE 

c 
c 

ELEVPT I  ON 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

i 

4  1 

10 

90 

03 

855 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

i 

4  1 

22 

88 

28 

505 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

GIBSON  CITY   1  E 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

9 1 

02 

538 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

91 

02 

725 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

31 

367 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BONO 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

GRIGGSV1LLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

HRRR  I  SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

HflRRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

HAVANA  4  NNE 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

21 

90 

01 

460 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4013 

01 

PUTNAM 

1 

4  1 

18 

89 

19 

464 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

HOOPESTON   1  NE 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

HUTSONV I LLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

41 

25 

91 

01 

554 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

610 

JERSEYV I LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

41 

08 

87 

53 

642 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

KE I THSBURG 

4655 

01 

MERCER 

4 

41 

06 

90 

57 

550 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89 

54 

780 

KINCAID 

4739 

06 

CHRIST  IAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

41 

01 

89 

21 

614 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

L AWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4  1 

447 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

4  50 

MACK INAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

MACOMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

610 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI  AMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

MASON  CITY    1  NW 

54  1  3 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

585 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

7  1  8 

MCHENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

1  4 

742 

MCLEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

1  0 

90 

08 

620 

MINONK 

57 1  2 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89 

03 

750 

MOLINE  WSO  AP  R 

575  1 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

MONT  I  CELL  0  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

2  1 

88 

26 

520 

MORRISON 

5833 

0 1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

MORR I SONV I LLE 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

MOUNT  CARROLL 

590  1 

0  1 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

MOUNT  STERLING 

5935 

o: 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

21 

88 

52 

490 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  I 

91 

03 

548 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPFR 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

•JQKOMIS 

6  185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

OBSERVRT I  ON 
TIME  PND 
TRBLES 


OBSERVER 


7A 
7A 
MID 


6P 


BP 


6P 
MID 

7A 

7A 
MID 
6P 


7A 


7A 
7A 
MID 
7A 
7A 
6A 
6P 
7A 
7A 


7A 
6P 

MID 
7A 
7A 
5P 
7A 

MID 
6P 

7A 
7A 
7A 

6A 
8A 
7A 
7A 
5P 
7A 

6P 

7A 
7A 
7A 

4P 
6P 


:  h 


nil 


C  H 

c 
c 

C  H 


C  H 


:  hj 

H 


H 
C  H 


RA I  MASON  F .  SMITH 
GEBHARO  WOOOS  STATE  PK 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ROBERT  D  PROVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  IHNEN 
GERTRUDE  W  ARNOLD 
EDMUND  E  KUNCE 
WILL  1AM  C .  MENG 

DAVID  L  OWEN 
HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E .  STAFFY 
CLYDE  PITTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
TIMOTHY  G  OEST 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MRS  RICHARD   T   PAT  T  I E 
JOHN  F.  MUSHRUSH 
CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WLOS  RADIO 

JERSEYV ILLE  SWG  PLANT 
JAMES  L  SAMPSON 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEN  G  NYL I N 
KEWANEE  SEWAGE  PLANT 
RUDOLPH  J  KINK.  JR 
MRS  0  B  PACE  JR 

JACK  H.  SHARPE 
BOYCE  D  HUMPHREYS 
CALV IN  L  •  REYNOLDS 
VERNON  P.  GEHLBACH 
JAMES  F  .  MORGAN 
CARL  IE  H  KULL 
MERIDETH  SHYRACK 
HAROLD  HYDE 
TRUDY  M  ENGLISH 
MRS  MILDRED  K  M1GN0NE 

LLOYO  J-  SIMPSON 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  M.   MC  DONALD 
DON  E  TUCKER 
FRANK  W  NOVAK 
RICHARD  G  BROWN 
MARCUS  F  OODGE 
ROBERT  D  QUICK  SR 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   INEZ  M .  FINLEY 

LUCILLE  E  VOORHEES 
EDDY  R  WEBB 
CITY  OF  MORRISON 
MRS  OOROTHY  A  BULLARD 
MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 
RONALD  MORGAN 
HAROLD  MARBURGER 
JOSEPH  M  DOUD 
THOMAS  J  SCHNEIDER 
ROBERT  G  MOORHOUS 

MRS  ■  MARY  A.  OOOLEY 
PARM  E  WILLIAMS 
OOYLE  COHLMEYER 
LOCKMASTER 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
IL  STATE  UNIVERSITY 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
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CTflT  T  f>  K  l 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

CE 
Z 

cr 
a 

LATITUDE 

LONG  I TUDE 

ELEVATION 

0BSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

n  n  r  r  n  \  /  r  n 

PRECIP. 

a. 

SPECIAL 
l  SEE  NOTES! 

OBSERVER 

U  1  1  HWH 

6526 

02 

1    Q     cfli   1  p 

L  H    oHLL  t 

1 

4  1 

2  1 

88  5  1 

480 

5P 

5P 

H 

PnPFPT       1     1  ITTlP 

KUbtKI    J  LlllLt 

P  □  1   rCT  IMC 

r HL  to  1  1 NL 

6558 

07 

rpni  ipnpn 
LKHWr  UKU 

7 

39 

00 

87  37 

5  1  4 

7P 

7P 

u      m      p  o  n  n  i  c 
n  .    n  .    LrHU U  1  O 

r  HlN  H 

6579 

06 

L  n  K  I  0  1  1  HN 

2 

Jl* 

23 

89  05 

696 

7P 

7  A 

H 

ppnpip    f    crui  iMnruPD 
LtUKIL    t  oLnUnHLHtK 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  C00PERAT I VE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY   OF  PARIS 

r  Hr\f\    r  Ui\LO  1 

6616 

02 

p  n  n  k 
L  UU  r\ 

3 

4  1 

30 

87  4  1 

710 

8A 

8A 

H 

pnou    cnppcT    iidtpp  ncPT 
rHKr\    rUKtol     WHItK    Utr  1 

P  Q  I.I     PQ  l.l 
rHW  rHH 

6661 

0 1 

1    F  F 

L 1 t 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7  A 

7  A 

H 

DnDPDT    p  impn 
KUdLKI    U .  WHKU 

P  Q  V  CflM 

rHToUN 

6670 

0  3 

n  n  n  m  c 
HUHno 

4 

39 

49 

91  15 

730 

RM 

in  c  r  Du     i  mc  cnn 

JUotrH  WHooUN 

PCflDlQ     IJQfl     DP  P 
rCUKlH    WoU    Hr  K 

6711 

04 

ppnp  I  n 
r t  UK  1  H 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

kin  Tl       1  iPflTUPD  CPPWtPC 

NH  1  L    WcHlntK  otKVlLt 

p  c  n  t  n  mc 

rtU 1 UNt 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

mdc    kinur  v    i         Met  cu 

flKo   InHNLY   L.  WtLoH 

P  F  P  1  1     9  l.l 

6753 

02 

ID      CQ|    1  p 

L  H    oHL  L  t 

1 

4  1 

20 

89  09 

6  1  5 

5P 

5P 

i  m  vmc    pi  i  DCDr* 
WHYNt  tLLbtRb 

pc  Tcpcpi  ipp    o  ecu 
r L 1 L K 00 UKU     J  00W 

6760 

0  4 

MP  M  Q  p  n 

n  t  N  H  K  u 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7  A 

UtuKlrt    H  DtLKtK 

prpep    r  I  t  v    -a  cc 

r  1  r  UK     L  1  1  T     j  ol 

6819 

05 

f  n  o  n 
r  UKU 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7  A 

c 

H 

mdc     nnri   i   c\     unc  dadi/ 

"Kb   UtLLH   MHt  oUKK 

PITTSFIELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

c 

C  I  TY-PI TTSFIELD  SEW  PL  T 

PONT  I  AC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

pro  r  p  i  p    nil    pnri-iCR    i  i.i c i.i 
rKHlKlt    UU    KULnLK     I  WOW 

6973 

08 

KHNUULrti 

4 

05 

90  07 

385 

7A 

c 

hd  tui  id      i        □("  c  c  r  ii 

HK 1 HUK   J •  fcSESSEN 

PP1  MTFU  II   1   F     1  M 

7004 

04 

ppnp  r  n 
r tUK 1 H 

1 

40 

57 

89  46 

700 

6P 

6P 

mdc         ronni/     r  Tr  i  i  n  n  t 

MKb  .    I-KANK  STEWART 

rnur fit  i  o  i  u  w  in 

7014 

0  1 

i.m  1  tpc  i  np 
Wli  1  1  L  0  1  U  t 

6 

4  1 

40 

89  57 

6 1  0 

c 

KILHHRU  U  BRADLEY 

nn  f  MTV     FQQ  Qp 
U  U  I  IN  L  T     rHH  Hr 

7072 

03 

q  n  Q  M  c 
HUHrlO 

4 

39 

56 

91  12 

763 

M  I  D 

M  I  D 

H 

U  S  FED  AVIATION  AGENCY 

n 1 1 1  m r  y   i~iom  9  1 

UU  1  INL  T     Unrl    6.  I 

7077 

03 

q  n  Q  M  c 
HUHno 

4 

39 

54 

9  1  26 

4  8  3 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

nilTMPY     MCMDP  I  Ql      rr  i  nPF 
UUllNL"     ntrlUK  1HL    Dr\  1  Ubt 

7082 

03 

HUHnO 

4 

39 

56 

9 1  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEW0HNER 

PQ  M  T  n  1  II 
r\  n  1  *  1  UUL 

7  1  50 

05 

fUDMPD I PM 

LnHrlr  H  1  L_7iN 

7 

4  0 

1 9 

88   1 0 

740 

7A 

7A 

c 

RANT0UL  LIGHT  0EPT 

pen   Qim   c  cc 
KtU    DUU    0  Dt 

7  1  57 

08 

o i~i m n n i  du 
KH  NUU  L  r  H 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7  1  87 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional   information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  PF,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,   are  for  the  24  hours  ending 
at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  ol  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

ft.-tTER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPER ATL Tit   TABLE:         Urhana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"   table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

f     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data . ) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN   USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soi 1  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

=     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

i   DRAINAGE  CODE:      1-ILLIN0IS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHTO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  arc  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     S5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  30<?  annual 

summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 

Asheville,   N.   C.   28801 .       At  tn :  Publications.  
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CARL  1 NV I L  LE 

51 

.9 

36 

.2 

44 

1 

.8 

71 

3. 

S 

26 

622 

0 

< 

I  2 

0 

2.50 

-  .08 

.57 

19 

3.4 

3 

28« 

9 

? 

0 

ORICGSVILLE 

47 

•  6 

32 

.6 

40 

1 

-  3.0 

66 

3 

0 

26 

740 

0 

5 

:  4 

1 

4.01 

1  .78 

1  .81 

2 

6.5 

6 

28- 

7 

3 

1 

HILLSBORO  2  SSH 

52 

.4 

36 

.8 

44 

6 

.7 

72 

2 

5 

26 

604 

0 

3 

12 

0 

2  -6S 

.21 

1  .06 

;  e 

4  .0 

8 

1 

1 

JACKSONVILLE 

50 

.8 

33 

.0 

41 

9 

-   1  .2 

71 

3 

0 

29 

686 

0 

1 

1 1 

1 

2.06 

-  .25 

•  52 

2 

7.0 

7 

28 

E 

2 

0 

JERSEVVILLE  2  SH 

52 

.5 

35 

.4 

44 

0 

69 

3 

4 

28 

618 

0 

3 

!  4 

0 

2.56 

■  64 

16 

S.O 

5 

28- 

8 

2 

0 

PANA 

50 

■  2 

36 

.7 

43 

5 

•  6 

73 

2 

4 

26 

642 

0 

4 

1  3 

0 

1  .91 

.97 

.71 

16 

2.6 

3 

27 

5 

1 

0 

SPRINGE IELO  HSO  AP  R 

50 

.6 

34 

■  9 

42 

6 

•  9 

73 

2 

I 

28 

661 

0 

i 

12 

0 

1  .63 

.51 

.44 

30* 

6.4 

5 

28 

6 

0 

0 

VIRDEN  1  N 

5  1 

.3 

33 

.  9 

42 

6 

71 

2 

2 

28« 

665 

0 

3 

1 3 

0 

1  .80 

.71 

.42 

1 

7.0 

7 

27 

0 

0 

WHI TE  MALL    1  E 

53 

■  0 

35 

ml 

44 

4 

.6 

70 

2 

5 

26 

61 1 

0 

1 

15 

0 

0 

1  -69 

•  35 

0 

.50 

27 

5.0 

5 

1 

0 

0  I  V  I  S 1  ON 

43 

2 

-     .  1 

2.50 

-  .03 

S.3 

■       ■  ■ 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARL  ES  T  ON 

51 

.2 

36 

.0 

43 

6 

.5 

72 

2 

3 

26 

634 

0 

3 

1  J 

0 

2.30 

.90 

.84 

16 

3.S 

4 

27 

7 

I 

0 

E  F  F I NGHAM  3  H 

51 

.5 

36 

.3 

43 

9 

■  8 

71 

10- 

5 

27. 

626 

0 

2 

13 

0 

3-05 

-  .14 

1  .71 

16 

2  .2 

2 

29- 

6 

; 

FLORA  S  NW 

53 

*8 

37 

.  1 

45 

s 

•  8 

74 

9 

6 

26 

582 

0 

: 

12 

0 

3.01 

.21 

1  .49 

16 

3 

28« 

5 

2 

MATTOON 

49 

■  9 

35 

■  8 

42 

'■) 

71 

2 

4 

26 

660 

0 

4 

13 

0 

2  .62 

.92 

30 

3.5 

3 

28- 

7 

2 

MOWE AOUA 

52 

■  0 

36 

.7 

44 

4 

73 

2 

3 

26 

612 

0 

3 

1  3 

0 

0 

1  .44 

.37 

16 

2  .S 

3 

28< 

0 

NEWTON  6  SSE 

52 

.7 

36 

.4 

44 

6 

74 

3 

6 

26 

609 

0 

2 

1? 

0 

2.38 

-  .72 

1  .04 

16 

2.2 

2 

29- 

6 

1 

1 

OLNET  2  S 

S3 

•  9 

38 

•  8 

46 

4 

1  . 3 

75 

2 

7 

26 

558 

0 

2 

1  1 

0 

3  .03 

.46 

1  .36 

16 

E 

2 

PALESTINE 

S2 

.9 

38 

.9 

45 

9 

1  .8 

76 

3. 

7 

26 

S70 

0 

2 

1  0 

0 

3. IS 

-  .22 

.85 

16 

2.5 

2 

28. 

7 

3 

PARIS  WATERWORKS 

51 

.3 

34 

.7M 

43 

OH 

.4 

73 

3 

4 

26 

657 

0 

3 

14 

0 

2  .24 

.85 

.78 

16 

3.0 

3 

28- 

6 

2 

SALEM 

53 

.4 

36 

.5 

45 

0 

73 

2 

7 

26 

S96 

0 

2 

I  4 

0 

4.02 

2.13 

16 

3.0 

3 

28« 

7 

1 

1 

TUSCOLA 

52 

.  JM 

30 

.SH 

41 

4M 

73 

3 

2 

28- 

740 

0 

4 

17 

0 

0 

2.40 

.50 

D 

.55 

27 

5  .5 

7 

1 

VANDAL  I A  2  NW 

S3 

37 

45 

4M 

73 

3 

5 

26 

574 

0 

2 

1  4 

0 

2  .68 

1  .35 

16 

2  .6 

4 

2 

1 

W I NOSOR 

51 

■  5 

36 

.0 

43 

9 

1  •  1 

73 

2 

3 

26 

630 

0 

4 

13 

0 

1  .94 

-   1  -09 

.72 

16 

3.0 

3 

27 

7 

1 

0 

0  I  V  I S 1  ON 

44 

3 

.9 

2.64 

-  .52 

3.0 

■ 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

55 

40 

- 

48 

on 

1  .4 

71 

2 

10 

26 

510 

0 

1 

e 

0 

3  .28 

.48 

.61 

16 

8 

2 

0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

53 

39 

46 

4M 

70 

4. 

9 

26 

537 

0 

1 

0 

3.17 

1  .33 

16 

S.O 

4 

28- 

8 

2 

I 

CAHOK I  A 

S3 

.  E 

38 

.2 

45 

9 

70 

2 

9 

26 

566 

0 

2 

i  i 

0 

4  .62 

1  .34 

16 

6  .6 

7 

27 

8 

3 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

57 

.  1 

44 

.6 

so 

9 

2.6 

72 

6 

IS 

26 

422 

0 

1 

4 

0 

3.22 

.63 

.88 

20 

T 

T 

27 

7 

3 

0 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

56 

.0 

38 

7 

47 

4 

1  .2 

72 

10. 

9 

27 

524 

0 

2 

12 

0 

3.24 

-  .24 

•  92 

16 

3.0 

3 

28. 

8 

2 

0 

CARLTLE  RESERVOIR 

54 

37 

•  ? 

45 

7 

1  .2 

72 

3 

7 

27. 

572 

0 

2 

12 

0 

3.44 

■  39 

1  -56 

16 

4  .0 

4 

27 

8 

2 

1 

OU  QUOIN  4  SE 

S3 

•  9 

39 

:- 

46 

SM 

.5 

72 

9« 

9 

26 

5S1 

0 

2 

10 

0 

4  .20 

.81 

.94 

30 

S.O 

e 

4 

0 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

54 

.7M 

37 

.9 

46 

3M 

71 

4 

9 

27. 

561 

0 

1 

42 

0 

3  .97 

1  .60 

16 

2  .0 

2 

27 

i 

2 

1 

MARION  4  NNE 

55 

.0 

39 

.5 

47 

3 

75 

3 

9 

26 

527 

G 

2 

1  1 

0 

3.69 

.35 

1  .41 

16 

7.3 

6 

28 

7 

3 

1 

NASHVILLE  4  NE 

52 

■  8 

39 

.2 

46 

0 

71 

2 

9 

26 

561 

0 

1 

1 1 

0 

2.24 

.92 

1.12 

16 

3.8 

4 

28. 

6 

1 

1 

SPARTA 

53 

■  5 

39 

.6 

46 

9 

.3 

72 

2 

9 

26 

548 

0 

2 

1 1 

0 

3.76 

■  59 

1  .25 

16 

4  .0 

3 

28> 

9 

2 

1 

WATERLOO 

54 

an 

38 

46 

qn 

70 

3 

8 

26 

509 

0 

2 

1  0 

0 

4  .64 

1  .80 

1  -2S 

16 

3-7 

4 

27 

9 

3 

1 

D 1 V  1 5 1  ON 

47 

0 

.9 

3.62 

.29 

4  .0 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

54 

B 

39 

E 

47 

2 

72 

9* 

7 

26 

528 

0 

1 

10 

0 

1  .51 

-  2.10 

.86 

16 

3.0 

2 

27 

4 

1 

0 

BROOKPORT  OAM  52 

57 

8 

41 

3 

49 

9 

73 

6- 

1  1 

26 

452 

0 

1 

B 

0 

2.95 

-  .83 

1.13 

21 

T 

T 

27 

7 

1 

1 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

56 

.  3 

41 

.4 

48 

9 

73 

6 

9 

26 

480 

0 

1 

10 

0 

4  .07 

1  .42 

21 

2.0 

2 

27 

8 

3 

1 

FAIRF IELD  RAOIO  WF IW 

S3 

.9 

39 

.6 

46 

9 

1  -S 

71 

9. 

7 

26 

539 

0 

1 

9 

0 

2.32 

-  1  .25 

1  .21 

16 

3.0 

2 

27 

3 

2 

1 

HARR ISBURG 

56 

.8 

41 

.5 

49 

2 

2.3 

73 

9« 

1  1 

26 

473 

D 

1 

7 

0 

4  .68 

1  .26 

2.24 

16 

6.0 

S 

28. 

7 

4 

1 

MCLEANSBORO  2  ENE 

54 

.6 

38 

.8 

46 

7 

.6 

71 

10. 

9 

26 

S42 

0 

2 

10 

0 

2.68 

-  .67 

1  .04 

16 

4  .0 

4 

28 

5 

2 

1 

HT  CARHEL 

53 

.7 

39 

.1 

46 

4 

73 

6. 

8 

27 

5S6 

0 

3 

1 1 

0 

2.01 

.66 

16 

1  .8 

2 

27 

S 

1 

0 

MT  VERNON  3  NE 

54 

.5 

40 

.2 

47 

4 

2.3 

73 

9- 

6 

26 

524 

0 

1 

1 1 

0 

2.73 

-  .59 

1.19 

16 

5.5 

8 

2 

1 

REND  LAKE  OAM 

SS 

.8 

40 

.6 

48 

2 

74 

3 

8 

26 

502 

0 

1 

7 

0 

2.86 

1  -34 

16 

6 

2 

1 

ROS I  Clare 

59 

■  3" 

43 

.IM 

51 

:- 

74 

4 

408 

0 

1 

7 

0 

4.25 

.68 

1  .35 

21 

2.5 

2 

28* 

7 

4 

1 

DIVISION 

48 

2 

2.2 

3.01 

-  .48 

3.1 
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DRILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1977 


STATION 


NORTHWEST 


□  1 


AL  EDO 
DIXON 

FREEPQRT    WASTE    WTR   PL  T 
FULTON  OAM  13 
GALENA    1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL  INOIS  CITY  DAM  16 
KEITHSBURG 

KEWANEE    1  E 
MOLINE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 
RDCHELLE  6  NW 
RQCKFORD  6  ENE 
RQCKFORD  WSO  AP 
STOCKTON 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH    2  NW 

AURORA 

B  ARQ  I NG  TON 

ChANNAhon  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY  ✓ 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  / 
OE  KALB 
ELGIN 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  HD  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 
MCHENRY  LOCK   AND  DAM 
MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PE0TQNE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 
WAUKEGAN   4  WSW 
WHEATQN  3  5E 


WEST  03 

AVON  5  NE 
6ENTLEY  1  E 
CANTON    1  ESE 
GAL  ES6URG 
GLADSTONE  OAM  16 

GOLDEN    1    N  u 
Lft  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY  DAM  21  / 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVILLE 


CENTRAL 


04 


BLQOMINGTQN  WATERWORKS 

CHENGA 

CHILL ICOTHE 

CLINTQM    1  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 
HAvAN«  4  NNE 
LACON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON    CITY    1  NW 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP  s 


EAST  05 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON   CITY   1  E 
WOOPESTQN    I  NE 
KANKAKEE  WTR  POL  I  CTH 

MONTICELL0  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
BANTQUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  OAM  26 
BEARDS TOWN 

BLUFFS 


4.03 
2.76 
3.06 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5    6      7    8    9     10  1112    131415    16  171 


19  20  21 


22  23  24 


.02  T 
.01  .01 


.03     .06  .21 


.02      .03  .05 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIHTION  INDEX 
4 


DRILY  PRECIPITATION 


STRT  ION 


carl  iNvme 

■  ■  -  :         i  NE 

GRAF  TON 

GREENV IL  LE  1  C 
QRIGQSVILLC 

M II  L  SBORQ  2  S5W 

■i  .  .  i-  .  :  ■ 
JERSEYVILLE  2  SW 
KINCAIO 
MEOQRA 

MOUNT  01  IVE  1  E 

SPRINGFIELD  WSO  AP 
VIRDEN  )  ft 

VIRGINIA 

WHITE  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
CLAV  CITY  6  SSE 
DIQNA  3  SW 
Err  INGHAM  3  M 
FLORA  h  NW 

GREENUP 

HL'TSONVILLE  POWER  PL 
LAURENCEVILLC 

MATTQON 
MO UE AQUA 

NEWTON  e  ssc 
OLNCV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAJNTE  MAR  IE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANOAL IA  2  NW 
WINDSOR 


6ELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

C AMOK  I A 

CAIRO  WSO  CI 
CARBQNOALE  SEWAGE  PL 

CARLTLE  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KA3KASKIA   R    NAV  LOCK 
MAR  I  ON   «  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  lWSw 
RED  6U0  5  SE 


SOUTHEAST  00 
ALBION 

BENTQN  FOREST  SERVICE 
BROOK PORT  DAM  52 
CAR MI  6  MM 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELO  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  SI 
HARR ISBURG 

hARR ISBURG  DISPOSAL  PL 
MCLEANSBORO  2  ENE 

MT  CARMEL 

MT  VERNON  3  NE 

REND  LAKE  DAM 

ROSICLARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE    CITY   1  H 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


.07     .33  .01 


4     5  6 


7    8  9 


.12     .02  .02 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ctqt i n  M 

O  1  H  1  I  U  IN 

DRY  OF  MONTH 

o 
cr 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MAX 

62 

64 

6  6 

62 

57 

59 

57 

62 

60 

38 

43 

38 

43 

57 

6  9 

S7 

48 

45 

45 

64 

44 

40 

45 

38 

29 

17 

21 

26 

33 

37 

47.3 

M  I  N 

55 

55 

5  6 

47 

44 

60 

53 

54 

37 

30 

24 

20 

24 

i  9 

47 

34 

26 

29 

31 

32 

20 

22 

31 

24 

4 

-  6 

16 

6 

9 

30.5 

DIXON 

60 

60 

68 

72 

63 

65 

58 

58 

61 

60 

36 

42 

38 

40 

SS 

56 

51 

43 

46 

55 

60 

34 

37 

37 

36 

20 

21 

25 

23 

32 

46.7 

MIN 

48 

S3 

54 

46 

43 

46 

50 

52 

53 

29 

23 

20 

23 

27 

28 

30 

29 

30 

34 

34 

20 

20 

22 

28 

18 

-  8 

4 

3 

4 

29.1 

[Bccpnot    uQCir    UTB    PI  T 

60 

61 

66 

67 

61 

55 

56 

57 

61 

59 

36 

41 

36 

38 

53 

54 

50 

42 

46 

52 

60 

32 

36 

36 

30 

IB 

20 

24 

22 

34 

45  .5 

MIN 

50 

53 

55 

43 

4  1 

43 

50 

49 

49 

31 

26 

20 

19 

22 

28 

32 

30 

34 

32 

33 

21 

20 

23 

29 

15 

-  5 

-  4 

2 

0 

28.1 

c  i  ii  t  nu  nQM  i  i 

r UL ' UN    U«n    1 3 

MAX 

62 

59 

65 

67 

61 

55 

56 

57 

64 

58 

39 

42 

38 

41 

55 

54 

50 

44 

45 

S3 

63 

37 

37 

32 

22 

21 

25 

23 

32 

46-8 

MIN 

52 

53 

55 

48 

46 

46 

51 

S3 

55 

33 

28 

27 

23 

2  6 

29 

35 

32 

32 

37 

37 

23 

23 

2S 

29 

21 

-  5 

-  5 

4 

4 

30.8 

MAX 

63 

60 

67 

67 

63 

57 

59 

57 

62 

56 

35 

40 

35 

40 

5.6 

60 

49 

45 

43 

53 

63 

32 

38 

43 

33 

21 

20 

25 

22 

29 

46  .4 

MIN 

5  4 

55 

56 

50 

44 

50 

52 

54 

S  i 

30 

24 

21 

24 

25 

31 

32 

32 

31 

30 

37 

21 

21 

25 

29 

20 

-  7 

-  3 

3 

4 

'7 

30.5 

U  t  N  t  U 

63 

68 

69 

63 

57 

58 

58 

63 

62 

37 

42 

36 

4  1 

57 

58 

51 

47 

46 

44 

64 

35 

40 

43 

33 

28 

19 

26 

23 

30 

32 

46.4 

M|N 

54 

53 

5? 

43 

46 

50 

52 

53 

32 

29 

24 

22 

25 

27 

43 

32 

32 

32 

36 

28 

22 

21 

29 

24 

-  4 

-  7 

1 1 

10 

12 

10 

29.8 

hennepin  power  Plant 

MAX 

63 

60 

63 

70 

65 

50 

61 

60 

62 

61 

42 

44 

38 

42 

56 

60 

52 

48 

47 

55 

61 

36 

39 

43 

37 

23 

22 

27 

27 

30 

48  -5 

MIN 

52 

53 

55 

52 

46 

49 

S3 

55 

56 

32 

27 

24 

17 

26 

34 

36 

34 

35 

35 

39 

23 

24 

26 

32 

23 

-  4 

-  1 

5 

4 

9 

31  .7 

K  F  UQUF  F    1  F 

MflX 

63 

70 

68 

70 

63 

57 

59 

58 

62 

SB 

36 

42 

36 

41 

57 

60 

50 

47 

45 

57 

63 

34 

39 

41 

35 

23 

25 

22 

30 

48.7 

MIN 

53 

55 

56 

49 

39 

50 

53 

54 

53 

30 

26 

21 

19 

26 

40 

34 

32 

32 

34 

39 

21 

23 

27 

27 

19 

0 

6 

4 

32.2 

MOL I NE  WSO  AP 

MAX 

63 

66 

70 

63 

56 

58 

SB 

63 

62 

36 

43 

38 

44 

SB 

57 

52 

47 

46 

46 

64 

34 

40 

46 

34 

27 

19 

25 

22 

31 

33 

46  .7 

MIN 

56 

57 

54 

48 

46 

52 

54 

56 

34 

31 

27 

21 

23 

25 

46 

31 

33 

33 

38 

29 

22 

25 

32 

26 

-  2 

-  6 

12 

3 

5 

30.7 

MQpp  I  5QKJ 

MAX 

62 

63 

67 

70 

62 

56 

57 

58 

65 

57 

36 

42 

38 

41 

56 

56 

51 

44 

41 

53 

62 

32 

40 

38 

33 

20 

22 

21 

22 

32 

46  .6 

MIN 

SI 

55 

5  6 

46 

43 

48 

SO 

51 

55 

31 

25 

22 

19 

26 

29 

29 

30 

31 

36 

37 

21 

20 

24 

27 

19 

-  7 

-  7 

2 

3 

8 

29.3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

60 

61 

64 

67 

60 

55 

56 

57 

62 

59 

37 

40 

36 

40 

53 

53 

50 

42 

44 

53 

61 

31 

37 

38 

30 

17 

24 

25 

23 

29 

45  .5 

MIN 

52 

53 

55 

43 

43 

46 

50 

54 

55 

31 

24 

21 

17 

24 

36 

27 

28 

34 

34 

35 

20 

20 

24 

26 

IS 

-10 

6 

0 

0 

29.0 

PAH  PAW 

MAX 

6  0 

64 

66 

66 

62 

55 

55 

58 

60 

61 

35 

41 

36 

38 

53 

57 

48 

43 

47 

52 

60 

38 

36 

35 

34 

19 

18 

24 

26 

46  .5 

MIN 

50 

49 

55 

42 

43 

48 

47 

53 

41 

30 

24 

20 

20 

28 

34 

33 

33 

33 

33 

35 

21 

22 

21 

29 

19 

-  5 

-  2 

3 

5 

29.7 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 

60 

67 

70 

64 

54 

59 

57 

60 

63 

45 

40 

34 

39 

51 

55 

51 

45 

44 

42 

58 

48 

35 

37 

36 

29 

15 

25 

25 

27 

35 

45  .7 

MIN 

56 

SS 

5  6 

45 

43 

50 

52 

54 

45 

32 

25 

19 

19 

30 

41 

31 

30 

31 

34 

39 

21 

20 

30 

28 

9 

-  8 

1 

2 

8 

31  .0 

R0CKFOR0  WSO  AP 

MAX 

60 

68 

71 

61 

SS 

57 

59 

62 

61 

35 

40 

35 

38 

53 

54 

50 

42 

43 

43 

58 

31 

35 

35 

32 

25 

16 

24 

18 

30 

35 

44.2 

MIN 

57 

56 

51 

44 

43 

51 

54 

54 

35 

31 

24 

19 

20 

28 

42 

30 

30 

32 

31 

29 

19 

20 

30 

23 

-  2 

-10 

14 

2 

0 

8 

28.8 

STOCKTON 

MAX 

5  6 

60 

66 

S8 

53 

59 

59 

59 

58 

36 

38 

34 

37 

50 

50 

48 

42 

42 

39 

59 

39 

35 

36 

32 

20 

14 

23 

22 

29 

33 

42.9 

MIN 

52 

51 

56 

41 

38 

48 

51 

53 

36 

30 

23 

20 

19 

26 

43 

29 

27 

30 

31 

38 

18 

18 

25 

19 

4 

-  8 

a 

0 

7 

17 

28.3 

TISKILWA  2  SE 

MAX 

6  i 

32 

47.4 

MIN 

5B 

55 

58 

52 

47 

E  1 

54 

56 

40 

31 

26 

21 

18 

2  6 

44 

35 

33 

35 

37 

40 

22 

24 

31 

28 

10 

-  4 

16 

5 

6 

1  1 

32.3 

WALNUT 

MAX 

60 

68 

70 

62 

56 

59 

58 

63 

60 

40 

40 

36 

39 

55 

58 

55 

44 

46 

42 

62 

46 

39 

39 

35 

28 

19 

25 

24 

28 

31 

46.2 

MIN 

55 

55 

58 

47 

43 

50 

53 

55 

40 

30 

24 

19 

25 

5  5 

43 

33 

32 

34 

37 

39 

21 

20 

30 

28 

9 

-  8 

10 

3 

8 

1  3 

31  .2 

NORTHEAST  02 

AN  T 1 0C  H  2  NW 

MAX 

61 

59 

67 

68 

57 

51 

55 

55 

60 

63 

35 

38 

38 

41 

52 

58 

55 

44 

42 

46 

57 

35 

37 

35 

37 

23 

21 

27 

25 

39 

MIN 

47 

54 

54 

45 

39 

46 

49 

52 

S3 

33 

31 

20 

19 

20 

34 

35 

30 

30 

24 

31 

23 

20 

21 

30 

22 

1 

-  1 

7 

-  1 

-  1 

28  .9 

AURORA 

MAX 

61 

72 

71 

c; 

57 

60 

58 

60 

64 

39 

38 

37 

40 

52 

60 

55 

45 

45 

44 

58 

36 

38 

38 

37 

33 

32 

28 

24 

33 

35 

MIN 

56 

52 

57 

45 

47 

52 

54 

38 

32 

28 

23 

22 

32 

44 

35 

32 

32 

31 

32 

24 

23 

31 

30 

1  1 

-  1 

16 

16 

9 

16 

31  .7 

6ARR 1 NGTON 

MAX 

61 

64 

E  ! 

69 

58 

52 

57 

56 

61 

62 

35 

37 

37 

40 

52 

52 

51 

42 

41 

49 

5  7 

33 

38 

35 

35 

22 

20 

26 

20 

37 

MIN 

50 

54 

55 

46 

45 

48 

50 

52 

32 

28 

21 

19 

22 

32 

35 

31 

32 

28 

33 

23 

21 

23 

30 

22 

-  3 

-  3 

5 

2 

3 

29.6 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

MAX 

61 

73 

71 

60 

57 

59 

58 

63 

66 

39 

39 

38 

41 

53 

60 

54 

46 

43 

46 

60 

37 

40 

38 

39 

33 

19 

28 

23 

33 

37 

MIN 

6  6 

56 

-.8 

50 

49 

52 

54 

56 

36 

34 

28 

23 

23 

32 

42 

35 

33 

32 

30 

35 

23 

24 

33 

30 

8 

2 

18 

7 

8 

1  5 

32  .9 

Chicago  university 

MAX 

64 

72 

72 

70 

58 

6  6 

58 

59 

64 

66 

37 

36 

39 

49 

60 

61 

54 

46 

44 

55 

64 

37 

39 

40 

38 

22 

25 

28 

32 

35 

MIN 

56 

56 

6  5 

53 

SI 

56 

54 

54 

58 

34 

32 

27 

30 

3  J 

46 

42 

36 

36 

38 

42 

26 

26 

34 

32 

21 

6 

15 

1  1 

18 

28 

36.8 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

62 

75 

72 

60 

S6 

62 

60 

64 

68 

38 

38 

37 

42 

53 

61 

55 

44 

43 

45 

60 

36 

38 

39 

38 

33 

19 

27 

23 

33 

37 

MIN 

56 

S7 

59 

50 

51 

54 

53 

57 

36 

31 

28 

27 

28 

32 

47 

41 

36 

34 

30 

34 

23 

20 

31 

29 

10 

4 

17 

9 

IS 

19 

33-9 

DE  KALB 

MAX 

60 

69 

6  5 

66 

55 

57 

57 

60 

6 : 

48 

40 

37 

40 

53 

55 

53 

47 

44 

43 

57 

51 

37 

36 

36 

30 

17 

26 

25 

32 

35 

MIN 

55 

53 

53 

45 

44 

5  0 

53 

S3 

48 

30 

26 

18 

30 

42 

33 

30 

32 

30 

37 

20 

20 

29 

28 

1  3 

-  4 

8 

3 

6 

12 

30.6 

ELGIN 

MAX 

61 

58 

69 

58 

53 

58 

55 

'9 

63 

35 

37 

36 

40 

52 

56 

52 

42 

43 

48 

57 

33 

37 

35 

35 

24 

20 

25 

21 

37 

45.6 

MIN 

50 

54 

54 

47 

45 

48 

50 

53 

55 

32 

27 

22 

22 

23 

31 

36 

31 

30 

31 

33 

22 

21 

23 

30 

23 

-  3 

-  3 

6 

5 

10 

30.3 

GE6HARD  HOODS  ST  PARK 

MAX 

73 

70 

65 

60 

64 

59 

6  6 

66 

36 

40 

39 

41 

54 

64 

54 

46 

48 

49 

58 

35 

40 

37 

35 

22 

28 

22 

29 

48.3 

MIN 

56 

54 

47 

51 

S4 

56 

57 

34 

27 

2  2 

21 

28 

33 

38 

35 

36 

36 

30 

24 

25 

27 

IB 

-  1 

2 

9 

6 

10 

30.9 

J0L1ET  BRANDON  RO  DAM 

MAX 

64 

60 

72 

70 

62 

58 

64 

61 

62 

66 

37 

40 

38 

41 

53 

62 

54 

45 

45 

50 

60 

31 

39 

40 

37 

29 

23 

29 

24 

31 

48.2 

MIN 

50 

53 

53 

52 

48 

49 

52 

53 

53 

29 

25 

22 

23 

2B 

32 

35 

33 

33 

3  3 

31 

22 

22 

24 

28 

25 

-  2 

0 

4 

4 

1  3 

30.9 

MARENGO 

MAX 

El 

68 

70 

65 

57 

55 

67 

63 

62 

50 

37 

37 

39 

53 

54 

52 

45 

> : 

42 

52 

48 

39 

35 

34 

27 

23 

26 

25 

35 

36 

46.6 

MIN 

52 

49 

54 

38 

44 

45 

47 

52 

49 

29 

26 

21 

18 

28 

36 

38 

27 

13 

28 

36 

20 

20 

20 

2  7 

14 

-  5 

5 

4 

0 

5 

28.7 

OTTAWA 

MAX 

63 

75 

70 

67 

61 

64 

62 

63 

65 

44 

43 

40 

57 

62 

56 

48 

46 

44 

59 

51 

42 

4  0 

33 

23 

29 

26 

30 

33 

49.9 

MIN 

L6 

55 

58 

49 

49 

51 

SS 

56 

44 

33 

27 

24 

21 

44 

37 

36 

37 

39 

42 

24 

25 

30 

15 

-  2 

14 

9 

1  1 

17 

34  .2 

PARK  FOREST 

MAX 

63 

59 

72 

72 

58 

58 

62 

58 

6  1 

66 

36 

38 

36 

40 

5! 

61 

56 

44 

43 

52 

58 

34 

37 

3  9 

36 

30 

23 

27 

25 

38 

47  .8 

MIN 

56 

54 

58 

S3 

49 

50 

49 

51 

55 

32 

28 

25 

25 

30 

34 

38 

34 

33 

32 

38 

23 

24 

28 

2  9 

29 

1 

3 

7 

10 

16 

33.1 

PERU  2  W 

MAX 

64 

71 

70 

68 

62 

60 

62 

62 

5: 

59 

43 

3  5 

40 

57 

61 

58 

56 

47 

61 

6  4 

39 

4  1 

39 

35 

20 

28 

25 

32 

36 

49.9 

MIN 

5f 

54 

59 

46 

50 

6  3 

57 

48 

57 

33 

22 

2  ; 

19 

30 

28 

34 

34 

29 

42 

25 

24 

31 

24 

15 

-  5 

!  2 

5 

5 

31  .7 

WAUKEGAN   4  HSH 

MAX- 

62 

58 

70 

71 

61 

55' 

55 

55 

60 

65 

35 

3  7 

37 

40 

50 

58 

54 

44 

42 

46 

5  6 

40 

40 

36 

36 

27 

24 

26 

24 

38 

46.7 

MIN 

48 

54 

54 

48 

46 

4  1 

49 

52 

53 

32 

32 

2  2 

21 

26 

3  4 

39 

34 

3  4 

30 

30 

24 

22 

22 

30 

26 

2 

1 

1  1 

B 

9 

31  .2 

WHEATON  3  SE 

MAX 

5  5 

72 

70 

66 

58 

6  5 

57 

60 

66 

60 

38 

38 

41 

54 

60 

57 

a  .1 

44 

58 

67 

37 

37 

3  6 

35 

19 

27 

27 

35 

35 

48.6 

MIN 

6  6 

51 

57 

50 

48 

5  5 

S3 

55 

58 

32 

2B 

2  1 

19 

32 

37 

35 

35 

29 

39 

2  3 

22 

32 

23 

IS 

0 

5 

5 

5 

1 1 

32.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


III i no  Is 
november  1977 


ST  RT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

3 

s 
ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  3 

19 

20 

21 

22 

23 

.'-> 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

3  | 

■        ■  ■ 

WEST 

03 

GALESBURG 

max 

G  1 

67 

67 

64 

6Q 

60 

■  6 

63 

55 

16. 

4  4 

37 

4 1 

58 

63 

49 

4  7 

4  k 

55 

k  4 

-  4 

39 

40 

7  5 

22 

20 

25 

24 

34 

35 

46.8 

M1N 

56 

56 

52 

49 

50 

52 

4 

54 

31 

27 

20 

20 

55 

32 

32 

32 

31 

25 

39 

23 

21 

25 

35 

22 

-  4 

-  3 

6 

6 

ie 

25 

30  .2 

COLOEN  1  KM 

MAX 

66 

69 

67 

64 

E  2 

63 

6  ; 

65 

62 

44 

46 

4  1 

47 

60 

65 

60 

SI 

4- 

44 

70 

5  3 

42 

55 

48 

34 

20 

2  9 

27 

3(3 

35 

51  .2 

MIN 

51 

57 

54 

54 

51 

53 

54 

S5 

38 

3(1 

28 

22 

5  5 

34 

49 

34 

34 

29 

40 

43 

5  4 

23 

>5 

29 

13 

3 

12 

2 

10 

IS 

33  .6 

LA  MARPE 

MAX 

62 

67 

64 

55 

61 

62 

57 

64 

62 

42 

46 

4  1 

46 

58 

63 

57 

50 

4  6 

46 

6  6 

42 

4  1 

53 

41 

32 

20 

7  B 

27 

35 

38 

49. S 

MIN 

52 

S3 

52 

41 

46 

49 

51 

53 

34 

27 

24 

21 

24 

28 

4  ^ 

30 

30 

27 

36 

38 

20 

23 

31 

26 

0 

-  1 

16 

2 

II 

IS 

30-0 

MONMOUTH 

MAX 

60 

65 

66 

62 

-  6 

59 

57 

63 

60 

ig 

44 

40 

43 

58 

62 

56 

47 

45 

44 

64 

47 

40 

46 

43 

30 

20 

2  7 

25 

36 

36 

48. 1 

MIN 

55 

5S 

56 

51 

48 

52 

54 

55 

39 

31 

26 

22 

5  3 

28 

47 

35 

•1 

3  5 

37 

40 

2: 

24 

3  1 

27 

9 

-  3 

18 

8 

12 

17 

32.6 

OUINCY  FAA  AP 

~H7  < 

63 

67 

68 

66 

61 

64 

'  e 

65 

64 

44 

45 

41 

48 

59 

64 

51 

50 

48 

SI 

36 

41 

4 

36 

35 

20 

29 

27 

36 

34 

49.6 

- :  •. 

68 

58 

56 

55 

5  3 

55 

5  6 

57 

36 

33 

29 

24 

.  B 

36 

49 

37 

35 

31 

40 

34 

23 

24 

36 

30 

7 

5 

12 

6 

13 

17 

34  .4 

OUINCY  DAM  21 

'a  • 

65 

6B 

67 

64 

63 

62 

60 

66 

51 

46 

46 

44 

SO 

62 

64 

'  3 

53 

50 

c  ] 

70 

37 

42 

55 

3  7 

3  6 

23 

31 

5  6 

38 

SI  .9 

- : 

5b 

56 

56 

54 

50 

S3 

55 

51 

47 

31 

20 

26 

2  5 

27 

31 

36 

34 

34 

33 

40 

56 

25 

28 

30 

29 

S 

4 

4 

6 

18 

33.0 

RUSHVILLE 

IB. 

65 

6B 

67 

.  i 

6  5 

64 

5  \ 

66 

63 

43 

46 

45 

45 

6  1 

I.  3 

59 

56 

48 

45 

6  1 

56 

4  J 

5  3 

4  3 

35 

20 

2  9 

25 

33 

35 

51  .0 

- : : 

57 

57 

55 

6  1 

52 

55 

56 

38 

3  0 

26 

24 

22 

30 

4  , 

35 

(4 

30 

40 

39 

5  4 

23 

33 

30 

14 

2 

17 

i 

1 1 

21 

34  .0 

CENTRAL 

04 

CMENOA 

54 

72 

70 

56 

56 

6 1 

50 

62 

64 

49 

42 

36 

40 

58 

6  1 

55 

47 

46 

46 

7  g 

5  7 

37 

45 

4 1 

3  3 

22 

2  9 

27 

2  9 

30 

49-0 

- : '. 

55 

52 

56 

5: 

48 

SO 

65 

55 

46 

29 

24 

21 

!  " 

29 

«: 

37 

3.' 

' : 

34 

38 

23 

23 

5  9 

29 

1  3 

-  2 

1  5 

4 

6 

14 

31  .9 

OECATuR 

MAX 

5  J 

75 

7  J 

66 

6  6 

6 1 

6? 

65 

66 

40 

46 

39 

4  3 

62 

■  4 

57 

5  1 

i 

45 

6  1 

4  g 

4  1 

5  2 

43 

36 

2  3 

31 

29 

37 

50.9 

MIN 

5  5 

56 

59 

55 

52 

57 

56 

56 

40 

26 

25 

23 

20 

35 

48 

38 

35 

35 

39 

41 

27 

24 

-4 

3  3 

14 

2 

19 

5 

17 

27 

3S  •  1 

FARMER  CITY 

MAX 

g  7 

72 

75 

55 

5 1 

62 

66 

6 1 

65 

4  1 

45 

39 

4  J 

60 

6  3 

58 

49 

47 

45 

6  (J 

5  7 

36 

50 

4  5 

34 

26 

30 

28 

35 

33 

50.6 

MIN 

55 

SB 

58 

54 

51 

52 

7 

57 

41 

32 

26 

24 

22 

33 

4 

39 

33 

31 

36 

4 

2  5 

23 

3  3 

)2 

9 

3 

18 

3 

13 

24 

34  . 3 

HAVANA   4  NNE 

MAX 

56 

62 

74 

7Q 

66 

51 

6? 

59 

62 

50 

39 

47 

4  " 

4  3 

60 

65 

51 

51 

48 

56 

6  4 

39 

43 

52 

37 

32 

24 

28 

25 

34 

50.8 

MIN 

55 

56 

55 

56 

5.1 

53 

55 

56 

54 

32 

29 

25 

21 

27 

31 

39 

14 

31 

34 

4  : 

25 

28 

28 

33 

32 

1 

4 

2 

7 

13 

33.7 

LACON  2  E 

MAX 

64 

72 

70 

6  7 

64 

64 

6  □ 

62 

62 

42 

42 

39 

42 

59 

5  7 

59 

46 

46 

43 

6  7 

5  < 

40 

4- 

4 ; 

33 

2  2 

2  6 

25 

32 

49.4 

MIN 

54 

59 

54 

54 

50 

55 

56 

42 

31 

25 

22 

19 

28 

49 

34 

3  3 

34 

37 

41 

7  3 

25 

30 

30 

10 

-  3 

IS 

6 

B 

12 

33  .0 

L 1 NCOLN 

MAX 

65 

73 

72 

^  ) 

.  4 

62 

62 

64 

64 

4  1 

46 

39 

42 

6 1 

6  5 

57 

5  1 

48 

46 

50 

53 

4  l 

52 

45 

35 

22 

37 

26 

3  7 

33 

SO.  7 

- :  'i 

>6 

55 

59 

55 

'5' 

54 

5! 

56 

40 

33 

27 

23 

::■ 

33 

4  7 

39 

3  3 

32 

40 

4 : 

5  6 

25 

3  2 

32 

14 

2 

18 

7 

14 

22 

34  .7 

MASON  CITY   |  NM 

MAX 

64 

72 

67 

55 

62 

6 1 

5  7 

65 

6 1 

40 

45 

39 

4  4 

61 

6  3 

57 

50 

47 

45 

52 

54 

40 

5  1 

4  6 

36 

2  1 

28 

23 

34 

SO. 4 

MIN 

55 

57 

47 

52 

52 

5E 

56 

40 

3  5 

28 

22 

22 

32 

40 

37 

59 

32 

39 

4  ' 

5  5 

23 

32 

3  2 

14 

1 

19 

4 

7 

17 

33.7 

H1NONK 

MAX 

59 

72 

68 

65 

59 

61 

61 

63 

64 

35 

45 

43 

42 

56 

62 

52 

48 

52 

50 

58 

38 

41 

44 

35 

22 

74 

28 

27 

32 

49  .2 

MIN 

4B 

49 

54 

50 

47 

50 

53 

55 

54 

26 

26 

20 

02 

26 

28 

33 

3  2 

32 

32 

34 

2  2 

22 

24 

7  6 

22 

-  2 

0 

6 

8 

16 

30  .6 

NORMAL 

MAX 

64 

70 

69 

5  6 

5? 

61 

60 

61 

63 

54 

43 

41 

40 

59 

61 

60 

48 

47 

45 

59 

58 

37 

47 

45 

33 

21 

26 

34 

32 

49.8 

UN 

56 

56 

60 

55 

51 

55 

56 

57 

44 

31 

26 

24 

20 

35 

49 

38 

34 

30 

39 

40 

25 

24 

31 

31 

16 

1 

18 

2 

9 

19 

34  .5 

PEORIA  HSO  AP 

MAX 

62 

7t 

68 

65 

59 

62 

65 

62 

62 

■t 

44 

37 

41 

57 

62 

51 

49 

46 

47 

52 

36 

41 

47 

35 

32 

2  5 

26 

25 

32 

32 

47.6 

i :  \ 

5  6 

56 

59 

:< 

52 

53 

66 

56 

36 

31 

26 

21 

24 

30 

47 

35 

33 

31 

40 

33 

23 

25 

33 

31 

1 

-  2 

IS 

4 

3 

20 

32.9 

PR1NCEVILLE 

64 

72 

70 

64 

g 

63 

58 

6 1 

62 

40 

4  3 

38 

4  1 

58 

64 

58 

48 

48 

45 

62 

46 

38 

4^. 

4  | 

40 

20 

26 

25 

32 

33 

49.0 

. 

MIN 

57 

55 

59 

5  6 

50 

51 

7 

SS 

36 

31 

25 

20 

24 

31 

47 

33 

31 

30 

38 

4  1 

21 

24 

31 

2  9 

-  3 

15 

4 

7 

17 

33.4 

EAST 

OS 

OANVILLE 

MAX 

74 

75 

66 

k  H 

64 

6  3 

64 

7  J 

6  6 

40 

.1 

59 

6  5 

56 

50 

47 

45 

5  7 

58 

38 

4  P 

4J 

37 

26 

32 

29 

36 

35 

SI  .9 

MIN 

55 

50 

57 

57 

53 

SS 

59 

58 

56 

'3 

28 

23 

. 

35 

47 

45 

•4 

32 

31 

4  1 

.6 

23 

12 

'. 

18 

6 

19 

9 

6 

29 

36 .  J 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 

62 

72 

74 

67 

55 

6  3 

64 

66 

54 

40 

39 

40 

56 

6  0 

56 

46 

4  4 

45 

58 

58 

36 

4  4 

4 

33 

22 

7 

27 

31 

37 

49.9 

MIN 

5  5 

54 

59 

:4 

51 

55 

59 

57 

54 

31 

27 

24 

21 

31 

46 

42 

3  5 

34 

34 

4C 

26 

22 

31 

31 

IS 

3 

17 

8 

14 

21 

35. 0 

KANKAKEE    HTR  POLL 

CTR 

MAX 

6  ^ 

58 

72 

7  2 

5  1 

66 

64 

6 1 

62 

67 

37 

39 

44 

42 

55 

6 1 

54 

46 

45 

51 

54 

37 

3  6 

4  J 

36 

77 

29 

7  ^ 

34 

49.1 

MIN 

52 

55 

54 

S3 

49 

51 

49 

56 

56 

33 

28 

2S 

.  7 

30 

32 

40 

3  3 

32 

32 

34 

26 

25 

25 

24 

24 

1 

4 

7 

5 

12 

32.4 

PIPER  CITY  3  se 

MAX 

6  2 

72 

72 

.  7 

64 

62 

59 

62 

67 

38 

57 

62 

55 

47 

50 

36 

44 

32 

2  0 

33 

48.8 

MIN 

54 

52 

60 

5? 

49 

52 

55 

55 

58 

33 

26 

23 

21 

30 

44 

38 

34 

34 

34 

4 ; 

25 

24 

30 

31 

14 

0 

15 

5 

9 

14 

33  .7 

PONT  I  AC 

MAX 

63 

70 

70 

70 

6:' 

61 

6  5 

61 

65 

61 

43 

40 

40 

57 

62 

57 

47 

47 

42 

-  e 

S3 

37 

45 

42 

33 

21 

27 

25 

3  5 

31 

49.3 

MIN 

55 

54 

58 

54 

50 

52 

55 

57 

55 

31 

27 

24 

22 

31 

45 

40 

35 

35 

41 

25 

25 

31 

32 

IS 

1 

16 

7 

10 

18 

34  .5 

RANTOUL 

5  3 

59 

72 

73 

6? 

66 

61 

61 

63 

36 

42 

36 

40 

65 

62 

55 

49 

45 

49 

59 

43 

36 

47 

35 

34 

24 

30 

25 

49.2 

MIN 

54 

55 

54 

51 

51 

55 

57 

57 

27 

24 

22 

26 

35 

42 

34 

32 

32 

38 

28 

27 

22 

29 

31 

3 

5 

8 

7 

?o 

32  .9 

URBANA 

MAX 

50 

73 

72 

63 

67 

61 

61 

63 

67 

37 

43 

37 

41 

60 

62 

56 

49 

46 

46 

6  5 

40 

SB 

46 

40 

34 

23 

30 

24 

35 

34 

49.0 

MIN 

55 

54 

60 

55 

52 

55 

58 

57 

37 

33 

28 

25 

23 

34 

44 

38 

35 

32 

39 

4 

26 

25 

34 

32 

9 

4 

20 

11 

IB 

29 

3S.4 

MATSEKA  2  NM 

MAX 

62 

63 

6  6 

60 

61 

6  6 

35 

40 

36 

54 

60 

54 

46 

57 

J4 

36 

43 

33 

3 1 

26 

31 

47.9 

. 

MIN 

53 

S3 

55 

S3 

.1  , 

49 

1  3 

55 

55 

32 

26 

24 

22 

23 

41 

34 

32 

32 

31 

28 

24 

25 

32 

31 

1 

1 

8 

7 

10 

32 . 4 

ME ST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 

68 

60 

68 

68 

48 

46 

42 

40 

36 

S3. 6 

MIN 

S7 

54 

55 

58 

53 

SO 

SO 

53 

35 

31 

25 

26 

27 

37 

42 

3  5 

33 

34 

37 

27 

26 

28 

30 

32 

6 

10 

1  1 

13 

23 

35  .2 

CARL INVILLE 

MAX 

5  5 

71 

71 

67 

- 1 

61 

62 

68 

66 

45 

48 

41 

17 

63 

63 

61 

52 

51 

46 

63 

52 

41 

6  4 

47 

36 

21 

32 

30 

33 

34 

SI  .9 

MIN 

57 

55 

56 

58 

56 

57 

56 

40 

33 

28 

24 

23 

36 

49 

39 

34 

31 

39 

4  | 

27 

23 

37 

33 

17 

5 

19 

8 

26 

28 

36.2 

CRICGSVILLE 

-9. 

63 

65 

66 

60 

5  6 

61 

se 

64 

60 

41 

44 

38 

43 

58 

61 

54 

52 

48 

44 

'  4 

38 

36 

52 

44 

33 

17 

26 

23 

28 

31 

MIN 

54 

S3 

52 

52 

49 

49 

51 

52 

35 

36 

24 

20 

23 

32 

S3 

41 

40 

36 

37 

38 

21 

20 

31 

27 

7 

0 

17 

5 

10 

14 

32-6 

MILLSBORO  2  SSM 

MAX 

65 

72 

70 

70 

64 

62 

63 

69 

6B 

44 

46 

42 

- 1 

65 

66 

61 

S3 

52 

45 

60 

58 

4  1 

54 

45 

39 

20 

32 

30 

33 

34 

S2.4 

MIN 

55 

52 

SO 

60 

SI 

52 

69 

57 

41 

35 

29 

25 

26 

38 

49 

43 

36 

31 

39 

45 

32 

26 

37 

34 

13 

S 

19 

10 

24 

30 

36.8 

JACKSONVILLE 

*  "  * 

5  ■ 

62 

71 

67 

65 

61 

62 

59 

67 

58 

39 

46 

40 

45 

61 

64 

52 

52 

SO 

5  6 

64 

38 

41 

SS 

37 

37 

23 

30 

22 

32 

SO. 8 

57 

SS 

56 

i  5 

5? 

S3 

S3 

56 

S3 

32 

29 

23 

23 

26 

33 

36 

35 

30 

30 

41 

26 

23 

27 

34 

32 

4 

S 

2 

0 

1 1 

33.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0H1N0  STATION  INDEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT  I  ON 

DAY   OF  MONTH 

C5 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

!  9 

1  9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

c  0 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JERSE  V V  I L L E  2  SW 

MAX 

6"! 

63 

59 

65 

65 

61 

62 

67 

67 

65 

46 

48 

42 

50 

6  6 

65 

57 

52 

49 

59 

65 

19 

43 

56 

39 

26 

27 

33 

29 

36 

52. 5 

- :  N 

6C 

56 

57 

59 

54 

54 

55 

52 

52 

34 

26 

25 

27 

25 

39 

38 

38 

31 

36 

40 

28 

27 

30 

34 

28 

7 

8 

4 

1  4 

25 

35.4 

PANA 

MAX 

64 

73 

70 

65 

63 

61' 

60 

61 

63 

41 

45 

37 

44 

61 

64 

56 

61 

49 

46 

60 

54 

39 

51 

45 

37 

21 

31 

27 

32 

33 

50.2 

M1N 

56 

55 

60 

57 

54 

56 

56 

56 

40 

34 

28 

24 

24 

38 

48 

44 

35 

32 

38 

44 

28 

27 

36 

32 

15 

4 

19 

1  1 

20 

29 

36.7 

SPRINGF IELO  WSO  AP 

MAX 

63 

73 

71 

67 

64 

61 

60 

67 

65 

42 

47 

40 

45 

62 

65 

56 

5  6 

48 

S3 

62 

36 

41 

52 

42 

37 

22 

30 

25 

34 

33 

50.6 

MIN 

58 

57 

6  0 

SS 

S3 

55 

58 

56 

37 

33 

28 

25 

24 

36 

50 

38 

34 

30 

41 

37 

24 

24 

37 

33 

S 

3 

9 

1 

15 

28 

34.9 

VIROEN  1  N 

MAX 

6  5 

7  ] 

70 

66 

63 

6  □ 

60 

67 

64 

44 

46 

4  1 

4  1 

62 

64 

59 

51 

50 

45 

62 

58 

39 

53 

51 

37 

21 

31 

29 

33 

35 

51  .3 

MIN 

55 

53 

55 

55 

50 

6  i 

55 

55 

35 

34 

28 

22 

21 

33 

45 

36 

38 

28 

37 

42 

26 

26 

33 

31 

15 

2 

16 

2 

13 

22 

33-9 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

67 

70 

69 

65 

62 

62 

62 

68 

67 

45 

47 

45 

46 

62 

64 

62 

52 

62 

49 

67 

59 

41 

56 

S3 

38 

21 

33 

33 

38 

35 

MIN 

59 

55 

57 

58 

54 

51 

57 

57 

40 

32 

29 

26 

25 

32 

50 

37 

27 

31 

39 

41 

27 

26 

37 

33 

18 

5 

19 

6 

20 

24 

35.7 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

62 

72 

70 

65 

70 

66 

64 

64 

71 

4  1 

45 

40 

4  1 

60 

50 

5B 

50 

46 

44 

61 

59 

49 

39 

43 

38 

23 

32 

31 

33 

34 

SI  .2 

MIN 

55 

55 

58 

52 

56 

60 

57 

40 

32 

28 

24 

20 

36 

47 

44 

34 

33 

36 

37 

28 

25 

35 

32 

IS 

3 

19 

1  1 

20 

29 

36.0 

EFF I NGHAM   3  W 

MAX 

64 

60 

71 

69 

66 

66 

66 

62 

65 

71 

41 

47 

39 

43 

61 

62 

67 

51 

48 

55 

62 

37 

40 

48 

36 

38 

26 

33 

27 

33 

51  .5 

M :  N 

57 

55 

57 

60 

56 

56 

59 

58 

56 

36 

31 

24 

19 

19 

36 

49 

37 

32 

33 

39 

30 

25 

31 

36 

34 

5 

S 

12 

1  3 

26 

36.3 

FLORA  5  NH 

MAX 

6r 

72 

73 

67 

65 

70 

65 

69 

74 

45 

49 

42 

46 

64 

65 

62 

55 

57 

49 

62 

60 

44 

51 

43 

40 

23 

35 

32 

34 

35 

53.8 

MIN 

54 

54 

56 

61 

56 

56 

57 

57 

44 

34 

29 

23 

16 

34 

39 

46 

38 

32 

38 

41 

30 

24 

37 

34 

21 

6 

21 

12 

26 

32 

37.  1 

MAT  TOON 

MAX 

61 

71 

69 

63 

69 

64 

63 

63 

70 

39 

45 

38 

4  1 

60 

60 

56 

49 

47 

48 

60 

43 

39 

48 

44 

37 

23 

32 

28 

32 

34 

49  .9 

MIN 

56 

56 

57 

S3 

56 

59 

57 

38 

32 

29 

24 

21 

35 

46 

39 

33 

33 

38 

43 

27 

26 

36 

32 

9 

4 

17 

10 

20 

30 

3S-8 

HOHEAOUA 

MAX 

66 

73 

71 

69 

65 

64 

62 

65 

68 

49 

46 

42 

42 

62 

65 

61 

51 

48 

45 

61 

60 

39 

51 

46 

37 

22 

31 

29 

34 

35 

52.0 

MIN 

57 

56 

60 

58 

54 

57 

57 

57 

49 

34 

29 

24 

24 

34 

49 

43 

34 

32 

40 

4  1 

28 

26 

35 

30 

20 

3 

14 

4 

19 

32 

36.7 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

64 

65 

74 

73 

6B 

59 

71 

65 

65 

72 

4  1 

47 

4  1 

43 

61 

62 

60 

51 

51 

SI 

60 

38 

42 

47 

38 

39 

25 

34 

29 

35 

52  .7 

MIN 

56 

51 

55 

60 

57 

57 

60 

58 

57 

36 

29 

24 

20 

21 

37 

37 

36 

34 

3S 

42 

32 

28 

31 

36 

33 

6 

7 

13 

15 

27 

36.4 

OLNET  2  S 

"9, 

6B 

75 

72 

71 

70 

69 

68 

66 

74 

49 

49 

42 

45 

S3 

64 

61 

53 

52 

50 

62 

65 

43 

49 

40 

42 

23 

34 

32 

36 

38 

53.9 

- ;  >. 

58 

56 

61 

60 

58 

60 

56 

60 

49 

35 

29 

25 

19 

29 

48 

51 

39 

33 

4  1 

40 

33 

28 

37 

35 

22 

7 

20 

15 

27 

30 

38.8 

PALESTINE 

MAX 

68 

76 

76 

69 

69 

70 

65 

63 

73 

43 

47 

42 

42 

62 

62 

58 

52 

49 

47 

61 

56 

41 

48 

42 

40 

22 

35 

31 

37 

38 

52.9 

MIN 

56 

54 

63 

61 

57 

5  9 

61 

59 

42 

36 

32 

25 

21 

37 

47 

47 

39 

34 

4  1 

4S 

30 

29 

37 

35 

17 

7 

21 

15 

27 

33 

38.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

64 

72 

73 

66 

70 

67 

64 

63 

72 

42 

45 

38 

4  1 

60 

61 

58 

50 

47 

43 

60 

58 

39 

46 

47 

37 

25 

32 

29 

35 

35 

SI  -3 

MIN 

54 

52 

53 

57 

51 

55 

57 

57 

42 

31 

25 

23 

19 

34 

48 

43 

34 

30 

34 

28 

24 

33 

30 

16 

4 

17 

6 

19 

29 

34.7 

SALEM 

MAX 

65 

73 

72 

67 

65 

65 

66 

71 

72 

44 

49 

43 

47 

64 

66 

61 

54 

53 

48 

63 

59 

42 

49 

45 

40 

22 

35 

32 

34 

35 

53.4 

MIN 

52 

52 

56 

58 

53 

55 

54 

54 

38 

32 

26 

21 

19 

32 

48 

46 

35 

29 

38 

47 

31 

28 

38 

35 

21 

7 

20 

12 

26 

32 

36.5 

TUSCOLA 

MAX 

55 

73 

66 

66 

70 

70 

65 

71 

45 

45 

41 

62 

63 

58 

58 

49 

43 

61 

66 

38 

50 

48 

37 

25 

32 

30 

32 

34 

52.3 

MIN 

47 

52 

51 

SO 

56 

30 

26 

23 

20 

32 

44 

32 

30 

36 

27 

28 

32 

31 

20 

2 

17 

2 

16 

27 

30  .5 

VANDAL  I  A  2  NW 

MAX 

6  2' 

62 

73 

70 

68 

65 

68 

64 

69 

69 

4  4 

48 

42 

45 

62 

64 

60 

53 

5 1 

57 

60 

40 

50 

38 

28 

34 

28 

33 

53.8 

MIN 

57 

56 

57 

60 

55 

56 

57 

56 

55 

34 

30 

25 

22 

31 

42 

46 

35 

31 

38 

42 

30 

26 

2B 

5 

10 

12 

16 

37.0 

W I NDSOR 

68 

73 

70 

64 

67 

63 

63 

64 

70 

45 

45 

39 

4  1 

61 

63 

58 

59 

48 

45 

59 

58 

39 

SI 

44 

37 

24 

32 

29 

32 

34 

51  -5 

■  ■ 

MIN 

5  5 

54 

58 

57 

52 

56 

57 

56 

45 

34 

28 

25 

23 

35 

47 

45 

34 

32 

39 

37 

28 

26 

35 

32 

1  3 

3 

18 

8 

19 

36.0 

SOUTHWEST  06 

ANNA    1  E 

MAX 

6  9 

71 

68 

pq 

66 

66 

65 

70 

70 

50 

51 

44 

51 

56 

65 

63 

60 

56 

64 

62 

59 

43 

SO 

48 

45 

28 

38 

37 

37 

36 

55  .3 

MIN 

58 

60 

59 

57 

59 

57 

59 

49 

35 

34 

29 

29 

35 

46 

55 

46 

36 

42 

46 

3  6 

35 

40 

36 

28 

10 

21 

22 

28 

32 

40.7 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

">. , 

58 

70 

57 

70 

66 

63 

63 

69 

66 

47 

49 

46 

49 

62 

63 

60 

55 

52 

54 

42 

52 

49 

41 

27 

37 

34 

34 

35 

53.5 

MIN 

57 

55 

57 

61 

56 

55 

59 

58 

42 

36 

28 

27 

22 

35 

51 

46 

39 

31 

31 

26 

38 

57 

27 

9 

20 

26 

31 

39.3 

CAHOK I  A 

MAX 

64 

70 

63 

64 

63 

62 

61 

62 

68 

67 

48 

50 

44 

49 

65 

67 

63 

57 

52 

59 

65 

36 

43 

55 

41 

39 

29 

37 

31 

35 

53  .6 

MIN 

55 

57 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

52 

36 

32 

3  0 

25 

35 

46 

45 

40 

35 

35 

35 

31 

30 

30 

37 

35 

9 

12 

11 

22 

30 

38.2 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

71 

71 

67 

71 

68 

70 

66 

72 

71 

SO 

S3 

47 

51 

61 

69 

65 

61 

58 

68 

63 

51 

46 

52 

50 

49 

29 

43 

37 

4  1 

43 

57.1 

-  '. 

50 

61 

62 

63 

61 

6  6 

61 

60 

4  1 

36 

36 

34 

33 

42 

SO 

56 

48 

36 

50 

51 

40 

40 

45 

44 

22 

15 

29 

30 

33 

37 

44  .6 

CAR60NDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

72 

68 

72 

68 

71 

6  9 

66 

64 

72 

72 

48 

51 

45 

49 

66 

64 

63 

58 

56 

64 

61 

41 

46 

52 

42 

46 

31 

38 

32 

38 

56  .0 

- :  N 

66 

56 

59 

57 

57 

5  6 

59 

59 

59 

37 

31 

22 

20 

22 

45 

52 

46 

29 

29 

45 

36 

33 

36 

30 

36 

ID 

9 

20 

20 

30 

38.7 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

6  6 

62 

72 

70 

70 

65 

63 

63 

7  0 

69 

46 

48 

42 

47 

63 

68 

68 

54 

53 

60 

6  6 

40 

41 

52 

40 

40 

28 

37 

30 

34 

54.2 

MIN 

58 

56 

58 

59 

56 

55 

56 

57 

54 

35 

29 

24 

24 

20 

46 

48 

39 

33 

37 

40 

31 

29 

32 

36 

34 

7 

7 

9 

19 

27 

37.2 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 

65 

72 

5  6 

71 

65 

65 

63 

71 

72 

48 

SO 

43 

49 

60 

65 

61 

56 

54 

61 

61 

50 

42 

52 

47 

42 

24 

38 

32 

36 

35 

53  .9 

MIN 

5  5 

56 

60 

58 

56 

57 

54 

58 

39 

34 

30 

65 

20 

37 

52 

44 

40 

33 

48 

30 

35 

38 

37 

17 

9 

21 

27 

26 

3 1 

39.0 

KASKASK1A  R   NAV  LOCK 

MR) 

66 

64 

70 

71 

69 

63 

61 

63 

70 

68 

49 

42 

44 

56 

65 

62 

58 

54 

62 

63 

41 

44 

5  5 

41 

43 

31 

40 

33 

35 

54  .7 

MIN 

56 

54 

55 

58 

53 

53 

56 

56 

55 

34 

30 

6  6 

26 

2B 

48 

50 

43 

33 

32 

40 

32 

28 

34 

36 

36 

9 

9 

16 

20 

29 

37.9 

MAR  I  ON  4  NNE 

MAX 

70 

68 

75 

68 

71 

67 

66 

64 

70 

71 

46 

SO 

42 

48 

59 

64 

62 

56 

54 

62 

60 

42 

47 

6  1 

42 

42 

30 

33 

32 

37 

55  .0 

" : 

54 

58 

60 

58 

57 

59 

61 

60 

61 

37 

31 

6  5 

21 

23 

43 

52 

45 

31 

31 

45 

!6 

35 

36 

38 

38 

9 

10 

20 

21 

31 

39.5 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

64 

71 

69 

70 

65 

62 

62 

70 

70 

45 

47 

41 

47 

63 

6  6 

61 

S3 

50 

52 

61 

68 

41 

49 

46 

40 

24 

36 

34 

34 

34 

52.8 

MIN 

5  6 

57 

66 

60 

56 

56 

59 

56 

43 

35 

29 

24 

36 

49 

47 

40 

36 

41 

51 

3  1 

29 

38 

35 

24 

9 

1  9 

16 

26 

31 

39.2 

SPARTA 

MAX 

65 

72 

70 

6 1 

55 

5 1 

59 

61 

59 

42 

52 

4  6 

40 

25 

39 

32 

35 

34 

53.5 

MIN 

57 

56 

6  6 

60 

56 

56 

59 

58 

42 

35 

31 

25 

24 

39 

50 

48 

43 

3  J 

40 

54 

31 

29 

39 

35 

25 

9 

1  9 

18 

27 

28 

39.6 

WATERLOO 

MAX 

69 

62 

70 

65 

68 

61 

61 

61 

69 

67 

48 

5! 

44 

54 

6  * 

69 

60 

66 

53 

59 

64 

41 

45 

5  4 

37 

32 

38 

32 

34 

54.9 

■          ■  ■ 

MIN 

56 

56 

57 

60 

55 

55 

58 

57 

52 

35 

31 

6  5 

24 

35 

5  6 

47 

41 

33 

39 

40 

3', 

30 

34 

35 

8 

13 

15 

25 

28 

36.9 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

69 

72 

69 

72 

70 

70 

67 

66 

72 

59 

48 

4.' 

4S 

62 

63 

61 

58 

6  4 

50 

61 

59 

40 

50 

50 

42 

28 

34 

35 

36 

39 

54.8 

M  1  N 

52 

53 

59 

61 

59 

5D 

60 

54 

6  9 

37 

29 

23 

35 

6: 

52 

43 

34 

43 

45 

35 

31 

38 

3  6 

25 

7 

1  0 

1  1 

27 

32 

39.6 

BROOKPORT  DAM  52 

-M. 

72 

71 

70 

73 

70 

73 

65 

70 

7! 

57 

54 

42 

SO 

56 

67 

62 

63 

5  7 

69 

65 

59 

45 

S3 

52 

SO 

30 

42 

40 

40 

44 

57.8 

MIN 

58 

57 

60 

58 

61 

',6 

59 

59 

55 

37 

36 

24 

22 

30 

49 

49 

49 

36 

43 

49 

38 

37 

41 

4  6 

27 

1  1 

24 

25 

30 

34 

41  .9 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

70 

70 

67 

70 

69 

i  : 

71 

69 

70 

62 

49 

47 

49 

56 

55 

64 

60 

57 

65 

63 

5  9 

42 

49 

4  9 

46 

30 

37 

37 

35 

38 

56.3 

55 

56 

61 

59 

59 

58 

59 

59 

62 

36 

31 

.  B 

23 

37 

50 

S3 

45 

31 

42 

49 

3  6 

34 

40 

29 

9 

21 

22 

26 

32 

41  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1977 


STAT  ION 


DOY   OF  MONTH 


II  12 


13     !  4 


25  26 


27 


28 


29    30  31 


FHIRF IELO  RADIO  HF I H 

HARR 1 SBURO 

MCLEANSBORO  2  ENE 

hi  CARMEL 

HI  VERNON  3  NE 

REND  LAKE  DOM 

ROS I  CLARE 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 

niN 


max 
min 


MAX 
M I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68  70 

56  56 


72  12 
58  55 


69  69 
SB  56 


6S  71 
58  55 


68  73 
58  56 


70  68 
59  56 


73  70 
59  SS 


67  69 
59  59 


70  73 
59  58 


70  66 
56  58 


72  73 
60  60 


67  68 
59  60 


68  6S 

57  57 


70  12 
57  59 


67  66 
60  59 


67  72 
60  60 


71  65 
59  59 


70  62 
61  56 


68  70 
59  59 


66  66 
60  58 


67  70 
60  59 


47  44 

31  25 


SI  45 

33  27 


45  49 

34  26 


46  62 
20  34 


SO  62 
21  33 


44  48 

23  23 


43  49 

25  34 


55  51 
40  34 


58  SS 
47  3S 


60  55 
45  36 


60  54 
44  32 


63  S9 
49  34 


63  65 
44  35 


58  60 
46  33 


61  58 
48  34 


62  62 
50  36 


58  60 
38  35 


61  62 
45  30 


62  61 
36  34 


62  62 
46  37 


42  24 
24  7 


45  28 

27     I  I 


42  41 
34  9 


42  42 
40  8 


37  37 
26  33 


37  37 
28  33 


32  36 
18  32 


32  36 
19  31 


36  36 

27  32 


53.9 
39.8 


56.8 
41  .5 


54  .6 
38.8 


S3. 7 
39.1 


54  .S 
40.2 


55.8 
40.6 


59.  3 
43.1 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

NOVEMBER  1977 


r. 

GUI 

OF  MONTH 

a 

STRTION 

o 

Mil 

i 

2 

i 

4 

5 

6 

e 

9 

10 

1  1 

1? 

13 

14 

5 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 
a 

URBPNfl 

1  IN  1 

4 

mux 
min 

55 
52 

56 
55 

58 
55 

51 
58 

61 
58 

62 
58 

62 
60 

62 
59 

62 
59 

6: 
52 

52 
46 

46 
43 

45 
42 

44 

41 

«' 
41 

49 
45 

52 

4F 

48 
45 

45 
44 

41 
45 

49 

45 

46 
41 

41 
4C 

42 
41 

4: 

4 

42 
36 

36 

s: 

34 

3: 

3 

s: 

3: 
s: 

49.1 
46.1 

8 

nn . 

H : 

57 
57 

57 
57 

58 

5^ 

60 
58 

60 
6C 

60 
60 

ISC 
60 

60 
60 

61 
60 

61 
58 

58 

52 

52 

49 

50 
47 

4B 
46 

4 

46 

SO 
47 

S  1 

sc 

51 
49 

49 
48 

4S 
4f 

49 

49 
41 

41 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

46 
4C 

41 

4C 

4C 
4C 

4C 
4t 

51  .6 
50.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STPT ION 

DRY  OF  MONTH 

2  *  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

'.  5 

!  6 

1  7 

!  H 

1  9 

20 

21 

22 

2  3 

24 

25 

26 

2  7 

za 

2G 

3  0 

31 

NORTHWEST  01 

HENNEPIN  POHER  PLANT 

EVOP 
Hi  NO 
HHK 
M|N 

40 
47 

W 
5 1 
56 

27 
72 
56 

33 
69 
56 

30 
67 
50 

IB 

62 
50 

11 
61 
54 

8 

60 

57 

73 

E  i 

55 

SOUTHHE  S 1  08 

CORL'LE  RESERVOIR 

EVUP 
HIND 
MRU 

niN 

.06 

hH 
64 

.01 
53 
6', 
54 

.09 
<b 
70 
55 

• 

44 

70 

ss 

.09 
144 

69 
SS 

.03 
68 

6? 
55 

.or 

71 
66 

51 

■  01 
24 

6  ' 
SI 

.08 
BE 
68 

56 

.18 
143 

61 
35 

.09 
110 
43 
33 

.13 
SS 
54 

6! 

.11 
82 

44 

■  13 
131 
63 
40 

SEE 


REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STBT10N 
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INDEX 


SNOHF ALL  AND  SNON  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1977 


STAT  I  ON 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

:  o 

1  I 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

NORTHWEST  01 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

4 

1  ,  ■ 
5 

: 

4 

: 

FREEPORT    HAS  I  £    H  T R  PL' 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

:  .( 

.5 

2  .5 

1  ■( 

2.( 

GALENA    1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

i  ■  c 

2.C 

3-5 

i .: 

i .: 

GALVH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.1 

i 

I  .! 

l .( 

I10LINE   WSO  OP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

i 

.5 

;  .s 
S 

.3 
1 

1  -8 

; 

i 

: 

.: 

2 

MORRISON 

SNOWFALL 
cu  n\s  pun 

3N    U  iN    U  IN  U 

T 

T 

T 

i 

T 

T 

2.7 

3 

T 

3 

.3 
3 

1  .0 
4 

4 

3 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

4.C 

T 

2  .( 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

r 

T 

T 

.8 

.7 

3.3 

.: 

.: 

2.S 
.4 

•  f 

.( 

T 

.4 

U  Ql  Ml  1 T 
WMLilU  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

s 

2 

! 

4 

3 

2 

NORTHEAST  02 

ONT10CH  2  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.1 

1  .3 
T 

3.5 
3 

1  .0 
4 

1  .0 
5 

3.S 
8 

8 

5 

AURORA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.S 
3 

3 

.3 
3 

2.0 

s 

5 

s 

CHICAGO  O'HARE  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
u  I  ft   F  Hi  1  1  V 

Win     C  UU  I  V 

.  I 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

3.3 

• 

•  2 

2 
- ! 

1  .8 
2 
.2 

4 
.  * 

3 

2 

CHICAGO  HIOWAY  NSO  AP 

SNOWFALL 
cu  nu  run 

DIN    UN  UriU 

WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

T 
T 

T 

2.7 
.3 

2 
.  3 

3.3 
2 
.4 

5 
.5 

.5 

.5 

UL  nflLD 

Snowfall 

SN  ON  GNO 

T 

: 

3 

! 

4 

4 

3 

MORR  I  5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2  .0 
2 

1 

1 

1  ■  0 

2 

I  .5 
4 

3 

3 

0  T  F  H  W  0 

c  M  nuF  Ql  1 
OINUnr  HLL 

SN  ON  GNO 

3  .5 
4 

3 

2.5 
S 

s 

4 

4 

■  .  1 WT  Hi. 

SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1 

- 

I  -0 

1 

3.4 
4 

3 

2 

HEST  03 

rouT  nil     i  FCC 
LHN 1  UN     1     t  DC 

OPJUHr  HLL 

SN  ON  GNO 

1  -C 
1 

1 

3  ■  0 
4 

4 

3 

3 

LA  HARPE 

5N0WF  AL  L 
SN   ON  GNO 

T 
T 

3.0 
3 

3 

2 

1 

MONMOUTH 

ONUnr HLL 
SN   ON  GNO 

I  .0 

I 

1 

3.0 
4 

3 

2 

2 

QU  I  NC  f  FAA  AP 

C  W  flUF  Ql  I 
OIN  UWr  ML  L 

SN   ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

.6 

4  .  1 
4 

5 

5 

3.0 
4 

CENTRAL  04 

nF  ran  ir 

3PiUnr  ML  L 

SN  ON  GNO 

T 
T 

3.3 
3 

3 

3 

3 

FARMER  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

1  -0 
4 

4 

3 

LACON  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .5 
2 

3.0 
3 

3 

2 

2 

L  INCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2.0 
S 

4 

3 

NORMAL 

SNOWFALL 

cu    nu  pun 
5N    UN  uNU 

T 

•  6 
T 

4.0 
4 

T 

i 

3 

3 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
cu   nu  pun 
WTR  E0U1V 

.2 
T 

T 

I 

-6 

1 

.  I 
T 

3.8 
2 
.4 

3 
■  3 

3 
1 

1  .7 
2 

EAST  05 

DANV I LLE 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GND 

T 

I 

I 

HfinPF^TflN     1  KJF 
nUU" LJ  1  UN  1 

Cljduf  fl  1 
...  ri  j  N  r  Mi  L 

SN  ON  GNO 

T 

T 

.3 
T 

T 
T 

1  .0 

1 

1  .0 
2 

2 

1 

KANKAKEE  HTR  POLL  CTR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.Q 
2 

2 

2 

3-0 

5 

4 

4 

PIPER  CITT  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

■  B 
1 

T 

I 

.2 
1 

.5 
2 

2 

2 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

2.5 
2 

1 

2.3 
3 

1  .6 
5 

4 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOE* 


I  2 


SNOWFALL    AND    SNOW    ON    GROUND  Illinois 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

10 

31 

URBHNB 

HE  ST  SOUTHWEST  06 
CARL INVILLE 

EDHARDSVILLE   1  NE 

GRIGGSVILLE 

JACKSONVILLE 

PRNA 

SPRINGFIELO  HSO  AP 

HHITE  HULL   1  E 

EAST  SOUTHEAST  07 
NEHTON  6  SSE 

OLNEf  2  S 

PARIS  HBTERHORKS 

SBLEM 

TUSCOIB 

HINDSOR 

SOUTHHEST  08 
BNNfi    1  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CBIRO  HSO  CI 
CBRSONDBLE  SEHBGE  PL 
NASHVILLE   4  NE 
SPARTA 
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GEBHARO  WOODS  STATE  PK 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ROBERT  0  PROVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  IHNEN 
GERTRUDE  W  ARNOLD 
EOMUNO  E  KUNCE 
WILLIAM  C .  MENG 
DAVID  L  OWEN 

HAROLD  W.  DAVIS 
HOWARD  E-  STAFFY 
CLYOE  PITTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
T  IMOTHY  G  OEST 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
MRS  RICHARD  T  PATTIE 
JOHN  F.  MUSHRUSH 
CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

WLDS  RADIO 

JERSEYV I LLE  SWG  PLANT 
JAMES  L  SAMPSON 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEN  G  NYLIN 
KEWANEE  SEWAGE  PLANT 
RUDOLPH  J  KINK  .  JR 
MRS  0  B  PACE  JR 
JACK  H.  SHARPE 

BOYCE  0  HUMPHREYS 
CALViN  L  .  REYNOLDS 
VERNON  P.  GEHLBACH 
JAMES  F.  MORGAN 
CARL  I E  H  KULL 
MERIDETH  SHYRACK 
HAROLD  HYDE 
TRUDY  M  ENGLISH 
MRS  MILOREO  K  MIGNONE 
LLOYD  J.  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
JAMES  M.   MC  DONALD 
OON  E  TUCKER 
FRANK   W  NOVAK 
RICHARD  G  BROWN 
MARCUS  F  DODGE 
ROBERT  D  QUICK  SR 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   INEZ  M.  FINLEY 
LUCILLE  E  VOORHEES 

EDDY  R  WEBB 
CITY  OF  MORRISON 
MRS  DOROTHY  A  BULLARO 
MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 
RONALD  MORGAN 
HAROLD  MARBURGER 
JOSEPH  M  DOUO 
THOMAS  J  SCHNEIDER 
ROBERT  G  MOORHOUS 
MRS.   MARY  A.  DOOLE Y 

PARM  E  WILLIAMS 
DOYLE  COHLMEYER 
LOCKMASTER 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
IL  STATE  UNIVERSITY 
RADIO  STATION  WVlN 
CARNATION  COMPANY 
ROBERT  J  LITTLE 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Aaheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS ;     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  io  "F,   precipitation  and  evaporation  lo  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.B.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES :  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

u    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS ISS I PPI     5-0HI0     6-ROCK     7- WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLI MA TO LOG I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  .ay  be  found  in  the  P""*^"™  "E^L 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
!     Locll  aua  olOK  cal  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climati^Center  _at  the  address_shown  above^  


Subscription  Price-    *5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30$  annual 
sugary        Ma£  checks  payaole ^o  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications.  
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-  1 

-  4 

-  8 

-  9 

-10 

-  8 

30 

32 

30 

30 

31 

33 

33 

32 

20 

12 

12 

16 

3 

-  5 

-  4 

-  5 

10 

19 

24 

12 

3 

AURORA 

MRX 

40 

38 

26 

34 

35 

27 

1  4 

23 

14 

-  1 

20 

39 

38 

35 

37 

50 

53 

42 

4D 

37 

30 

32 

36 

38 

1  3 

14 

g 

25 

38 

37 

33 

30 

6 

MIN 

28 

24 

13 

10 

26 

-  2 

-  2 

12 

-  6 

-  6 

-  8 

20 

33 

31 

30 

32 

40 

35 

34 

18 

2  0 

12 

22 

13 

-  1 

-  2 

-  3 

3 

18 

15 

26 

15 

7 

HARRINGTON 

MAX 

36 

38 

34 

28 

34 

34 

8 

16 

21 

0 

7 

33 

39 

37 

37 

37 

48 

54 

44 

34 

31 

32 

32 

39 

5 

10 

1  4 

24 

37 

32 

29 

2 

MIN 

16 

26 

9 

9 

13 

8 

-  4 

-  4 

-  7 

-  8 

-  S 

-  4 

33 

30 

31 

34 

32 

32 

32 

18 

1 1 

1  1 

IB 

2 

-  S 

-  5 

-  7 

12 

12 

22 

12 

1 

CHICAGO  0  'HARE 

WSO 

AP 

MAX 

39 

37 

27 

35 

36 

28 

1  5 

24 

16 

8 

23 

39 

39 

36 

39 

54 

56 

42 

39 

39 

33 

34 

34 

39 

I  4 

1 3 

g 

24 

38 

34 

33 

31 

5 

MIN 

30 

25 

14 

12 

28 

-  1 

-  1 

13 

-  5 

-  7 

-  7 

23 

36 

33 

32 

30 

41 

36 

35 

20 

22 

15 

19 

14 

-  2 

-  2 

-  2 

5 

19 

19 

30 

16 

9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

38 

40 

18 

33 

35 

35 

15 

22 

26 

6 

15 

39 

40 

40 

37 

51 

65 

56 

41 

39 

31 

32 

37 

39 

40 

10 

I  4 

24 

39 

4  1 

36 

33 

7 

MIN 

31 

31 

20 

19 

31 

3 

0 

8 

-  4 

-  4 

1 

12 

37 

34 

31 

35 

46 

38 

36 

29 

19 

16 

26 

27 

7 

-  1 

0 

6 

20 

27 

21 

19 

4 

CHICAGO  MIDWAY 

HSO 

AP 

MAX 

40 

37 

27 

33 

36 

26 

13 

2S 

IS 

9 

23 

41 

40 

38 

37 

54 

60 

44 

40 

39 

32 

33 

35 

40 

1 S 

14 

g 

25 

40 

36 

3  j 

31 

9 

n  I N 

26 

25 

17 

16 

26 

1 

0 

10 

-  5 

-  7 

-  3 

23 

38 

33 

33 

31 

44 

37 

35 

19 

19 

IS 

23 

15 

0 

-  I 

0 

5 

17 

23 

26 

17 

5 

OE  KALB 

MAX 

38 

34 

28 

32 

34 

31 

10 

22 

23 

S 

13 

38 

37 

37 

36 

46 

51 

47 

37 

37 

30 

29 

33 

37 

27 

10 

g 

25 

38 

36 

32 

30 

4 

MIN 

26 

25 

7 

4 

25 

-  7 

-  7 

4 

-  9 

-12 

-10 

T 

33 

32 

28 

30 

40 

33 

29 

17 

16 

8 

21 

15 

-  4 

-  5 

-  6 

-  2 

1 1 

14 

25 

12 

5 

ELGIN 

MAX 

36 

)G 

34 

25 

34 

34 

8 

1  4 

21 

-  1 

6 

33 

38 

37 

34 

35 

50 

S3 

39 

36 

35 

30 

32 

33 

39 

6 

10 

12 

23 

38 

3  3 

28 

9 

MIN 

20 

26 

10 

9 

14 

6 

-  4 

-  4 

-  7 

-  9 

-  9 

-  6 

32 

30 

10 

30 

33 

35 

32 

31 

17 

9 

10 

17 

3 

-  5 

-  5 

-  5 

12 

16 

23 

12 

6 

GERHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

35 

40 

39 

26 

33 

35 

1 

19 

2  5 

0 

4 

35 

38 

39 

39 

SI 

54 

40 

4 1 

29 

27 

34 

34 

33 

30 

14 

38 

30 

30 

8 

MIN 

19 

28 

15 

12 

19 

1 

-  3 

0 

-  3 

-10 

-  10 

-  5 

33 

iO 

30 

32 

33 

34 

28 

18 

1  I 

15 

16 

18 

-  Z 

-  1 

15 

13 

8 

JOLIET  BRANDON 

RD  OAM 

MAX 

37 

40 

37 

28 

34 

36 

8 

15 

25 

6 

7 

36 

40 

40 

35 

39 

50 

55 

40 

42 

33 

29 

35 

35 

38 

12 

1  4 

1 8 

27 

39 

35 

31 

1 

MIN 

25 

26 

13 

12 

17 

-  4 

-  6 

-  6 

-  7 

-11 

-11 

-  3 

35 

30 

2  6 

26 

31 

33 

32 

29 

15 

9 

10 

20 

5 

-  3 

-  5 

-  5 

15 

16 

15 

12 

2 

MARENGO 

MAX 

44 

35 

28 

30 

32 

28 

14 

19 

19 

5 

14 

38 

37 

35 

37 

47 

51 

48 

37 

34 

31 

28 

34 

38 

28 

15 

I  0 

24 

37 

31 

32 

30 

3 

MIN 

27 

25 

7 

4 

20 

-  3 

-  8 

6 

-  1  1 

- 10 

-12 

7 

35 

31 

31 

32 

43 

34 

32 

20 

18 

8 

23 

1  5 

-  3 

-  5 

-  8 

-  2 

10 

15 

25 

13 

1 

OTTAWA 

MAX 

43 

40 

35 

32 

36 

29 

16 

25 

21 

6 

1  6 

40 

39 

36 

42 

47 

55 

49 

4  1 

39 

2B 

32 

37 

A  0 

26 

19 

1  4 

3  ] 

42 

35 

34 

33 

1 

MIN 

30 

30 

14 

15 

29 

-  3 

-  3 

9 

-  3 

-  8 

-  5 

14 

36 

29 

26 

32 

44 

38 

35 

19 

20 

14 

29 

2  1 

3 

2 

0 

6 

19 

15 

26 

17 

3 

PARK  FOREST 

MRX 

37 

38 

38 

29 

35 

33 

12 

19 

25 

0 

7 

35 

38 

38 

34 

37 

51 

55 

39 

39 

33 

29 

34 

36 

38 

10 

14 

17 

26 

38 

37 

30. 

7 

MIN 

18 

28 

17 

13 

21 

3 

0 

0 

-  4 

-  8 

-  7 

-  1 

33 

32 

29 

30 

35 

32 

34 

32 

1  J 

13 

14 

22 

7 

-  2 

-  2 

-  1 

15 

12 

12 

14  . 

3 

PERU  2  W 

MRX 

42 

36 

31 

32 

30 

31 

16 

25 

23 

6 

15 

34 

41 

36 

39 

46 

51 

48 

40 

36 

25 

31 

33 

40 

16 

12 

lb 

32 

43 

35 

32 

31  . 

6 

m  ;  >j 

23 

28 

10 

10 

26 

-  S 

-  5 

9 

-  9 

-10 

-  9 

12 

30 

30 

30 

32 

35 

35 

32 

17 

17 

14 

26 

1  6 

5 

-  2 

2 

8 

1  8 

12 

24 

1  4  . 

9 

WAUKEGRN  4  WSW 

MAX 

38 

38 

35 

27 

34 

34 

22 

18 

22 

3 

11 

31 

40 

38 

36 

39 

43 

50 

40 

38 

3  2 

30 

30 

36 

40 

7 

12 

14 

23 

33 

33 

29. 

9 

MIN 

14 

31 

1  1 

4 

1 1 

16 

-  1 

-  1 

-  B 

-  8 

-12 

-  3 

31 

31 

31 

31 

31 

34 

34 

32 

23 

IB 

18 

26 

4 

-  3 

-  3 

-  2 

12 

19 

1  « 

14  . 

0 

WHEATON  3  SE 

MAX 

39 

40 

30 

34 

!5 

32 

14 

23 

2  3 

10 

1  5 

36 

38 

36 

)6 

51 

55 

52 

39 

37 

a  i 

29 

35 

39 

3S 

14 

in 

25 

39 

38 

34 

32. 

5 

MIN 

29 

29 

1  3 

8 

26 

-  2 

-  4 

9 

■  E 

-  8 

-12 

;  0 

34 

32 

30 

32 

45 

33 

21 

1  7 

1  1 

27 

1  6 

1 

-  4 

-  4 

-  1 

10 

11 

28 

14. 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

DECEMBER  1977 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

o 

<X 
■E 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

NEST 

03 

GALESBURC 

™< 

18 

37 

24 

29 

31 

3 

18 

24 

1 

6 

35 

38 

38 

32 

45 

54 

51 

37 

38 

22 

22 

lb 

34 

42 

12 

17 

26 

31 

40 

26 

33 

2  9 

■  8 

niN 

?S 

14 

13 

IS 

-  S 

-  6 

-  3 

-  4 

-  7 

-  7 

1 

35 

2  9 

10 

32 

35 

35 

!  9 

21 

15 

1  2 

12 

2  l 

11 

3 

-  1 

0 

18 

18 

15 

20 

1  1 

■  8 

GOLDEN   1  NW 

MRU 

40 

41 

35 

27 

30 

20 

14 

29 

22 

IS 

29 

44 

4  1 

36 

SI 

S5 

SS 

42 

4  1 

36 

21 

39 

42 

4  4 

29 

21 

21 

36 

4  4 

38 

14 

.6 

M  !  N 

31 

23 

22 

7 

20 

-  3 

S 

12 

-  4 

-10 

-  5 

."l 

96 

30 

32 

IS 

42 

35 

30 

17 

IS 

10 

28 

29 

12 

6 

2 

8 

22 

21 

■9 

10  HARPE 

MAX 

39 

39 

33 

30 

31 

19 

16 

26 

17 

1 1 

21 

4  1 

42 

38 

52 

S  ) 

SS 

40 

40 

34 

2  3 

39 

40 

46 

21 

20 

17 

37 

44 

32 

35 

3  3 

.3 

MIN 

20 

19 

IS 

10 

19 

-  4 

-  4 

9 

-  S 

-  6 

-  6 

6 

32 

31 

31 

35 

38 

i  1 

27 

16 

IS 

l 

24 

19 

S 

S 

-  2 

-  2 

22 

17 

2  1 

4 

.5 

MONMOUTH 

MM 

39 

40 

32 

28 

30 

26 

IS 

24 

20 

6 

20 

40 

40 

37 

44 

48 

52 

43 

47 

34 

22 

16 

33 

19 

27 

17 

12 

31 

42 

3  b 

33 

12 

.1 

M  1  N 

28 

25 

12 

10 

25 

-  5 

-  2 

9 

-  4 

-  8 

-  6 

15 

35 

30 

31 

30 

43 

36 

27 

17 

16 

10 

27 

24 

6 

4 

2 

S 

21 

15 

2b 

b 

.1 

QUINCT   ERA  RP 

MS, 

38 

39 

33 

30 

31 

9 

17 

28 

5 

8 

36 

42 

42 

34 

S3 

54 

56 

42 

44 

26 

2  2 

42 

40 

45 

20 

2  1 

lb 

36 

43 

39 

37 

1  1 

.3 

MIN 

29 

24 

23 

13 

9 

0 

1 

5 

-  5 

-  6 

-  1 

36 

33 

30 

33 

37 

39 

33 

28 

17 

16 

1 1 

29 

20 

10 

10 

4 

13 

22 

28 

28 

18 

4 

OUINCT   OHM  21 

MR> 

3S 

42 

42 

30 

33 

30 

1 1 

24 

30 

6 

12 

40 

44 

42 

36 

55 

59 

47 

43 

44 

25 

24 

4  4 

41 

47 

:  9 

2b 

26 

37 

46 

40 

34 

9 

M  I  N 

23 

22 

22 

17 

16 

1 

-  1 

8 

-  2 

-  3 

0 

3 

35 

30 

31 

33 

35 

35 

31 

22 

15 

12 

13 

30 

14 

12 

5 

23 

2  1 

5 

2  b 

■  2 

RUSMVILLE 

-n  . 

40 

42 

36 

27 

32 

27 

20 

29 

22 

1  3 

25 

42 

4  1 

40 

45 

5  J 

56 

43 

40 

39 

22 

38 

40 

4' 

30 

20 

2  0 

36 

4  4 

4  1 

38 

35 

.1 

■          •  • 

m  :  N 

30 

23 

22 

lb 

27 

-  2 

-  5 

14 

-  3 

-  3 

0 

24 

35 

30 

30 

35 

42 

32 

29 

IB 

IS 

1  l 

30 

28 

S 

4 

3 

1 

1  9 

25 

25 

.  8 

.0 

CENTRRL 

04 

CMS  NOR 

MAX 

38 

37 

32 

27 

33 

29 

29 

29 

25 

10 

15 

37 

38 

37 

38 

45 

54 

45 

43 

37 

23 

31 

4  4 

36 

31 

I  8 

l  6 

32 

4  1 

34 

31 

32 

.8 

MIN 

OECRIUR 

MAX 

43 

44 

39 

36 

34 

30 

20 

33 

23 

12 

2S 

40 

41 

41 

45 

54 

SS 

48 

SI 

44 

22 

37 

43 

44 

28 

23 

17 

35 

42 

41 

39 

36 

.4 

MIN 

31 

26 

24 

20 

28 

-  2 

-  2 

11 

-  2 

-  6 

-  5 

22 

37 

in 

30 

34 

46 

35 

28 

18 

16 

1  1 

21 

24 

8 

7 

3 

3 

19 

2  9 

33 

1  8 

.9 

F  ARMER  CITY 

MAX 

40 

4  1 

37 

2  9 

34 

30 

19 

31 

25 

12 

16 

36 

39 

36 

36 

51 

54 

49 

47 

40 

21 

33 

39 

4  1 

31 

2  1 

20 

33 

4  1 

36 

35 

■4 

-  1 

»  !  N 

30 

27 

16 

14 

27 

-  3 

-  6 

11 

-  5 

-  9 

-  5 

17 

35 

jfl 

29 

32 

44 

35 

30 

18 

1  b 

1  1 

30 

2  1 

6 

5 

2 

5 

20 

2  b 

18 

1  > 

■2 

HAVANA   4  NNE 

nn. 

34 

40 

42 

28 

31 

33 

s 

23 

28 

s 

12 

37 

40 

40 

33 

45 

57 

SO 

39 

44 

22 

2  ( 

36 

38 

45 

17 

20 

21 

36 

4  4 

16 

12 

.4 

MIN 

26 

23 

19 

13 

16 

-  3 

-  5 

4 

-  3 

-  5 

-  5 

7 

36 

31 

31 

33 

39 

37 

27 

21 

16 

1  1 

lb 

23 

14 

7 

1 

3 

19 

21 

24 

16 

.0 

LflCON  2  E 

MAX 

43 

39 

36 

30 

35 

28 

16 

25 

22 

6 

18 

4  1 

40 

38 

42 

49 

55 

49 

42 

39 

23 

34 

36 

4  1 

29 

18 

13 

32 

42 

35 

34 

3  1 

.2 

MIN 

27 

27 

1  1 

1  1 

25 

-  5 

-  S 

8 

-  S 

-  9 

-11 

14 

36 

30 

30 

34 

48 

36 

30 

17 

16 

1  1 

29 

20 

4 

2 

-  1 

4 

20 

i  E 

24 

IS 

■  9 

L  INCOLN 

MAX 

4  1 

4  1 

37 

30 

35 

31 

17 

32 

26 

g 

23 

'9 

40 

19 

41 

52 

54 

46 

47 

43 

23 

15 

4| 

42 

38 

23 

1  b 

35 

4  4 

38 

3  b 

lb 

.4 

MIN 

30 

2B 

20 

IB 

28 

-  2 

-  2 

1  1 

-  3 

-  6 

-  2 

22 

35 

10 

30 

33 

46 

37 

29 

18 

16 

12 

30 

28 

8 

6 

2 

6 

20 

29 

30 

|  9 

.9 

HHSON  C 1 Ir   |  NU 

MAX 

39 

39 

3S 

27 

33 

29 

IS 

30 

25 

9 

23 

38 

39 

37 

44 

52 

54 

47 

45 

4  1 

21 

38 

4H 

38 

20 

17 

34 

43 

35 

3S 

34 

.3 

MIN 

31 

23 

18 

12 

27 

-  3 

-  4 

12 

-  3 

-  7 

-  S 

21 

36 

31 

31 

34 

46 

37 

29 

18 

16 

21 

28 

8 

6 

2 

6 

20 

27 

28 

18 

-  4 

MINONK 

MAX 

32 

40 

40 

22 

28 

34 

9 

20 

24 

1 

S 

35 

42 

43 

36 

39 

48 

55 

40 

41 

22 

22 

33 

34 

34 

IS 

22 

32 

35 

3S 

34 

in 

.7 

MIN 

22 

25 

12 

9 

18 

-  5 

-  e 

-  3 

-  2 

-10 

-  9 

-  9 

32 

29 

28 

30 

32 

34 

28 

22 

16 

12 

16 

24 

B 

0 

-  2 

0 

18 

IB 

22 

13 

.1 

NORMAL 

MAX 

39 

40 

37 

27 

33 

31 

13 

30 

29 

6 

18 

39 

39 

38 

41 

50 

52 

49 

45 

43 

22 

33 

36 

19 

37 

17 

16 

32 

42 

39 

34 

33 

.7 

- :  •. 

29 

28 

12 

9 

25 

-  4 

-  8 

8 

-  5 

-  9 

-  10 

13 

36 

31 

29 

34 

47 

36 

27 

17 

IS 

10 

30 

23 

7 

4 

1 

7 

18 

20 

26 

lb 

.3 

PEORIA  WSO  RP 

MAX 

39 

36 

30 

28 

32 

15 

12 

25 

6 

s 

30 

39 

38 

33 

40 

50 

54 

39 

43 

32 

21 

33 

34 

41 

17 

16 

12 

32 

41 

33 

34 

99 

.3 

MIN 

29 

24 

12 

17 

14 

-  5 

-  9 

6 

-  6 

10 

-  5 

30 

33 

30 

30 

35 

38 

32 

27 

IS 

16 

8 

24 

15 

3 

4 

0 

7 

21 

16 

24 

15 

.  3 

PR  I NCEV I LLE 

MAX 

4  1 

38 

33 

26 

34 

1 1 

26 

25 

20 

1 

21 

41 

40 

36 

43 

51 

54 

47 

4  1 

37 

23 

33 

36 

4  1 

26 

1  1 

13 

33 

43 

34 

34 

32 

.0 

■          ■  ■ 

MIN 

2B 

26 

7 

-  4 

-14 

-13 

10 

-  5 

-  9 

-10 

16 

34 

30 

30 

36 

42 

35 

27 

IS 

16 

9 

21 

24 

5 

4 

-  3 

5 

23 

14 

24 

14 

.3 

EAST 

05 

ORNVILLE 

MAX 

4  | 

44 

38 

33 

33 

32 

1  4 

33 

33 

g 

20 

39 

40 

40 

35 

54 

57 

52 

48 

44 

24 

32 

43 

4  b 

40 

21 

21 

34 

40 

40 

37 

3b 

.0 

MIN 

32 

30 

24 

18 

28 

-  2 

-  4 

11 

-  2 

-  7 

-11 

15 

36 

31 

29 

33 

49 

32 

32 

20 

17 

14 

29 

22 

B 

4 

2 

3 

14 

IB 

31 

1  7 

.9 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 

39 

4  I 

35 

26 

32 

31 

|  J 

32 

32 

3 

1  4 

36 

39 

38 

35 

49 

9  9 

48 

46 

4  1 

23 

30 

39 

43 

37 

18 

17 

31 

40 

3b 

34 

33 

.4 

MIN 

31 

29 

16 

6 

26 

-  3 

-  4 

9 

-  4 

-  8 

-  6 

9 

36 

31 

29 

32 

41 

36 

31 

18 

1 1 

14 

26 

26 

5 

2 

1 

6 

21 

28 

30 

1  1 

.1 

KHNKRKEE    HTR  POLL 

CTR 

MAX 

36 

39 

36 

34 

32 

34 

6 

1  6 

27 

16 

33 

36 

38 

34 

36 

50 

54 

48 

42 

32 

27 

33 

39 

36 

1  4 

12 

16 

28 

40 

31 

32 

.0 

MIN 

29 

23 

12 

15 

5 

-  3 

-  3 

-  3 

-  2 

6 

33 

33 

29 

29 

29 

38 

35 

31 

19 

14 

13 

2  b 

-  1 

>>'r 

0 

0 

IS 

20 

15 

.9 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

36 

37 

33 

27 

33 

30 

1 0 

30 

25 

2 

1 3 

38 

37 

36 

35 

47 

54 

47 

45 

39 

24 

31 

35 

39 

30 

i  B 

1 5 

31 

4  1 

33 

33 

31 

.8 

MIN 

30 

29 

9 

1 

25 

-  4 

-  6 

7 

-  6 

-  9 

-  8 

10 

34 

32 

29 

32 

42 

33 

30 

16 

16 

12 

28 

24 

4 

2 

0 

5 

18 

16 

2  b 

15 

4 

PONT  IRC 

MAX 

39 

37 

32 

27 

35 

29 

12 

28 

24 

S 

15 

38 

38 

34 

36 

45 

SS 

47 

42 

38 

24 

30 

37 

37 

33 

17 

13 

32 

42 

36 

33 

31 

■  9 

MIN 

29 

28 

14 

8 

26 

-  2 

-  4 

7 

-  4 

-  7 

-  e 

12 

34 

32 

29 

33 

43 

37 

32 

18 

16 

1  1 

25 

23 

S 

3 

1 

6 

23 

15 

23 

16 

.  4 

RRNTOUL 

MAX 

34 

39 

41 

23 

31 

32 

1 

20 

32 

28 

4 

40 

33 

35 

56 

55 

39 

47 

31 

22 

38 

38 

41 

24 

19 

16 

32 

41 

36 

32 

.0 

MIN 

28 

29 

19 

12 

19 

0 

-  4 

-  3 

-  3 

-  8 

-  7 

32 

28 

23 

35 

32 

30 

26 

16 

1  3 

1  3 

28 

12 

4 

2 

2 

16 

21 

29 

IS 

.3 

UR6RNR 

MAX 

42 

42 

33 

33 

33 

2S 

14 

32 

IS 

s 

29 

38 

39 

38 

35 

51 

55 

40 

47 

41 

22 

32 

39 

4  3 

19 

21 

14 

32 

42 

38 

36 

.1 

MIN 

32 

39 

20 

20 

25 

-  2 

0 

13 

-  3 

-  6 

-  2 

29 

36 

31 

30 

34 

40 

36 

31 

18 

18 

14 

29 

19 

6 

6 

4 

9 

2  1 

21 

31 

1  9 

3 

HATSEKA  2  NH 

MAX 

33 

37 

38 

22 

29 

26 

3 

1 9 

30 

1 

2 

32 

36 

36 

36 

36 

49 

55 

40 

44 

29 

23 

32 

35 

4  1 

|  4 

1 6 

1  4 

29 

39 

37 

29 

5 

■           ■  ■ 

MIN 

26 

29 

18 

2 

17 

3 

-  S 

-  4 

-  4 

-  8 

-10 

-  8 

32 

33 

29 

29 

36 

34 

34 

29 

17 

12 

I  2 

26 

9 

1 

1 

1 

14 

23 

23 

14 

b 

WEST  SOUTHWEST 

06 

RL  TON  OHM  26 

MAX 

35 

46 

47 

34 

37 

34 

i  n 

34 

j  | 

1 2 

38 

45 

47 

35 

5 1 

56 

51 

44 

5  i 

29 

2b 

43 

50 

50 

21 

30 

22 

39 

42 

4  | 

36 

9 

H 1 N 

27 

31 

34 

27 

27 

7 

9 

12 

5 

3 

3 

10 

37 

33 

32 

3  1 

43 

37 

32 

2  I 

19 

20 

20 

1 1 

16 

0 

9 

9 

20 

24 

34 

CRRL 1NVILLE 

MAX 

4S 

46 

43 

37 

34 

31 

19 

33 

26 

14 

29 

4S 

45 

44 

SI 

56 

55 

49 

53 

45 

22 

38 

48 

49 

30 

26 

22 

36 

45 

42 

39 

3B 

7 

MIN 

31 

30 

29 

21 

31 

0 

0 

13 

0 

-  2 

1 

28 

38 

31 

30 

36 

47 

33 

29 

21 

17 

15 

33 

27 

14 

6 

5 

6 

1  7 

2  9 

33 

21 

0 

GRIGGSV 1 LLE 

MAX 

37 

39 

32 

29 

30 

20 

16 

.'9 

IS 

10 

26 

40 

42 

41 

54 

52 

55 

40 

44 

29 

20 

39 

4 

45 

21 

22 

1 1 

35 

42 

34 

34 

33 

2 

MIN 

30 

25 

21 

12 

20 

-  S 

-  3 

9 

-  5 

-  8 

-  3 

2  b 

29 

26 

27 

34 

38 

29 

29 

14 

14 

13 

28 

20 

7 

4 

0 

7 

21 

.  8 

2  4 

16 

S 

MILL  SBORO  2  SSN 

NJH 

49 

46 

43 

36 

3  b 

31 

20 

33 

10 

17 

28 

44 

46 

<  < 

48 

55 

56 

49 

SI 

46 

21 

19 

50 

50 

39 

25 

22 

40 

43 

41 

4" 

39 

3 

MIN 

3? 

2B 

29 

24 

26 

1 

0 

12 

0 

3 

4 

28 

39 

31 

30 

10 

47 

35 

31 

19 

1  1 

14 

34 

32 

14 

6 

14 

9 

20 

30 

•4 

21 

9 

JACKSONVILLE 

MAX 

3  4 

42 

42 

27 

33 

31 

7 

24 

3? 

7 

II 

37 

40 

53 

41 

53 

54 

SI 

42 

48 

24 

24 

19 

42 

48 

19 

23 

20 

37 

45 

18 

34 

4 

MIN 

26 

2S 

1  3 

12 

-  1 

-  1 

6 

-  1 

-  3 

-  1 

6 

36 

30 

30 

32 

40 

37 

30 

23 

16 

13 

14 

29 

15 

7 

4 

4 

IS 

24 

)0 

17 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 
<t 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

JERSETVILLE  2  SW 

MAX 

37 

45 

45 

31 

35 

32 

12 

29 

33 

6 

16 

40 

45 

47 

37 

53 

56 

52 

46 

51 

28 

26 

41 

SO 

52 

21 

29 

30 

40 

45 

40 

MIN 

29 

30 

30 

19 

25 

-  2 

2 

12 

0 

-  1 

2 

14 

39 

31 

30 

35 

43 

36 

29 

24 

17 

15 

25 

30 

14 

10 

7 

7 

16 

31 

34 

20 

.4 

PANA 

MAX 

45 

44 

41 

35 

34 

29 

14 

32 

26 

9 

27 

40 

43 

43 

45 

53 

54 

51 

49 

44 

22 

35 

45 

47 

31 

24 

20 

36 

41 

38 

38 

2? 

MIN 

31 

29 

26 

24 

29 

0 

1 

6 

0 

-  2 

3 

26 

38 

30 

30 

35 

49 

36 

32 

20 

17 

14 

32 

30 

10 

8 

S 

9 

20 

28 

33 

.  1 

SPRINGFIELD  WSO  OP 

MAX 

40 

40 

33 

36 

33 

17 

16 

32 

12 

8 

31 

40 

41 

35 

47 

54 

ss 

40 

49 

33 

23 

36 

42 

45 

21 

24 

17 

36 

43 

40 

38 

34 

.1 

MIN 

33 

29 

24 

20 

17 

0 

-  1 

12 

-  1 

-  4 

0 

31 

35 

31 

31 

38 

39 

31 

31 

18 

17 

13 

30 

21 

10 

7 

4 

1 1 

22 

32 

32 

19 

.8 

V  I ROEN   I  N 

MAX 

41 

41 

38 

35 

33 

26 

18 

38 

29 

1  3 

26 

40 

43 

41 

49 

54 

54 

40 

49 

4  1 

21 

42 

36 

46 

26 

24 

21 

35 

4  1 

40 

36 

.5 

MIN 

29 

27 

24 

20 

26 

0 

-  1 

10 

-  3 

-  5 

0 

26 

35 

29 

30 

3! 

36 

38 

31 

16 

18 

12 

32 

23 

10 

5 

2 

I  I 

19 

24 

30 

19 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

42 

42 

42 

37 

35 

31 

19 

32 

28 

14 

31 

44 

45 

44 

53 

55 

56 

49 

49 

47 

25 

40 

45 

49 

32 

26 

26 

38 

44 

42 

41 

38 

.9 

. 

MIN 

31 

26 

22 

20 

30 

0 

2 

12 

-  1 

-  2 

3 

26 

36 

30 

31 

29 

45 

36 

30 

20 

16 

13 

31 

30 

14 

e 

S 

8 

19 

25 

32 

20 

.3 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

45 

46 

43 

37 

36 

31 

19 

33 

33 

1  1 

21 

40 

4  1 

42 

36 

54 

56 

SO 

51 

47 

23 

34 

48 

47 

30 

24 

21 

36 

41 

42 

41 

37 

MIN 

31 

28 

28 

23 

28 

0 

-  2 

12 

-  1 

4 

-  4 

20 

3S 

31 

28 

30 

46 

36 

29 

21 

17 

12 

27 

26 

9 

6 

4 

5 

20 

28 

32 

19 

.4 

EFFINGHAM  3  H 

MAX 

34 

46 

46 

37 

37 

34 

7 

25 

33 

7 

1  1 

36 

4  I 

42 

34 

49 

52 

56 

44 

52 

29 

23 

3B 

47 

50 

21 

25 

18 

36 

42 

42 

35 

•  3 

MIN 

33 

29 

31 

24 

26 

4 

0 

5 

2 

-  3 

-  2 

2 

36 

34 

31 

30 

35 

39 

30 

28 

18 

15 

16 

30 

16 

S 

6 

5 

18 

28 

32 

19 

.5 

FLORA  S  NW 

MAX 

46 

49 

47 

37 

40 

33 

16 

35 

33 

1  1 

26 

43 

47 

47 

40 

55 

57 

50 

52 

50 

27 

37 

52 

54 

39 

28 

26 

40 

42 

44 

43 

40 

MIN 

33 

29 

32 

26 

32 

S 

2 

13 

4 

0 

3 

28 

40 

32 

30 

34 

49 

34 

29 

25 

19 

16 

33 

31 

16 

7 

9 

12 

23 

32 

34 

23 

.0 

MATTOON 

MAX 

44 

45 

41 

36 

35 

26 

1  7 

33 

17 

1  2 

90 

38 

40 

40 

35 

52 

55 

41 

49 

42 

23 

34 

46 

47 

21 

23 

15 

35 

41 

40 

39 

35 

>2 

MIN 

32 

31 

26 

24 

2S 

0 

1 

14 

-  2 

-  3 

0 

29 

36 

30 

29 

33 

41 

31 

30 

19 

18 

IS 

28 

20 

8 

8 

4 

9 

21 

27 

33 

19 

.9 

MOHEAOUA 

MAX 

44 

43 

45 

30 

34 

30 

1  5 

27 

30 

10 

19 

38 

4 1 

41 

44 

51 

S4 

49 

44 

45 

21 

34 

45 

47 

39 

23 

23 

35 

42 

40 

37 

3b 

- 1 

MIN 

31 

29 

27 

24 

30 

-  1 

0 

12 

-  1 

-  2 

2 

19 

38 

31 

30 

35 

48 

38 

34 

20 

19 

14 

31 

30 

1  1 

7 

4 

8 

19 

24 

33 

20 

.6 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

36 

45 

47 

37 

38 

34 

8 

26 

33 

8 

14 

36 

4  I 

44 

34 

37 

53 

57 

45 

50 

29 

22 

37 

48 

52 

22 

25 

16 

37 

41 

40 

35 

.3 

M ;  N 

32 

30 

31 

23 

26 

5 

2 

7 

3 

-  1 

1 

7 

36 

34 

29 

30 

33 

37 

31 

28 

20 

IS 

16 

28 

18 

e 

7 

7 

18 

22 

33 

19 

.9 

OLNEY  2  S 

MAX 

47 

48 

40 

38 

36 

28 

1  9 

34 

32 

IS 

29 

41 

46 

45 

37 

56 

59 

47 

49 

49 

26 

35 

49 

55 

45 

27 

24 

36 

42 

42 

45 

39 

*5 

MIN 

34 

29 

32 

27 

28 

6 

2 

13 

4 

0 

4 

23 

36 

33 

29 

34 

47 

38 

31 

26 

19 

14 

31 

26 

15 

8 

9 

5 

20 

29 

34 

22 

.1 

PALESTINE 

MAX 

45 

46 

45 

40 

40 

32 

20 

33 

33 

1  1 

25 

40 

47 

43 

36 

56 

58 

48 

53 

47 

25 

34 

48 

54 

27 

26 

23 

36 

43 

41 

45 

38 

.7 

MIN 

34 

30 

32 

27 

32 

3 

2 

14 

3 

-  1 

1 

25 

37 

32 

32 

33 

47 

37 

31 

24 

20 

17 

32 

27 

13 

8 

9 

7 

21 

31 

33 

22 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

43 

46 

40 

38 

36 

31 

17 

32 

32 

10 

21 

38 

4  1 

39 

35 

55 

57 

47 

50 

43 

23 

32 

47 

48 

32 

23 

20 

35 

40 

47 

41 

36 

.7 

MIN 

31 

28 

26 

21 

28 

-  2 

-  5 

2 

-  3 

-  8 

-  7 

16 

34 

29 

27 

30 

44 

33 

27 

20 

16 

13 

29 

25 

4 

3 

3 

5 

20 

27 

30 

17 

■  6 

SALEM 

MAX 

SO 

47 

47 

36 

39 

32 

22 

35 

32 

IS 

33 

43 

47 

47 

48 

59 

59 

51 

53 

49 

26 

38 

SO 

54 

41 

27 

26 

40 

41 

43 

40 

41 

.0 

MIN 

33 

28 

33 

28 

32 

5 

6 

12 

4 

1 

6 

30 

40 

32 

30 

33 

49 

36 

30 

19 

19 

17 

35 

31 

16 

9 

8 

8 

•  19 

31 

34 

23 

.0 

TUSCOLA 

MAX 

44 

44 

40 

35 

33 

32 

19 

33 

30 

13 

18 

38 

51 

38 

36 

53 

S7 

56 

48 

44 

22 

33 

45 

45 

28 

23 

23 

35 

40 

41 

36 

.6 

MIN 

30 

27 

24 

20 

27 

-  1 

-  2 

11 

-  3 

-  6 

-  2 

15 

33 

29 

27 

31 

44 

33 

29 

20 

14 

13 

28 

25 

5 

10 

2 

5 

18 

22 

17 

.6 

VANDAL  I  A  2  NW 

MAX 

35 

48 

48 

37 

38 

33 

IS 

30 

33 

1  9 

16 

39 

42 

45 

34 

42 

56 

50 

SI 

39 

31 

50 

52 

51 

26 

25 

34 

38 

42 

40 

38 

.0 

MIN 

31 

30 

30 

24 

26 

2 

0 

ID 

2 

10 

2 

14 

37 

32 

30 

28 

30 

36 

25 

18 

14 

22 

33 

33 

16 

1 1 

5 

13 

17 

29 

32 

20 

.7 

WINDSOR 

MAX 

45 

41 

35 

34 

32 

18 

33 

33 

1  3 

23 

38 

40 

40 

52 

49 

55 

42 

50 

44 

22 

44 

46 

47 

35 

24 

20 

36 

42 

39 

39 

37 

■  0 

MIN 

31 

28 

23 

28 

1 

1 

12 

-  1 

-  3 

0 

21 

36 

30 

32 

31 

41 

36 

31 

21 

17 

14 

31 

32 

9 

11 

4 

9 

20 

27 

32 

20 

.2 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

SO 

52 

46 

45 

44 

33 

22 

39 

40 

24 

35 

45 

49 

50 

37 

57 

60 

52 

56 

52 

30 

39 

50 

58 

50 

34 

29 

38 

37 

40 

40 

43 

0 

MIN 

33 

31 

39 

36 

33 

9 

7 

20 

10 

3 

11 

34 

40 

36 

34 

32 

35 

36 

32 

29 

20 

17 

34 

32 

20 

1 1 

10 

10 

20 

32 

34 

25 

.2 

BELLEVILLE    SO    ILL  UNIV 

MAX 

50 

49 

47 

38 

39 

32 

2D 

34 

34 

20 

31 

43 

46 

46 

SO 

56 

54 

52 

53 

5 1 

28 

40 

55 

56 

53 

24 

20 

40 

45 

41 

7 

MIN 

33 

29 

35 

27 

31 

5 

6 

14 

4 

2 

9 

31 

39 

33 

31 

36 

38 

37 

27 

26 

18 

16 

36 

29 

19 

S 

1 1 

9 

20 

22 

7 

CAHOKIA 

MAX 

37 

55 

SO 

37 

38 

34 

32 

32 

36 

19 

21 

40 

47 

50 

40 

57 

58 

55 

48 

53 

32 

3 1 

46 

56 

57 

25 

34 

23 

44 

46 

4  4 

41 

2 

MIN 

32 

31 

34 

28 

34 

5 

5 

13 

3 

2 

7 

21 

39 

34 

32 

37 

43 

35 

27 

26 

18 

16 

21 

26 

17 

19 

10 

9 

18 

28 

34 

22 

7 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

51 

54 

51 

49 

49 

30 

29 

46 

29 

24 

36 

48 

54 

54 

47 

62 

62 

54 

59 

43 

29 

40 

5  1 

61 

33 

36 

30 

39 

40 

4  J 

42 

44 

4 

MIN 

37 

38 

43 

41 

30 

15 

I  3 

29 

14 

10 

21 

38 

46 

36 

36 

44 

45 

40 

40 

29 

24 

24 

39 

32 

23 

20 

18 

20 

27 

37 

38 

3C 

5 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

37 

51 

52 

42 

44 

40 

1  4 

32 

41 

20 

22 

44 

48 

SI 

36 

47 

60 

60 

SI 

57 

36 

26 

4  1 

SO 

59 

30 

35 

24 

39 

42 

4 1 

41 

1 

MIN 

32 

26 

33 

34 

34 

1  1 

8 

11 

10 

4 

5 

IS 

4  I 

37 

32 

34 

44 

39 

27 

30 

21 

18 

18 

28 

21 

12 

13 

9 

15 

28 

32 

23 

3 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

3S 

51 

49 

37 

39 

36 

1  1 

30 

35 

1 1 

IS 

40 

44 

47 

35 

49 

57 

58 

47 

5 1 

31 

24 

39 

52 

53 

23 

30 

2 1 

42 

4  J 

42 

37 

9 

MIN 

31 

31 

33 

27 

29 

4 

4 

10 

3 

1 

2 

1  1 

37 

33 

31 

34 

35 

38 

32 

27 

18 

16 

17 

34 

19 

10 

8 

8 

19 

26 

33 

21 

3 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 

51 

51 

46 

40 

40 

16 

26 

40 

21 

23 

41 

46 

47 

43 

47 

58 

56 

48 

55 

33 

25 

40 

49 

56 

27 

33 

22 

40 

40 

2 

MIN 

30 

29 

34 

30 

17 

4 

7 

10 

4 

3 

13 

40 

39 

31 

32 

35 

42 

34 

29 

21 

19 

16 

33 

24 

14 

12 

9 

1  4 

23 

31 

33 

23 

0 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

MAX 

37 

54 

52 

40 

43 

39 

15 

31 

28 

1  9 

23 

42 

46 

46 

4  1 

47 

56 

58 

52 

54 

35 

26 

44 

55 

59 

29 

37 

25 

42 

4  2 

40 

7 

MIN 

31 

30 

32 

31 

31 

9 

5 

!! 

-  2 

-  1 

3 

16 

33 

36 

31 

32 

42 

34 

28 

28 

19 

17 

17 

35 

19 

12 

12 

12 

16 

27 

3? 

2 1 

g 

MARION   4  NNE 

MAX 

36 

49 

52 

41 

41 

33 

14 

30 

40 

18 

19 

41 

47 

51 

42 

44 

59 

57 

48 

57 

34 

25 

40 

54 

58 

27 

32 

27 

38 

40 

40 

40 

0 

MIN 

33 

31 

31 

34 

34 

10 

4 

10 

9 

4 

4 

13 

36 

42 

32 

33 

44 

38 

31 

30 

20 

19 

20 

32 

20 

13 

12 

9 

17 

26 

34 

23 

4 

NASHVILLE   4  NE 

MAX 

49 

48 

46 

39 

39 

32 

28 

36 

33 

14 

32 

41 

45 

45 

47 

56 

56 

50 

51 

47 

27 

38 

49 

63 

47 

29 

27 

40 

42 

40 

39 

41 

1 

MIN 

32 

29 

35 

26 

31 

6 

5 

14 

5 

2 

9 

31 

39 

32 

31 

36 

48 

36 

32 

26 

1  8 

17 

33 

33 

18 

13 

9 

I  I 

23 

32 

33 

24 

I 

SPAR  T A 

MAX 

53 

SO 

47 

41 

38 

31 

20 

34 

33 

16 

32 

42 

48 

47 

SO 

58 

56 

SI 

53 

53 

27 

4  I 

52 

56 

39 

30 

25 

42 

41 

40 

39 

41 

5 

MIN 

32 

JO 

31 

29 

31 

6 

4 

16 

6 

3 

13 

31 

40 

33 

32 

35 

47 

35 

33 

27 

18 

17 

34 

1  I 

19 

12 

1  1 

1  3 

25 

32 

33 

24. 

7 

WATERLOO 

MAX 

41 

52 

SO 

35 

38 

35 

14 

33 

37 

1  5 

25 

4  I 

47 

50 

40 

59 

58 

55 

49 

55 

32 

22 

34 

32 

45 

46 

4  3 

40 

1 

■ 

MIN 

32 

30 

35 

32 

JO 

4 

4 

12 

4 

1 

6 

25 

40 

33 

30 

35 

46 

33 

31 

25 

17 

12 

9 

1  1 

22 

33 

34 

23 . 

2 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

47 

46 

46 

36 

42 

35 

20 

35 

9S 

23 

30 

43 

46 

46 

18 

57 

60 

57 

54 

S3 

32 

35 

50 

55 

54 

26 

28 

37 

41 

38 

46 

42  - 

0 

MIN 

34 

33 

36 

30 

33 

7 

2 

13 

6 

1 

e 

28 

40 

32 

30 

32 

49 

40 

33 

26 

20 

12 

33 

34 

20 

10 

10 

9 

24 

32 

3  4 

24. 

2 

BROOKPOR  T  DAM  S2 

mux 

49 

5  1 

51 

49 

46 

40 

24 

47 

47 

22 

37 

46 

52 

54 

45 

59 

62 

SS 

57 

57 

35 

39 

52 

61 

56 

33 

32 

37 

41 

41 

41 

45- 

9 

MIN 

34 

34 

41 

36 

38 

13 

6 

20 

12 

5 

12 

34 

43 

34 

32 

32 

45 

3S 

30 

31 

21 

21 

27 

42 

22 

14 

!  4 

17 

22 

23 

24 

26. 

3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

47 

51 

50 

47 

45 

37 

20 

39 

40 

2S 

37 

44 

50 

52 

4  0 

58 

60 

se 

57 

SS 

34 

38 

49 

57 

55 

33 

32 

36 

38 

39 

42 

44  . 

0 

MIN 

33 

31 

40 

36 

36 

9 

5 

12 

9 

3 

10 

32 

42 

35 

31 

35 

49 

36 

31 

29 

20 

16 

33 

37 

16 

7 

12 

6 

21 

33 

25. 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

OECE«BER  1977 


STATION 


DA  Y   OF  MONTH 


1  1  12 


13    14    15    16    17  18 


1  9 


20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29    30  31 


FQ1RF | EL  D  RBOIO  HF IN 

MflRR I 5BURG 

NC  LEWNSBORO  2  ENE 

NT  CORNEL 

HI  VERNON  3  NE 

REND  LAKE  Dun 

ROSICLBRE 


47  4B 

34  27 


SO  S3 
34  29 


36  49 

34  29 


36  44 

34  29 


49  46 

33  33 


37  St 
31  31 


46  54 

35  31 


40 

37 

(5 

17 

27 

33 

6 

2 

44 

43 

35 

21 

35 

35 

i  o 

7 

)9 

41 

37 

11 

31 

31 

6 

4 

39 

40 

3b 

1? 

31 

31 

1  2 

2 

bO 

36 

)b 

19 

37 

34 

b 

2 

40 

41 

19 

12 

31 

33 

B 

4 

46 

46 

IH 

22 

38 

38 

1  1 

6 

30  39 

I  1  9 

27  34 


28  42 

6  23 


SB  47 
13  34 


46  46 

40  32 


53  54 
44  35 


58  52 
42  38 


60  52 
SI  39 


SO  29 
28  20 


55  30 
30  22 


36  SO  56 
15     33  30 


SO  28  26 
17      9  10 


37     40     38  42 

6    22     31  33 


40  52 
19  35 


41  59  SB 
31     39  40 


31     30  20 


25  42  SO 
16     17  31 


59  59 
44  38 


36  49 

17  32 


SO  33 
21  14 


57  25 
21  IS 


S3  25 
21  10 


16     17  35 


58  S5  31 
28     30  22 


36     4  1 

15  28 


22     40     4  1  40 

10     17    26  33 


40.5 
23.0 


38.9 

22.7 


36.3 
22.3 


40.7 
23.5 


39.5 
23.1 


4S.3 
25- 8 


SEE  REFERENCE  NOTES  F  OLLOH 1  NO  STAT  I  ON  INDEI 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

(DECEMBER  1977 


X 

Oflr 

OF  MONTH 

O 

STAT  ION 

DEPT 

E 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

19 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

re 

29 

30 

31 

a 
a 

URBRNR 

1  IN  1 

4 

nnx 

-  .  N 

J4 

33 

36 
34 

31 
36 

37 

32 

33 
32 

34 

33 

34 

34 

36 
33 

36 
34 

36 
33 

3G 
33 

36 
33 

36 
33 

35 
36 

36 
34 

36 
33 

34 
3  4 

39 
34 

39 

37 

37 
35 

39 
36 

36 
35 

y 

32 

37 
33 

3~ 
3 

34 
31 

31 

3 

3 

2S 

2! 
26 

26 
26 

2S 
26 

34.9 
32.8 

8 

MH  > 
H  |  N 

4  0 

4C 

4  0 

40 

40 

41 

4( 

4r 

40 
4  0 

40 

39 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

3  9 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

36 
38 

38 
38 

38 

38 

38 

37 

38 

37 

38 
38 

39 
38 

39 
39 

39 
39 

39 
35 

39 
39 

35 
36 

36 

3 

31 
36 

36 
36 

36 
34 

34 
34 

34 
34 

38.4 
38.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


I  0 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND  'll'nois 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

e 

9 

1  D 

1  1 

i  2 

13 

1  4 

IS 

i  G 

17 

!  B 

]  9 

20 

21 

22 

2  3 

24 

26 

27 

2G 

29 

JO 

31 

NORTHHEST  01 

DIXON 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

4.8 

7 

6 

5 

S 

S 

3.1 
8 

8 

1 .6 
9 

5.2 

14 

14 

14 

i  ) 

i  i 

9 

6 

2 

4.8 

5 

9 

T 

9 

8 

e 

7 

7 

e 

.6 
6 

E 

4 

4 

FREEPORT  HASTE  HTR  PL! 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

4  .0 

s 

7 

7 

6 

5 

2  .  5 
8 

7 

1 .0 
8 

2.5 
11 

1  1 

1  1 

9 

8 

5 

4 

T 

4.S 

S 

2.5 

7 

7 

6 

6 

S 

5 

s 

2 

s 

4 

4 

3 

GALENA   1  N 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

i  .0 

7 

T 

6 

T 

s 

5 

T 

B 

3.5 
8 

7 

3.0 
9 

!  .0 

9 

T 

9 

9 

8 

s 

4 

4 

2 

T 

T 

[ 

GALVA 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

3.5 
6 

T 

S 

T 

5 

5 

S 

3-0 
8 

8 

7 

4  .0 

11 

10 

10 

8 

6 

3 

3 

1 

I.I 

3 

2.0 

E 

1  .C 
6 

S 

3 

i 

3 

T 

3 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

MOL INE  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  E QU [ V 

1  .9 
4 
.4 

3 
.4 

3 
.3 

3 
.3 

3.6 
3 
.4 

6 
.6 

6 
.5 

3.8 

5 
.7 

8 

■  8 

8 

.6 

7 
.6 

6 

.6 

1 

T 

T 

T 

T 

3  1 

4 

.4 

.9 
6 

1  -0 

5 
1  .C 

5 
.7 

2 

i 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

i 

S.O 
I 

MORRISON 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

3.0 
5 

T 

3 

3  .0 

.5 

3.5 

5.0 

3 

.; 

. 

PAH  PBH 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

3-0 
6 

5 

4 

4 

4 

2.0 
6 

6 

6 

2.0 

8 

6 

8 

T 

6 

T 

5 

3 

2 

T 

2 

3.0 

3 

1  .0 
4 

T 

4 

2 

t 

i 

i 

I 

T 

' 

ROCKFORO  MSO  BP 

SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 
HTR  EOUIV 

3.4 

5 
.7 

T 

S 
.7 

S 
.7 

S 
.7 

3.0 

5 
.7 

T 

7 
.9 

T 

7 
.9 

6.0 
8 
1  -2 

T 
12 
;  .2 

I 
11 
1 .2 

10 
1  .2 

10 
1  .2 

7 
.9 

2 
.4 

2 
.4 

2 
.4 

1 

1  .5 

5  .  1 

3 
.6 

1  .2 
7 
.7 

6 
.7 

5 
.6 

T 

4 

.b 

1 

4 

5 

4 

■• 

4 

.6 

.2 
3 
.6 

T 

3 
.6 

3 
.( 

2.9 
3 
■  S 

HAL  NUT 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

3.0 
S 

3 

2 

2 

4.0 

s 

1 .0 

7 

7 

3.0 
10 

10 

10 

10 

4 

3-5 
4 

3  .0 

7 

S 

2 

NORTHEAST  02 

BNT [ OCM  2  NM 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

2.0 
4 

.3 
3 

3 

3 

2 

2.0 

s 

T 

5 

1  .0 

s 

8.0 
12 

T 

12 

12 

10 

5 

3 

2 

2 

T 

T 

'M 

1  -5 
1 

5.0 

6 

2.0 

7 

7 

5 

3 

3 

3 

3 

•  2 
3 

2 

2 

BURORB 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

1  .0 

3 

T 

2 

1 

1 

1 

2.0 
3 

3 

.3 
3 

2.8 

S 

s 

5 

5 

T 

3 

.5 
1 

4.0 

S 

.5 
S 

4 

3 

1 

1 

1 

2 
1 

1 

1 

1 

CHICBOO  O'MBRE  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 
HTR  EOUIV 

.3 
T 

T 

.7 

.7 
1 

T 

1 

4.0 

1 

.3 

.1 
6 
.5 

T 

6 
.6 

6 
.5 

5 
.5 

2 

T 

T 

5.2 
T 

.9 
S 
.8 

6 
.8 

6 
.  7 

I 

4 
.4 

T 

3 

.4 

T 

3 
.4 

7 

T 

I 

1 

• 

.8 
T 

CHICBGO  N I DHBT  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNC 
HTR  EOUIV 

1 .3 
T 

r 

T 

T 

3.9 
T 

.5 
4 
.5 

T 

2 
.4 

6.9 
2 
.5 

.3 
7 
.9 

T 

6 
.6 

S 
.6 

4 

.5 

3 

T 

T 

T 

T 

4  .  1 

I 

1.0 
4 

.7 

T 

4 
.8 

2 
.5 

T 

2 
.5 

T 

2 

.4 

T 

1 

1 

.2 
I 

1 

1 

1  -0 
T 

OE  KBLB 

SNOHFBLL 
SN   ON  CND 

4 

4 

4 

3 

4 

S 

5 

a 

8 

8 

8 

8 

.  fl 

6 

4 

2 

1 

5 

'  6 

S 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

7 

MORRIS 

SNOHFBLL 
SN   ON  CND 

1  .0 

3 

2 

1 

1 

T 

1 

2.0 

3 

3 

T 

3 

5.0 
8 

8 

8 

8 

6 

4 

3 

2 

1.0 

I 

3.0 
4 

.5 
4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

OTTBNA 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

2.0 

2 

1 

1 

1 

1  .0 

2 

2.0 
4 

4 

4.5 
9 

9 

9 

9 

7 

3 

2.5 
3 

I  .5 
4 

4 

3 

1 

1 

t 

1 

.2 
1 

T 

T 

T 

PARK  FOREST 

SNOHFBLL 
SN   ON  CNO 

2-3 
2 

T 

I 

T 

t 

T 
T 

3.6 
3 

T 

1 

1 

6.4 

E 

S 

S 

3 

2.1 
2 

2 

T 

T 

T 
T 

NEST  03 

CANTON    1  ESE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

S 

3 

3 

3 

e 

'  10 

10 

\s 

13 

13 

13 

8 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

LA  MARPE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

4.0 

s 

4 

3.0 
7 

7 

T 

7 

3.0 

10 

10 

10 

3.0 
13 

13 

13 

9 

2 

1 

T 

T 

2-0 

2 

1.0 
3 

3 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MONMOUTH 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

4.5 

5 

3 

3.1 
6 

5 

4  .0 
8 

8 

7 

4.2 

10 

10 

10 

10 

8 

S 

3 

2 

2.6 
2 

2 

1 

1 

0U1NCY  FAB  BP 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

1 .2 
7 

1 .5 
5 

.2 
4 

4 

2.3 
3 

7 

T 

7 

2.3 
7 

9 

9 

8 

7 

3 

1  .6 

.1 
2 

.1 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

1  .3 

CENTRAL  04 

DECATUR 

SNOHFALL 
SN  ON  CNO 

1  .0 
3 

.5 
1 

T 

■  3 
T 

4.3 

S 

S 

5 

2.0 
7 

7 

7 

S 

1 

T 

T 

T 

■  5 
T 

.5 
1 

1  .0 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

t 

FARMER  CITT 

SNOHFALL 
qu  nu  pun 
JP(    UN  U"IL 

I  .0 
4 

2 

3.0 

5 

5 

2.0 
7 

6-0 

13 

13 

13 

3.0 
16 

16 

16 

14 

10 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

1  .0 

1 

2  .  i) 

2 

3-0 
3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LACON  2  E 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

.5 

3.0 

1  .5 

3  1 

2.0 

.5 

L INCOLN 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

1  .0 
2 

2.0 
2 

T 
T 

S.O 

s 

4 

4 

3.0 
7 

7 

7 

6 

3 

r 

1 .0 
1 

1 .0 
2 

T 
I 

NORMAL 

SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 

1.3 
3 

2 

2.8 
4 

4 

2.2 
6 

2.0 
8 

8 

1  .7 
9 

1 .8 

10 

10 

9 

6 

3 

T 

2 

T 

T 

T 

1 .2 
1 

.9 

2 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

PEORIA  HSO  BP 

SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 
HTR  EOUIV 

2.2 
6 
.8 

4.7 
3 
.5 

2  .0 
10 
1 .2 

8 

.8 

4.1 

7 
.9 

T 

8 

1 .5 

T 

8 

.9 

3.5 
5 

1  .0 

T 

8 

1 .2 

6 
1  .4 

S 
1.1 

4 

1.1 

3 
•  9 

2 
.9 

1 

1 

T 

1.1 

1.2 

2 
5 

.5 
7 
.4 

2 
.4 

1 

1 

T 
T 

T 

I 

T 
T 

2.4 

EAST  OS 

DANVILLE 

SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 

4.6 
4 

2.5 
6 

6 

4.0 
9 

6 

3 

1 

T 

i  ■  3 

2 

2 

I 

HOOPESTON  1  NE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

.5 
1 

T 
T 

3.4 
3 

T 

2 

.8 

3 

3.4 

s 

5 

T 

4 

2.2 
6 

6 

6 

S 

3 

2 

T 

1 

1 

.2 
T 

1  .0 

1 

.7 
2 

2 

1 

T 
I 

I 

1 

t 
i 

1 

! 
' 

KANKAKEE   HTR  POLL  CTR 

SNOHFBLL 
SN  ON  CND 

1 .0 

s 

1 

1.0 
2 

i 

1  .0 

2 

3.0 

s 

S 

S 

6.0 
1  1 

1 1 

10 

10 

2 

1 

1 

1 

i  .0 
1 

3.5 
5 

S 

4 

1 

PIPER  CITT  3  SE 

SNOHFBLL 
SN  ON  CNO 

.2 
2 

T 

S.O 

s 

4 

4.0 
8 

3.4 

1 1 

1  1 

1 1 

4.0 

15 

15 

IS 

1  4 

10 

l 

5 

3 

1 

1 

T 

.3 
I 

2  .  i 
.' 

5 
1 

T 

■ 

T 

T 

T 
i 

I 

T 
T 

' 

T 

PONTIBC 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
5 

4 

4.0 
6 

6 

1.0 
6 

4.S 
8 

8 

8 

5.0 
1  3 

13 

13 

13 

6 

l 

2 

2 

2 

2-0 
2 

1  .0 

3 

2 

1 

1 

i 

1 
■ 

T 

t 

T 

I 

T 
I 
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SNOHF ALL  AND  SNON  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1977 


STAT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

z 

T 
T 

■  S 
1 

1 

R  .  4 

3 

.3 
9 

9 

4  .  7 

11 

1 1 

11 

10 

10 

8 

8 

S 

4 

1 

T 

T 

l  •( 

T 

1 .6 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  6 
T 

WEST  SOUTHWEST  06 

CARL INVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.4 

T 

3.5 
3 

1  .8 

5 

T 

s 

1  .5 

5 

T 

S 

s 

s 

1 

T 
T 

•  2 
T 

T 

T 

EOWAROSVILLE   1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

3  8 
4 

2 

T 

2 

1  .3 
3 

3 

3 

2 

T 
T 

GRIOOSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 
8 

4 

3 

1  .5 
4 

3 

4.0 

7 

7 

T 

6 

4.0 

9 

9 

9 

8 

S 

1 

T 

?  .0 

i 

T 

2 

1 

T 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
S 

T 

3 

2 

1  .0 

3 

2 

3.0 
5 

5 

5 

2.0 

^ 

6 

6 

S 

2 

T 

1  .0 
1 

■5 

2 

1 

PANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  8 

T 

T 

T 

3.5 
4 

7.0 
1  1 

10 

1  .5 
1 1 

10 

10 

8 

s 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
1 

■  1 
T 

.  4 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

SPRINGE IELO  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

]  .6 
3 

.4 

T 

T 
T 

T 

2.6 
T 

.2 
3 

T 

3 
.5 

2.2 
3 
.7 

s 

.9 

4 

.7 

4 

.5 

3 
.8 

1 

T 
T 

T 

T 

.6 

.7 
1 

-3 

1 

1 

1 

1 
I 

.  1 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

WHITE   HALL    1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5  .0 

1  .0 

2  .0 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1  -5 

2 

■  5 
1 

3.0 
3 

3 

2 

2.0 
3 

3 

3 

2 

1 

T 

■  5 
1 

T 
T 

OLNET  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

4  .0 

3 

4  .  0 

7 

7 

1  .5 

a 

.3 
8 

8 

8 

4 

T 

T 

l  .C 
1 

1  .5 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

SALEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 
T 

3.6 
4 

•  3 

2 

1  .0 

i 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.1 
T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WINDSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1  .0 
1 

4  .0 

s 

S 

2.0 
4 

4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

■  5 
1 

T 

T 

1 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 

i 

T 

T 
T 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.3 
3 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

•  2 

T 

T 
T 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

NASHVILLE   4  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

4.0 

5 

4 

2 

1  .0 
2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 
1 

.5 
1 

1 

T 

T 

.5 
T 

T 

T 

T 

.1 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I  .5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 .0 

T 

BROOKPOR  T  DAM  52 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 
T 

T 

T 

GOLCONOA  DAM  SI 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

T 

T 
T 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 
2 

2 

2 

T 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MT  VERNON  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.2 
3 

.3 
3 

2.0 

T 

T 
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STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

V_»   \J  W  INI  1 

UJ 

cr 
z 

£E 

LATITUOE 

c 

c 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

ORSFRVFR 

UUULI\  V  LIN 

r 

<- 

PRECIP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES l 

ALBION 

00S5 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

IL   STATE    POLICE    R  A  0  I  0 

ALEOO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

( 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DOM  26 

01  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QlJIIfl       1  C 

HNNH    1  t 

0187 

08 

1  IM  1  nil 

UN  1  UN 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

E  P 

6P 

H 

J    DUN    HHN 1 L 1 Nt 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G  ROBINSON  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

r 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

i 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7A 

RADIO  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

nr  WinCDC 

DtL  V  I UtKt 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LtUN   K  nUbo 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  0  MEL  V  I N 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

076  1 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

078  1 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1  160 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT   PL T 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1  66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

LHKL I NV I LLt 

1280 

06 

m  n  t~  r*  i  i  D  T  ki 

HHLUUr I N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

nD      mr  u    n    r  n  m  d  d  c  i  i 
UK    JHLIN    H  LHnrbtLL 

CARL  I NV I LLE  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

( 

WILLIAM  J  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1  290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

50 1 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1  296 

09 

WHITE 

7 

38 

1  0 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

31 

89 

07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

OALIAS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W  SOMMER 

CHESTER 

1  491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL  T 

1  523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

8  7 

4  5 

647 

[ 

LHILHlfU    WHItK    rUK  U1V 

CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

41 

59 

87 

54 

674 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1 552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1  564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

12M 

1  2M 

1 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

M  I  D 

M  I  D 

: 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLI COTHE 

1  627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

5 1  0 

7A 

OON  H  CONNER 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3 1 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1  700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON    1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7A 

nUKKlo  LULKHKU 

COULTERV ILLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

I 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

20 1  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

: 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV ILLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

• 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

50 

89 

01 

620 

7P 

7A 

H 

ROCK  SPRINGS  CENTER 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

OR  ALAN  COLE 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

2  1 

88 

10 

6 1 5 

7A 

ORRIS  C  GRISSOM 

DIXON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7H 

7A 

H 

ROBERT  H  NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRGS  AGR I C  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

5  1 

794 

c 

Ulll     1  QM     1       rtCW  IMC 

WILLI Hn   L    Ut  V 1 Nt 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

M  I  0 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0  PRICE 

EDWARDSV ILLE   1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS  DEVERA  M  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

08 

88 

37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L  I  V  INGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WF  I  W 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

SP 

5P 

RADIO  STAT  ION  WF  IW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

DE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

70 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

70 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PUT 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIOE 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7P 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

70 

70 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90 

03 

855 

7A 

70 

H 

RA 1  MASON  F  SMITH 
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ILLINOIS 
DECEMBER 
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STflT  T  D N 

INOEX  NO. 

DIVISION 

rniiNT  y 

UJ 
CD 

a 

£E 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ORSFR VFR 

TEMP . 

PREC IP . 

cr 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES  1 

U  U  U  1      IN   V   1   l\ 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

i 

4  1 

22 

88 

28 

505 

7A 

7A 

GEBHRRD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY  1  E 

34  1  3 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88 

22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91 

02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GULLUNUH   UHM  ol 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88 

29 

354 

6A 

c 

H 

ii    c    rnDDC    nc    c  nr  mcc  DC 
U   b   LUKrb   Ur  tNUlNttKb 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9 1 

02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90 

27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89 

31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90 

12 

550 

c 

WILLIAM  C  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88 

10 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE    1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89 

24 

580 

7A 

HAROLD  W  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90 

44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E  STAFFY 

HARR I SBURG 

3879 

09 

SALINE 

5 

37 

44 

88 

32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  I NE 

5 

37 

45 

88 

32 

360 

7A 

I 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

nHVHINH    4    INN  L 

3940 

04 

m  n  c  n  m 
rlHbUN 

1 

40 

21 

90 

01 

460 

7A 

7A 

I1MUIHY   G  Ut  5  I 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

40  1  3 

0 1 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89 

1  9 

464 

8A 

8A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89 

30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PAT  T  I E 

H00PEST0N   1  NE 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87 

40 

710 

6P 

7A 

c 

H 

JOHN  F  MUSHRUSH 

HUTSONV  I  LLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87 

40 

455 

7A 

( 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91 

01 

554 

8A 

(. 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90 

12 

610 

7A 

7A 

( 

H 

RADIO  STATION  WLDS 

JERSE  Y V  I LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90 

21 

630 

8A 

8A 

JERSEYV  I  LLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88 

06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87 

53 

642 

7A 

7A 

( 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

KHbKHbKlH   K   NHV  LULK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89 

57 

380 

7A 

7A 

I 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90 

57 

550 

7A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89 

54 

780 

9A 

9A 

c 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89 

25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

0  1 

89 

2  1 

6  1  4 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LAWRENCEV  I  LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4  1 

447 

7A 

CALVIN  L  REYNOLDS 

L INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88 

30 

450 

[ 

JAMES  F  MORGAN 

DHL  K  1  NHW 

5272 

04 

t  n  i  c  i  i  c  t  i 
1 HitWtLL 

1 

40 

32 

89 

22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MA  COMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

6  1  0 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7A 

MRS  MLDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY    1  NW 

54  1  3 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M  MC  DONALD 

MAT  TOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

2  1 

718 

MID 

M  I  D 

DON  E  TUCKER 

MC  HENRY   LOCK   AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

1  4 

742 

7A 

c 

FRANK   W  NOVAK 

Mr    i  PQMQBnpn   o  cmp 
nL    LLHNoDUKU    c  tlNL 

5515 

09 

HHn 1 L  1  UN 

5 

38 

06 

88 

30 

480 

7A 

7A 

H 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  0 

90 

08 

620 

SP 

MARCUS  F  DODGE 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89 

03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88 

26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

7H 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LL  E 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MnnMT   rQDDni i 

nUUiNI  UnnKULL 

5901 

01 

f~  Q  D  d  n  1  1 

LHKKULL 

4 

42 

06 

89 

59 

700 

8A 

8A 

RONALD  MORGAN 

MOUNT  OLIVE    1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

21 

88 

52 

490 

6P 

7A 

H 

ROBERT  G  M00RH0US 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS  MARY  A  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER 


1977 


STATION 

INOEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
z 

(X 

a: 

Q 

LATITUDE 

UJ 

a 

i — 

o 
z 
o 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  RNO 
TABLES 

OBSERVER 

% 

PRECIP. 

a 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H  M  CADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRIST  IAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7fl 

H 

CEORIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87 

4  1 

710 

8R 

8R 

H 

PQPK    FfiPF^T    UQTFR  FIFPT 
rnnn   r  unco i    hh it n  ucri 

PAW  PAW 

bob  1 

n  i 
U  1 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88 

59 

895 

7fl 

7R 

H 

ROBERT  G  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADRMS 

4 

39 

49 

91 

15 

730 

8fl 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  RP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89 

4  1 

652 

MID 

MIO 

1 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87 

48 

722 

7R 

MRS  NANCY  L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89 

09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

I 

39 

58 

89 

52 

600 

7R 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88 

08 

690 

6P 

7R 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90 

48 

670 

c 

CITY-P1TTSFIELD  SEW  PL  T 

PONT  I  AC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88 

38 

650 

5P 

7fl 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRO  1  R  1  F    nil    RnfHFR  lUI^Ul 

6973 

08 

RPMnni  ph 

4 

38 

05 

90 

07 

385 

7fl 

I 

QD  T  HHP        1      Rf  QCf  kj 

Hn  i  nun    J  DCOOLfN 

PR  I NCE  V  I LLE 

7004 

04 

PEOR  Ifl 

1 

40 

56 

89 

46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89 

57 

610 

c 

RICHARO  0  BRADLEY 

QUINCY  FAR  AP 

7072 

03 

AOAMS 

4 

39 

56 

91 

12 

763 

MID 

MID 

H 

FAR 

OUINCY  DAM  21 

7077 

03 

AOAMS 

4 

39 

54 

91 

26 

483 

7A 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

AOAMS 

4 

39 

56 

91 

25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RRNTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88 

10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  S  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

10 

89 

56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88 

59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  S  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89 

10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTRTLER 

pnrKFnpn  p.  fnf 

7377 

01 

C 

D 

42 

18 

88 

59 

880 

8A 

hoc  mqpript  i    or i n 

nr\o    nnryn  I  l  1     L  LIU 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

0 1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1 2 

89 

06 

724 

MID 

M  I  D 

c 

H  J 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

ROS  I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I  N 

5 

37 

25 

88 

21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WRLLRCE 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90 

34 

660 

5P 

5P 

RICHRRO  H  BOEHM 

SR1NTE  MRRIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

01 

500 

7A 

JUDSON  E  CRMERON 

SRLEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHRWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88 

1  1 

400 

7A 

JAKE  H  STEWART 

SHELBYV I LLE  ORM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

47 

655 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPRRTR 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

43 

520 

6P 

6P 

H 

GLENN   I  COFFEY 

8179 

06 

O  M  IN  l_7  M  1  1  U  IN 

i 
i 

39 

50 

89 

40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

INn  1  L    HlM  1  mlIa    3CI\V  ICC 

STOCKTON 

8293 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

2  1 

90 

00 

1  020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSEND 

STRERTOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 

LARRY  G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88 

37 

640 

MERLE  E  LRSH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

41 

16 

89 

28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLR 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88 

17 

653 

5P 

5P 

H 

DE  KRLB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHRMPRIGN 

7 

40 

06 

88 

14 

743 

MIO 

MIO 

7A 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DRM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88 

59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VRNDRLIR  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7R 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

7R 

WRRREN  G  LRIR 

8870 

06 

rocc 

L  PI  O  O 

1 

I 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

Ll.1LCOIl.Ia     H  LLMnnC 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VRLT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

7R 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WRTSEKfl  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87 

46 

620 

7R 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 

700 

6R 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE   CITY    1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88 

35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONR 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89 

04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SRLEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88 

00 

445 

: 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHERTON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88 

04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HRLL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90 

23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88 

36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YRTES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90 

01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 
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CORRECTIONS 


DIVISION 


STATION 


JUNE  1977 
SEPTEMBER  1977 

SEPTEMBER  1977 

SEPTEMBER  1977 
NOVEMBER  1977 

NOVEMBER  1977 
NOVEMBER  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


DAILY  TEMPERATURES 


WEST  SOUTHWEST  06 

WEST  SOUTHWEST  06 

WEST  SOUTHWEST  06 
NORTHEAST  02 

NORTHEAST  02 

NORTHEAST  02 
NORTHWEST  01 

NORTHWEST  01 
NORTHWEST  01 


SPRINGFIELD  WSO  AP 

WHITE  HALL  1  E 

WHITE  HALL  I  E 
DE  KALB 


DE  KALB 
KEWANEE  1  E 


KEWANEE  1  E 


PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL,  .10.  SNOWFALL  0 
SNOW  ON  THE  CROUND,  0. 

TOTAL  SNOWFALL,  0. 


SNOWFALL  ON  10TH,  0. 

TOTAL  PRECIPITATION,  3.87.  DEPARTURE  FROM  NORMAL  32 
CREATES!  DAY  OF  PRECIPITATION,  .73;  DATE,  18.  NUMBER  ' 
OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE,  9;   .50  OR  MORE, 

AVERACE  PRECIPITATION,  6.47.     DEPARTURE  FROM  NORMAL, 

TOTAL,   3.87.     AMOUNT  ON  30TH,  0. 

AVERACE  MAXIMUM  TEMPERATURE ,  47.7.     AVERACE  MINIHUM 
TEMPERATURE,  30.8.      AVERACE  TEMPERATURE,  39  3  DE- 
PARTURE FROM  NORMAL,  -.2.     LOWEST  TEMPERATURE,  -5-  DATE 
26.     DEGREE  DAYS,  764. 

AVERACE  TEMPERATURE.  38.2.     DEPARTURE  FROM  NORMAL.  -.7. 


MAXIMUM  ON  26TH,  19.  MINIMUM  ON  26TH,  -5.  AVERAGE 
MAXIMUM.  47.7.     AVERACE  MINIMUM,  30.8. 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65f'F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylinlit  saving   tine.     Snow  on  pround  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  publish* 4  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE :      1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address_shown  aboye^  


Subscription  Price-     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.  C.   28801.       Attn:     Publications.   .  i 
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"I  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF 
THE  NATIONAL  OCEANIC  AND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRA- 
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THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  ASHEVILLE,  NORTH 
CAROLINA  28801.' 
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5.9 

-15.6 

21.7 

-  3,0 

39.2 

5.0 

51.0 

3.3 

63.9 

6.2 

63.6 

- 

4.1 

73.3 

1.1 

66.2 

-  4 

9 

62.0 

-  1.3 

48.5 

"  J'7 

AURORA 

7.9 

-14.3 

23.5 

-2.1 

41.8 

6. J 

54.1 

5.0 

67.1 

8.0 

67.2 

- 

1.9 

75.1 

2.2 

69.6 

-  2 

0 

63.9 

.1 

50. 3M 

-  3.1 

9ARR INCTON 

'.4 

22. OM 

40.9m 

52. 2M 

65.2 

66.  OM 

74.1 

67.0 

61.8 

47.7 

CHICAGO  0 1  HARE  WSO 

AP 

10.7 

-12.2 

26.9 

.8 

44.9 

9.2 

55.0 

6.2 

67.2 

8.8 

69.3 

1.2 

77.5 

5.6 

71.9 

6 

66.0 

2.3 

51.5 

-  2.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

13.5 

-11.9 

1 .0 

46. 1 

9.4 

56.7 

7.8 

67.7 

9.  1 

69. 0 

.  1 

78.3 

4.6 

72.7 

66.7 

.8 

53.7 

-  2.3 

CHICAGO  MIOWAY  WSO 

AP 

10.  1 

-14.2 

27.0 

44.7 

7.9 

54.6 

4 . 7 

69.  3 

9.  3 

69. 7 

.  8 

78.5 

3.8 

71.9 

-  1 

.  1 

51.8 

-  3.6 

OE  KALB 

7.6 

-13.3 

25.5 

!9 

42.4 

7.9 

56.0 

7.4 

6B.4 

S.9 

68.5 

1.0 

75.6 

2.5 

69.4 

"  2 

65!o 

1.4 

51.2 

-  2.0 

ELGIN 

5.5 

21 .5M 

40.1m 

51. 9N 

M 

65.8 

73.3 

67.4 

62.7 

46.5 

GE8HAR0  WOODS  ST  PARK 

6.3M 

24. 9M 

43.4M 

55.  BM 

69. 3M 

66.7 

75.6 

67.9 

63.9m 

50.3 

JOLIET  BRANOON  RD 

)AH 

8.5 

15  4 

-  1.5 

43.0 

5.8 

54.7 

4.2 

68.8 

8.2 

68.8 

_ 

1.8 

73.6 

1.4 

69.4 

-  3 

4 

63.8 

-  1.6 

49. 5M 

-  3.5 

MARENGO 

6.6 

-13.9 

23.9 

-  .2 

43.8H 

9.8 

54.4 

6.3 

67.  OM 

8.2 

N 

74. 9M 

2.2 

66.6 

-  4 

6 

61.8 

-  1.5 

47. 7M 

-  5.2 

OTTAWA 

10. 4H 

-14.3 

29.5 

1.1 

45.7m 

7.6 

58. 7M 

6.8 

70. 4M 

B.3 

71. 6M 

- 

.3 

79.  3M 

3.8 

72.4 

-  1 

6 

67. 4M 

1.1 

53. 2M 

-  2.8 

PARK  FOREST 

B.O 

43.0 

54.2 

67.8 

67.7 

76. 1 

69.8 

64. 9M 

50.3 

PERU  2  W 

8.3 

-15.8 

27.3 

-  .5 

44.4 

7.0 

56.  8M 

5.4 

70.3 

8.4 

69.2 

- 

2.7 

77. 3M 

1.9 

70.0 

66. 4M 

.  5 

52. 2M 

-  3.1 

WAUKEGAN  4  WSW 

M 

23.3 

-  2.3 

40.0 

5.5 

49.7 

2.7 

63.6 

6.7 

62.9 

4.2 

73. 1M 

1.2 

66.2 

-  5 

1 

62. 2M 

-  1.5 

49. 1 

-    4.  J 

WHEATON  3  SE 

9.2M 

25.9 

44.0 

55. 4M 

67.4 

67. 7M 

76.5 

70. 4M 

65.4 

51.2 

DIVISION 

8.3 

-15.0 

25.2 

-  1.4 

43.0 

6.9 

54.4 

5.0 

67.6 

7.9 

67.7 

2.0 

75.9 

2.2 

69.3 

-  3 

2 

64.4 

-  .5 

50.4 

-  4.2 

•       •  » 

WEST 

03 

GALESBURG 

7. J 

42.8 

56. 6M 

68.8 

69.3 

77.3 

70.0 

65. 5M 

50.5 

GOLDEN  1  NW 

10.9 

ll'.t 

46.4 

59.5 

69.7 

73.3 

79 .0 

68.5 

54 . 7 

LA  HARPE 

10. 4M 

-14.3 

29.8 

.9 

45.5 

7.0 

58.0 

5.4 

69.2 

6.4 

71.7 

.4 

79.0 

3.4 

7o!  9 

-  3 

] 

6s!e 

-  .5 

51.3 

-  5.0 

MONMOUTH 

10.3 

-13.5 

29.4 

1.5 

44.7 

7.1 

58.0 

6.2 

69.1 

7.0 

71.6 

.  4 

78.4 

3.6 

71.  1 

-  2 

3 

66.5 

1.0 

52.1 

-  3.4 

QUINCY 

U.6 

-15.8 

31.6 

.  3 

46. B 

5.7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

QUINCY  F A A  AP 

11. 1 

30.0 

46.5 

58.6 

68.6 

72.4 

80.9 

72.9 

68.4 

53.8 

QUINCY  DAM  21 

69 . 1 

77.9 

68.2 

52.8 

RUSHVILLE 

11.4 

-14.8 

30.  B 

.3 

46.3 

6.7 

59-,2 

5.8 

69.0 

5.7 

71. 4M 

1.2 

79.2 

2.9 

72.8 

-  1 

8 

b»'.3 

1.3 

53.8 

-  2.8 

01  VISION 

10.4 

-14.9 

29.6 

.0 

45.6 

6.7 

58.4 

5.5 

69.1 

6.1 

71.6 

- 

.7 

78.8 

2.8 

71.7 

-  2 

8 

67.3 

.7 

52.7 

-  3.8 

•       •  • 

CENTRAL 

04 

BLOOHINGTON  NORMAL 

9.9 

-16.3 

28.7 

-  1.3 

46.1 

7.0 

58. 8 

5.9 

70.2 

7.1 

71  .0 

1.5 

CHENOA 

?7.9M 

44.3M 

57.6 

77_3 

70~5M 

658 

DECATUR 

u!o 

-17.0 

29.7 

-  2.0 

46.2 

5.6 

seis 

4.9 

70.4 

6.5 

71.1 

- 

2.0 

7e!4 

1.9 

72.8 

-  2 

2 

68.'  8 

.7 

53!3 

-4.1 

FARMER  CITY 

9. a 

28.4 

45.4 

58.1 

70.4 

70. 6M 

78. OM 

72.0 

68.0 

52.6 

HAVANA  4  NNE 

12.4 

31.8 

47. 1 

61. 2M 

H 

71 ,3M 

78.7 

71.6 

68.0 

52.2 

LACON  2  E 

28.9 

45.1 

Mi' 

LINCOLN 

111' 

-1S.1 

30.3 

-  .2 

46.5 

6.8 

59!° 

6.1 

69i8 

6.2 

71 '.  3. 

- 

1.5 

77ie 

l.o 

72!' 

-  2 

0 

'sis 

1.1 

-  2.5 

MASON  CITY   1  NW 

10.2 

29.4 

46.DM 

58.4 

69.4 

70.9 

7-. a 

72.  2M 

68. 2M 

53.3 

MINONK 

7.9 

: 

-  3.5 

42.8 

5.3 

55.5 

4.2 

69.3 

7.8 

70.7 

- 

.3 

76.4 

4.1 

71  .5 

-  1 

2 

66.4 

l.C 

51.0 

-  4.0 

NORMAL 

- 

- 

- 

78.5 

2.6 

72.9 

-  1 

3 

68.6 

1.4 

53.4 

-  3.5 

PEORIA  WSO  AP 

8.6 

-15.2 

27.0 

.  7 

44.6 

7.3 

57. 1 

5  8 

68  6 

7  . 

70  2 

7R  2 

-  2 

1 

51  3 

-  3  7 

PRINCEVILLE 

9.1 

28. 1 

45.0 

58.3 

68. 9M 

70.4 

77!7 

7o!  7 

66|4 

5U3 

DIVISION 

9.9 

-15.8 

28.6 

.9 

45.4 

6.3 

58.4 

5.8 

69.6 

6.8 

70.7 

1.5 

78.2 

2.7 

71.8 

-  2 

2 

67.5 

.9 

52.3 

-  3.8 

EAST 

05 

OANVILLE 

10.2 

-  2.1 

46.4 

6.5 

57.6 

4.7 

69.6 

7.1 

70.3 

- 

1.6 

78.0 

2.9 

72.3 

-  1 

0 

68.4 

1.9 

52.1 

-  3.8 

HOOPESTON   1  NE 

9.4 

-16.8 

26.5 

-  1.0 

45.2 

6.5 

57.6 

-  1 

e 

KANKAKEE  WTR  POLL 

:tk 

9.0 

25.6 

44.1 

56. OM 

70.2 

68.7 

77^ 

7l!l 

67!o 

50^3 

PIPER  CITY  3  SE 

8.3 

-16.9 

27.3 

-  1.2 

44.3 

6.4 

57.5 

6.3 

70.1 

8.7 

69.7 

- 

1.4 

76.5 

2.2 

70.7 

-  1 

9 

66.6 

.7 

51.3 

-  4.1 

PONTIAC 

9.2 

-16.2 

2B.9 

.0 

45.4 

7.0 

58.3 

6.2 

70.4 

6.1 

69.9 

- 

1.8 

77.1 

2.1 

71.2 

-  2 

0 

67.3 

1.1 

52.4 

-  3.6 

RANTOUL 

7.7 

44.0 

56. 5M 

70. 2M 

69.0 

77.  BM 

70.9 

66. 5M 

51.3K 

URBANA 

10.7 

-16.2 

28.9 

-  1.4 

45.1 

5.8 

57.8 

5  4 

8 . 2 

1  6 

-  1 

a 

-  4  4 

WATSEKA  2  NW 

6.2 

24.0 

43.4 

54.5 

67. B 

67. OM 

74!6 

68 !  6 

54)3 

48. 9M 

DIVISION 

8.. 

-17.2 

27.3 

-  1.9 

44.7 

6.1 

57.0 

5.2 

69.9 

7.9 

69.3 

- 

z.a 

76.9 

2.1 

71.0 

-  2 

0 

66.9 

.8 

51.2 

-  4.4 

•       *  * 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAH  26 

13. 6M 

31,3 

48.6 

60.7 

71.3 

73.9 

60,4 

73.2 

70.2 

54.1 

CARLINVILLE 

13.5 

-15.7 

j2.6 

-  .3 

48.2 

6.5 

60.2 

5.4 

70.0 

5.9 

72.7 

.6 

74.3 

2.5 

74.2 

-  1 

0 

70,0 

2.0 

54.9 

-  2.7 

GRIGGSVlLLE 

12.9 

-14.5 

32.7 

.9 

48.2 

7.6 

60.1 

5.7 

69.8 

5.4 

72.5 

.  9 

78.5 

1.5 

71.9 

-  3 

M 

51.7 

-  6.1 

HILLSBORO  2  SSw 

,),g 

-16.1 

32.5 

-  1.3 

49.0 

-  2 

3 

JACKSONVILLE 

10.1 

-17.9 

28.0 

-  4.1 

45.8 

4!e 

57i5 

i!o 

68.9 

4.8 

70.4 

z 

2.8 

77^5 

lis 

7U2 

-  3 

5 

k»'.0 

!s 

52is 

-  4l4 

JERSFYVILLF   2  SW 

10.3 

30.6 

47.2 

59.0 

68.4 

71.8 

77.5 

73.4 

68.9 

53.9 

PANA 

12.4 

-16.5 

31.0 

-  1.5 

47.2 

5.B 

58.9 

4.4 

69.5 

5.3 

71.1 

2.3 

77.6 

1.2 

72.8 

-  2 

1 

68.8 

1.1 

53.2 

-  4.0 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

10.3 

-16.4 

29.5 

-  .9 

47.6 

9.2 

59.9 

6.8 

71.0 

7.6 

71.6 

1.3 

79.4 

3.3 

72.8 

-  1 

6 

68.6 

1.4 

53.6 

-  2.8 

VIROEN   1  N 

11.7 

31.0 

47.5 

70 . 2 

72 . 2 

73. 2 

69.6 

54.3 

WHITF  HALL   1  E 

\l'.-> 

-16.0 

32.0 

-  1.1 

48. 4M 

6.7 

60. 1 

5.0 

69.7 

5.3 

72.9 

.4 

79!7 

3.0 

74.3 

1 

70.2 

2.2 

55.8 

-  2.1 

OIVISION 

12.2 

-16.6 

31.1 

-  1.6 

47.8 

6.4 

59.6 

4.9 

69.9 

5.6 

72.1 

1.5 

78.6 

1.6 

73.2 

-  2. 

0 

69.2 

1.2 

53.9 

-  3.  I 

FAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

12. 7H 

-16.2 

29.9 

-  2.5 

47.5m 

6.5 

59.1 

4.8 

70.2 

6.2 

70.8 

2.3 

76.5 

2.1 

73.9 

-  1. 

2 

69.6 

2.2 

53.4 

-  4.1 

EFFINGHAM  3  W 

9.7 

-19.7 

27.5 

-  5.4 

46.3 

4.6 

57.7 

3.4 

68.3 

4.4 

70.3 

2.9 

77.7 

1.2 

72.7 

-  2. 

68.8 

l.l 

52.1 

-  5.1 

FLORA  5  NW 

13.6 

-17.9 

32.3 

-  2.5 

49.2 

5.8 

59.9 

3.8 

69.6 

4.3 

72  .8 

1.3 

76.3 

l.i 

74.6 

-  .7 

70.6 

2.0 

54.0 

-  4.1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


38.9 
37.9 
36 1 8 
38.  BM 
36.5  , 

36.1 
40.1  I 
39. 
38. 
38, 

37. 
38. 1M 
38.4M 
36. 
35.6 


37.5  , 
39, 4M 
37,6 
40. 0 
43.1 

40.6 
38.6 
38,0 
39. 6M 

39.6  ■ 

37.7 
42. 1M 
40. 
4O.8M 
39. 

40. 4M 

39.7 


42. in 
39.9 
42, 


40. 8 
41.3M 
41 ,9M 


40. 1 
44.6 
41.9 


43.6 
43.9 
45.5 


21.0     -  5.9 


20.8 
21.7 
20.0 


19. 2M 
21.1 
19.9 
20.1 


38.2    -  ,7 


21.2 
23.1 
20. 7M 


25.2 
22.5 
23.3 


21.8 
26. 3M 
23.9 


27.0 
25.3 
24. OM 
23.6 
24.2 

23. 7M 


29.4 
29.9 
24.9 
30.6 
25.9 

28. 8 
28.9 
27.0 
27.6 
29.6 

26.3 


6.6 
4.9 
6.7 


50. 6M 
48.1 
47. 1M 
48. 5M 
48.6 

49.5 

48. 6M 
50. 0 
47.6 


47. 9M 
48. 2M 
5.0  47.9 
47. 5M 


5.0 
5.5 


46.2 
48. 6M 
46. 7M 


52. 2M 
49. 2M 
50. 5M 


22.8     -  4.7 


49. 8M 

49.  1 


49. 5M 
52. BM 
51. 3M 
51.3 


3.6 
-.0 


27.2    -  3.1 


5.2 
4.6 


52.6 
52. 6M  - 
51.8 


51.7 
52.6 
52. OM 
49.9 


51.6     -  .5 


5.1 


4.0  52. 1M 
-.2    51  .3 
50.  3M 
50.  5M 
51. 4M 

50. 4M 
51.7 
4B.5M 


6.6 

2.7 
5.7 


3.1 
4.0 


3.5 
5.2 
2.7 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


Apnl 


August 


September 


MATTOON 
MOVE  AQUA 
NEWTON  6  SSE 
OLNEV  2  S 
PALESTINE 

PARIS  WATERWORKS 

SALE" 

TUSCOLA 

VANDALIA  2  NW 

WINDSOR 

OIVISION 


U.S 
10.9 
10.3 

13.3  -1 
13.3  -17.6 


10.3 
14.4 
9.8 

11.7 
12.1 

11. 1 


31.8  | 

28.9 
33.0 
28. 5M 
30.2 
30.7 


30.2     -  3.0 


49.3 

♦  7.1 
49.6 
47. 4„ 
48.9m 
47.8m 

47.9 


59.7 
58.  7M 
59.3 


69.3 
70.1 
70.7 


70.9 
69. 9M 

70.6 


71.5    -  1.5 


2.5 
1.8 


6».2 
69.4 
69.8 
71.0 
70.6 

69.0  [ 
69.8 
68.  5M 
70.3 
69.6 

69.7 


54.6     -  4.1 


27.6 
28.3 
27.6 
30.8 
30.6     -  3.1 

27.2 
32.0 
27. 1M 
29. 4M 
28. 6H 


57.6" 

54.6  \-  1.0 
34.2    -  .8 

52. 6N  I  .9 
54.7 
52. 2M 
31. 6M 

33. 3N  -  .1 


SOUTHWEST 


oi 


ANNA    1  E 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOK IA 
CAIRO  WSO  CI 
CARBONDAlE   SEWAGE  PL 

CARL"LF  RESERVOIR 
DU  QUOIN  4  SE 
KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
MAR  I  ON  4  NNE 
NASHVILLE  4  Nfc 


19.4 
15.9 
14.3 
22.4 
14.2 

12. 6)1 

14.6 

13.3 

13.3 

13.4 


49.6 
49.7m 
48.*m 
49.5 

50.4 


61.8 
60.7 
59.7 
64.6 
59.9 

60.3 
60. 1 
59.9 
59.7 
61.3 


80.6 
79.3 
78.8 


74.9 
76.1 
73.9 


72  .  3M 
70.9 
70.3 
74.5 


53. 9N  - 

:!< 

58.0  -  i.. 
54.3     -  4.9 


48, ON 
46, 4H 
43.9 
50,9 
47.4 

45.7 
46.  3N 
46.  IN 
47.3 
46.0 


56.  BM 
53. 6N 
54. 3N 
59.9 


31.6     -  4.6 
31.3 
31.7 
32.6 


54. 3N  -  1.1 
55. 3N  -  1.4 
54.  7N 


15.9  1  -17.4 


74.9    -  .2 


SOUTHEAST 


09 


ALBION 

BROQKPORT  OAN  52 
OIXON  SPRINGS  ACR  C 
FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
HARRISAURC 


NC   LFANS80R0  2 
MT  CARMEl 
NT  CARMEL  4  NW 
MT  VFRNON  3  NE 
REND   LAKE  DAM 

ROSICLARE 

OIVISION 


16.1 
20.3 
18.6 
14.1m  ■ 
17.9  . 

13.1  . 

12.3 
12.7M  ■ 
14.1 

19.1 

H.9  . 


37.0 
36.7 
33.0 
36.7 


30.7 
30. 6M 

32. a 

35.6 

J4.0 


3.2 
5.0 


49.4 
48. 9„ 
50.2 

52.0m 

51.0 


62.2 
60.3 
62.3 


3.3 
4.9 


60.9 
61.0 


2.1 
3.1 


69.2 
70.5 


74.6 
73.6 
76.8 


3.2 
4.1 


73.4 
74.5 


80.9 
79.3 
79.1 
81  .3 


80.  5M 
80.8 


79.0 
80.2 


'6  .  3 
76.4 


73.3 
72.1 
71.6 
73.2 


71.5 
72.4 


72.1 
72.2 


1.5 
2.0 


47.2 
49,9 
48.9 


56. 2N  -  2.6 


48.2 

31.2* 

48.2 


33.6 
33.0 


57.9 
56.9 
55. IN  - 


54. 5N  -  2.4 


See  H.l.i. rice  Note.  Following  St.Uon  InoeK 

-  3  - 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


AUGUST 

2 

< 

5 

£ 

S 

.  10 

A 

.24 

Bf 

.23 

2.93 

7 

»! 

I 

57 

1  .49 

f 

27 

.80 

.  8 

!j 

2.58 

j' 

f 

.54 

*a 

5 

01 

.76 

14 

7 

161 

1.46 

'6 

9* 

1 

61 

1.23 

.58 

5 

2 

0! 

2.96 

• 

26 

6 

>1 

.00 

a 

20 

* 

61 

.12 

a 

26 

J 

14. 

f 

49 

.46 

5 

31 

1 

65 

31 

.11 

3/. 

.67 

.31 

7 

15 

} 

.22 

.54 

4  * 

, 

J 

7^ 

1.86 

2.28 

9 

3< 

2 

68 

1.79 

_  f 

* 

2.69 

1.22 

?J 

1.59 

1 

'  '' 

a 

20 

1.29 

3 

.24 

6* 

3 

.31 

3 

15 

2 

os 

6 

9" 

2. 19 

9 

4~ 

2 

34 

.71 

a 

92 

1 

11 

.52 

a 

6B 

3 

'■8 

2.74 

a 

99 

2 

22 

2.35 

9 

10 

2 

15 

.84 

_ 

.31 

* 

29 

.32 

5 

.44 

'8 

a 

39 

10 

6" 

1 . 27 

^' 

1.48 

7 

1.95 

'a 

5.' 

3 

'a 

1.55 

• 

43 

a 

29 

.6( 

.47 

a 

8 

5 

49 

1.15 

9 

91 

6 

llj 

1.54 

7 

68 

a 

9 

94 

1.59 

10 

15 

6 

6  7 

1 . 04 

9 

12 

9 

77 

i.  ia 

10 

32 

a 

48 

1.71 

"* 

1  .04 

42 

95 

1.97 

4  7 

1.33 

7 

I 

4 

53 

1.24 

32 

.  14 

7 

71 

* 

.49 

a 

6] 

3 

'» 

1.64 

a 

la 

a 

so 

a 

42 

.10 

a 

76 

3 

«  3 

3.76 

6 

83 

a 

.■'9 

.46 

9 

93 

a 

t>c 

.33 

7 

28 

4 

2  1 

E  5 

02 

.15 

a 

46 

3 

6- 

.36 

T 

6  9 

54 

ALED0 
0IX0N 

FREEPORT  HASTE  WTR  PL7 
FULTON  0AM  13 
GALENA  1  N 

GALVA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  0AM  16  / 
KE I THSBURG 

KEWANEE   1  E 
MOLINE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  OAM  17 

PAW  PAW 
ROCHELLE  6  NW 
ROCKFORD  6  ENE 
RCCKFORO  WSO  AP  / 
STOCKTON 


ANT10CH  2  NW 
AURORA 
BARR INGTON 

CHANNAHON  DRESDEN  [SL 
CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  //R 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

J0L1ET  BRANDON  RD  OAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC   HENRY  LOCK  AND  DAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTDNE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 
WAUKEGAN  4  WSW 
WHEATON  3  SE 


AVON  5  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  1  E5E 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  18 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 
OOINCY 

QUINCY  FAA  AP 

QU  INC Y  DAM  21  / 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVILLE 


BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

CHENOA 

CHILLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 
FARMER  CITY 
HAVANA  4  NNE 
LACON  2  E 
LINCOLN 

MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 

MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP  / 
PETERSBURG  3  SSW 
PR1NCEVILLE 


.39- 

.  a  li-  .71 

.53-  1.02 
.68 
.76-  .69 
.78 


.42. 


1.38 
.79 
-  1.36 
1.16 
.85 


.64- 
1.15- 
.63 
.65- 

.921- 

l.ai 


1.2* 
.39- 

.81- 

•  62r 
.ail 

.64- 

.7(J 


.55-  1.15 

.78-  1.07 
.72-  1.13 
.6M-  1 
.48-  1 
.85 


29  E 


.48- 
.971- 
.54- 
.35( 
.63 

.65 


1  .  I  6. 


.35 


5-  1.14 

BU  1.49 

5-  1.61 

.69-  l.u 
1.69 

-  1.01 


1.15 

.57 

.92 

."9 

1.09 

.64 

1.29 

.62 

1.17 

.  54 

1.69 

1.55- 

.19 

..•6 

.03 

1.5A 

.  1  3 

1.-6 

.28 

.97 

.79 

1.20 

.55 

1.02- 

2.1* 
1.03! 
1.48- 

.7« 
1.06. 

1.28- 
.70 
.91- 

1.171-  .72 


1.22- 
1.54 
.70L 


4.89 


4.67  2.51 


5.08  ! 

4.911  2 
4.12 

4.12  1.79 


4.83  ; 

4.61  ; 

4.971  2 

4.79  2.49 


4.73  2.16 
3.70  1.46 


4.65  2.22 


.84f- 
.72- 
.46- 
.»5- 
1.16 


.398- 
.S2h 
.63r 


.89- 
.97- 
1.18- 


.70 

.'5r 

.61 
.85- 

l.52f 

U08- 

.56 
1.15- 


.95- 
1.14 
.63- 


5.45 
3.01 
5.15 
4.31 


3.91 
4.38 
.79^  3.93 
4.43 


1.36-  2.35 


1.89-  1.97 
2.22-  1.12 


2.08*  1,76 

1.42-  2.49 
1.61-  1.92 


2.39-  1,46 


4.24  1.54 


1.33 
1.58  = 
1.51 


4.17 
,  80fe  3.86; 
3.8* 


1.54 
1.30 
1.21 


4.68  1.86 


3.91|  1.09 

4.73  1.90 

4.37  1.61 

4.80  2.10 


4.04 
3.99 
5.65  1 
3.94 
4.00 

5.25  2.29 


2.34 
2.33 
1.B2 
1.11 


1.61 
1.92 


2.45-  ! 
1.26-  i 
3.73 
2.21-  1.41 
1.13-  2.26 

1.77-  2.29 
2.66-  1.26 


1.35-  2.26 


3.47  1.61 


1.89-  2.06 

;.'o-  I 


2.46h  1,29 
1.761-  1.64 


2.73-  1,05 
2.30-  1.12 
1.70-  2.32 


1.62-  2,64 

2.368-  ll97 

1.768-  2,42 
1,  lllr 
1.90- 

1.398- 


4.40 
3.498- 


2.66 
.91 


.16 


'Or  l. 


1.82-  2,10 
1.86-  1,91 

1.41-  ; 
2.72-  1,24 
1.12-  2.76 
1.29-  1 

1.83-  2.69 


1.44 


1.36-  2,60 
1.44-  2,< 


2. 68-  1,63 


2.66-  1,63 


1.22-  3,00 


1.24-  3.12 


1.68-  2.36 


3.45-  .08 

2.36-  1.21 
2.32 
2.26-  1.40 
1.88-  1.53 

1.42-  2.20 
1.39-  2.02 

3.811 
2.17-  1.40 
3.01 

1.66-  2.03 
3.89  .49 
3.05- 


2.73-  l.OB 


4.39 
2.93. 
3.46- 


3.38 
4.45 
3.26- 
1.92- 


1.85-  1,78 
2.14-  1.90 


5.74 
4.90 
4.44 
3.21 


3.5*L 
4.50 
3.19-  .58 


2.43-  2. 
5.18 

2.281.  2. 

3. 91-.  . 

3.28L  1. 


2.06-  1,63     2,68-  1.19  3.65- 


1.15 
2.91-  1.33 
2.591 

2.71L  l.OB 
3.12  .97 

8.74  2.95 


1.19 
.43 
.62 


4.79 
4.80 
2.41 


3.371  1.54 
3.50-  .65 
1.93-   1 .85 
3.68 
2.47 

4.07t  .06 
4.68  .49 
3.18-  1 .05 
3.97  2.29 


1.98-  2.00 
2.6St  1.37 
2.43-  1.69 


3.07 
1  .84 

2.82-  1.55 
4.74.  .08 
1.19-  3.25 

1.95.  2.56 
2.06.  3.04 
1.41-  3.47 
3.52-  1.29 
2.19b  2.52 

1.14 

1.95-  2.79 
.91-  3.56 
1.10.  3.48 

3.15-  1.40 


1.76.  2.49 
liT* 

1.84k  2.62 


1.88-  2.77 
2.531 

1.16.  2.87 
3.45.  1.20 


2.06.  1.85 


2.36.  1.92 


4.53 
4.73 
4.67 


1.781- 
1  .40- 
3.2^- 


4.05 
2.351 
8.08 


2.92- 
3.02j- 

3,89 

2.83- 
3.19- 

3.27|- 

2.3lL 
3.05- 


3.66 
7.74 
3.07 


3.43- 
2.96 
3.54- 


5.02 
4.40 
3.84 
1.031  4.38 


4.75 
3.93 
3.97 


1.77 
1,80 

3.64  1.69k 

1.70|    4.15  2.21 
4.15  2.26 


53     5.39  2.91 


.19-  .66  3.49 
.73     1.43  4.18 


3.62  1.54 


1.76 

.82- 
1.52- 


1.53- 
1.76r 
1.47. 
1.571. 
1.35. 


5.72  2.4C 


4.46 
3.38 
3.02 


3.83 
5.46 


1.12     4.19     1,49  3.00 


2.9J-  .3C  2.76 
3.76 
2.33 
2.80 
1.364 


-     ,96  2.05 


.05 


3.71 
6.44 
.32 
1.95 


2.6'. 
1.66- 

3.02! 


10.80  7.34 


2.32 

2. ad  .20 

1.38-  1.04 
2.10- 

2.171 

2.91  .42 


10.3d 
2.82 
11.03] 


6.92     3.60  1.07 


3.91 
2.02) 
3.731 


1.50     1.59-  .34 


8.6*  9.21 


6.4?     3.16  2.83 


5.8 

4.33 

6.43 

4.93 

4.1S 

6.23 


5.02 
6.26 


4.08 
3.43 
3.00 


1.3sL 
2.29 


>T  2.12- 


2.93 
3.03 
2.58 
1.98! 
3.32  1.77 


2.49 

2.37 

2.02 

1.43- 

2.05 

1.77U 
1.55- 

2.23 
1.671 
2.21 

1.86. 
1.36. 
1.64. 
1.16. 

2.14 

l.aot 

2.48! 


1.921 

l.OOl 

1.67t 

1.68 

1.33h 


2.47 
2.05 
1 .99 


5.57  2,38 

4.37  1,49 

4.1Sj  1.15 

2.69|E  4.4*  1.33E 


6.52 
6.18 
5.26 


7.43 


1.37 


.77|E  1.18 
1.59 
1.28t  1.50 
1.86 
2.40 

1.93 

2.02 
1.43 
1.23 

2.72       .53E  1.57 


3.16  1.22 


2.32-  1.00 


9.23  5.55 
5.33 

5.67  2.17 


6.26 
4.09 

7.53| 


4.32 
4.67 
7.79 

5.99 
5.8  5 

5.0V 


2.19 
4.67 

2.91 

2.21 

4.03 

1.23 


E  2.64 
1.52 
2.87 


1.46-  1.27 
1.24 
3.31  1.34 


1.39- 

1.33 

2.25 


.  16  E 


44.87 

42.54 

35.99 

33.46- 

42.45 


42.84 
36.73, 
37.821 
42.27 
.13fe  37.60 


.33 


41.24 
41.96 
41.52 
36.33 
42.63 

41.10 
39.33 
32.32 
38.01 
35.95 


6.55 
1.29 


1.97.  .03 


33.03  .18 

37.74  3.69 
29.45 

42.91  8.28 
32.56  .84 

41.07  7.50 

41.291  6.65 

35.25k  .29 

32.73-  1.64 
E  46.">7 

43.71  9.37 

36.69  3.06 

39.24  6.69 
29.67 
43.37 

37.92  3.22 
36.61  1.31 
38.71  3.01 
37.44  3.76 
42.101  7.45 


37.06|  3.05 
.60p  32.311-  .32 
39.261  4.86 


37.25  3.15 


7.93 
5.78 
.36 


39.99 
44.28 
37.74 
42.23 
45.52 

47.22 

51.39 
44.35 
46.05 

.49fe  45.44 


37.73 
38.99 
46.97 


1.77. 
1.49 
.73t  2.02 


1.25k. 

1.12| 
2.281 


2.25 
1.35 


49.81  11.42 
43.64 

42.271  6.77 
40.28 

43.54  6.76 

41.82  4.81 
39.55 

37.05  2.09 

50.73  14.86 


38.41  3.35 
r  38.51 
.31?  38.66  5.59 


5.52j     2.07     5.05     2.29     1.60-     .43     2.131      .06     41.**  5.39 


See  Fteierence  Notes  Following  Stallon  Index 


TABLE  2 


DANV1LLE 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITV   1  E 
HOOPESTON   1  NE 
KANKAKEE   W'R   POLL  CTB 

NONT ICELLO  2 
PIPEP  CITV  3  SE 
PONTIAC 

MNTOUl 

SIOEIL 


DIVISION 
WEST  SOUTHWEST  0» 


ALTON  OAN  26 
BEAADSTOWN 
BLUFFS 
CARLlNVILLi 
EDNAROSVILLE   1  NE 

GPAFTON 
GPEENVULE   1  E 
GP I GGSV  tLLE 
H I LLSBORO  2  SSW 
JACKSONVILLE 

JERSEWILLE  2  SW 

KINCAID 

HEDOPA 

MOUNT  OLIVE    1  E 
PANA 

SPRINGFIELD  ilSO  AP 
VIROEN  1  N 
VIRGINIA 
UNITE  HALL   1  e 


ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 

BROOKPORT  OAN  52 

C  ARH I  6  Nw 

OUON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  OAN  SI 
HARR  J  S6URG 


.86 

1.81- 
1.59- 
.76- 
.86- 

1.01 

i.»L 


EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
CLAV  CITV  5  SSE 
OIONA  3  SW 
EFFINGHAM  3  M 
FLORA  5  NU 

GREENUP 

MUTSONVILLE  POWER  PL 

LAWRENCEVILLE 

MAT  TQON 

MCWEAOUA 

NEWTON  6  SSE 
OLNEV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL  I A  2  NW 
WILCOX 
WINDSOR 


ANNA    1  f 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRD  WSO  CI 
CARBONDALE   SEWAGE  PL 

CARLVIE  RESERVOIR 

CENTRAL  1 A 

CHESTER 

DU  QUOIN  A  SE 

GRANO  TOWER  2  N 

KASKASKIA  R  HA V  LOCK 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE   OJ  ROCHFR  1WSW 
RED  BUD  5  SE 


1.021-  .83 


.96-  .74 

1.31-  .30 
1.47k  .37 

l.ieu  i 

1.6*-  .21 
1.09-  1.07 
1.131-  .51 
2. IS 
1.12k 

1.13) 
1.2« 
1.39. 
1.7lL 
1.71- 


1.51- 
1.06- 
.95- 

"I 

1 .  3*1-  .49 


•  90l 


1.291 

1.38 
2 . 06— 
1.0* 

.78-  1.64 


2.07-  1.70 
1.03 
E  1.11; 

1.77i-  2.22 
1.69-  1.59 


1.72- 
2.39 
1.43- 


1.06- 
1.42 
1.23 


.30.  1.09  2.33- 
.19-   1.02  2.33 


i.77.  : 

1.16.  1.94 
2. A3.  1.92 
1.68.  ! 
1.80 

1.25-  : 

1.87.  2.02 
2.18.  1 


1.23-  .68 

.57-  1.03 

.33-  .90 

.08-  1.72 


2.20 

1.24p 

1.26T 

2.0J 

l.lTp 

».2eJ 
2.88 
1.15- 
2.  AO 

I.JbJ- 

2.06 
1 .  18 
1.98- 
2.02- 

2.36, 

1.21^ 
1.64- 
1.8. 
1.36- 


1.02  .8 
8.22^  .A 

l.»0i 
3.16 

2.6*-  .1 


2.77 
2.90 
3.20 


2 

5-  1.0 


1.77-  1 
2.29 
1.27 
1.32-  2 
2.36-  .73 


3.48 

3.66 
2.40- 
2.A1- 
2.14- 


2.23- 

1.95 

2.13 


1.37 


2.1*k     .80  8.21 


2.03- 
2.1'- 
1.38-  2.18 
2.05-  I 
2.04 


2.44- 


.  <9 


5.06  2.05E 


5.63  2.86 


3.83 
6.60 


4.97  2.26 


8.12 

5.15  2 
7. 68  4 
6.05  3 
6.30|  2 

7. 1*1  4 

6.28  3 

5.16  2 
6.4  7  3.40 


6.62 
».7*| 
6.371 
6.45 
3.24 

,J 


2.35 
3.45 


5.64!  2.63 


5.62 
7.  IB 


6.25 
7.82 
5.31 
4.75; 

5.75 
5.41 
5.93 


7.48 
5.74 
6.52 
6.32 


2.40 
2.30 


5.81  2.41 


11.15  ( 
6.53 
6.66 

8.80  < 
9.23  < 

8.22  ' 

7.81  I 
8.00  ' 
8.48  4 
9.70  3.29 

6.7* 

11. 311  < 

6.64  ! 
7.25 
7.90 


6.78  1.62 


(.27  4.24 


1.28-  2.66 
1.21 
1.11-  3.22 
2.16-  1 
1.88 

2.27-  2.12 
1.04-  3,18 
1.16-  3.00 
1.69-  2 


.75-  3 
1.38-  3,17 


1.67-  2 
2.04-  1,81 
1.40-  2,76 
.36-  3,64 

1.35-  2 
.84-  3,15 

1.65-  2.22 
.88-  3.24 
2.76r  1 

1.98 
2.00 
1.511-  2i60 
.98-  3.08 

1.36-  2,33 

2.78-  1,36 

2.37-  1,61 
2.31-  1 
1.65-  ! 


1.78-  2.20 


'2|-  1.1 


2.80-  ] 
1.25 
2.29 

3.75L 
3.04-  1 
2.33-  1.77 


2.16-  1.84 


1.64-  2,27 

2.69-  1 

1.39-  2.61 

.86-  3,30 

2.42-  2,14 


2.05-  2,14  2.08 


3. OB-  1, 
2.29-  1, 


2.92-  1,27 
2.66-  1,49 


3.50-  1.06 
2,77 
3.63- 
3.85. 
2.78 

*.*ll 
4.11 
3.03- 
3.09  1.26 
4.86 


3.89  1.93 
6.28  2.03 
5.64  1.33 
1.20-  3.38 

1.40.  2.83 
3.20.  1.39 
3.31  1.12 


2.23-  2.12 

5.7B  2.24 
8.47  4.30 


7.54  3.29 


2.24.  2.18 


4.86 

1.04. 

.85. 
1.63- 
1.65- 
1.58 


2.45-  1.74 

2.12 

1.26 

2.33-  1.96 
2.39-  2.03 


2.32.  3.02 


2.26-  2.00 
3.60-  1.06 
1.41.  3.09 
1.31.  2.63 
1.07.  3.84 

1.75 
1.73.  2.49 
3.06.  1.43 
1.53 
1.94 


2.01- 
1.33. 
2.21- 
1.37. 


4.51.  .06 
4.30 

1.76.  2.10 
l.OS.  3.30 
2.12 

1.61-  3.03 
1.34.  2.36 
1.91.  2.03 
.73-  3.39 
2.03 


2.04-  2.10 


5.02 

2.49-  2.05 
4.391  .27 
7.27  2.90 
2.94k  1.70 

1.20b  .90 
4.2-.  .41 
2.64k  1.91 
7.04|  2.38 
3.62k  .76 

4.77 
7.08 

4.87:  .37 
6.17  1.70 


4.26  .10 

3.63-  .65 

2.31-  2.23 

3.06k  1.45 


5.43 
3.87 
4.06- 
5.46 


5.90 
2.57. 
3.03. 
4.15 


6.70  2.29 
3.34k  .52 
4.11  .26 
A, 06  .42 
2.16 


2.66- 
3.05 
4.70 
6.45 
6.42 

7.69 

4.11 

3.19 
3.61- 
2.24 


3.03-     .Be    10.01  7.04 


3.32-  1.21 


4.05 
3.48- 

1.16- 
1.46- 
4.99 
2.271- 


4.43 


.92 


1.23 
2.45-  I.13 
1.45-  2.31 
2.17-  1.66 
5.64 

4.53 


1.67-  1.90 
6.6Q  2.90 

).*J 
1.65-  1.64 
2.17k  1.20 
1.651 
4.96 

6.721  3.06 


,.l 


2.28- 
4.73: 
1.69- 


5.64     1.66  7.17  3.47 

3.64-     .39  3.96  .71 

3.23     1.32       4.92     1.44)  A.3J|  ,99 
Soo  R.f.r.nc*  NolM  following  Suilon  lodox 


9.70  I 
9.20 

9. 9J  ( 

11. as  I 
7.70 

0.19  6.0! 

9.05  < 

6.65  ! 

12.62  10.21 
6.64 


9.49  6.63 


4.68 
2.08 
1.61 
6.08 


3.67^ 
6. 16 

2.87 
7.72 


6.93 
6.81 
A.'O 
6.63 


3.04 
2.33 
1.28 


1.21 
.52 
2.63 


3.4( 
3.66 


3.65 

6.88  3. 

S.3jJ 


3.41 
4.21 
2.86 
4.  1" 
7.85 


4.33 
3.95 
6.64 
5.04 
3.35 

6.53 
7.46 
6.05 
7.63 

11.731 

3.06( 
7. id 
6.2? 
6.13 
3.46 


3.94  2.29 


3.29  1.66 


.61 

2.2« 


6.72  3.39 


1.36-  1.24 


.94     6.00  3.03 


3.26- 
5.62 
6.50 


4.63 
3.59 


4.13  1,63 


5.51  2.41 


5.24 

5.61  2,1 
3.55- 
2.87- 
3.03- 


6.64  3,48 


5.02 
2.51- 
4.17 
3.99 


3.30- 


1.79 


1.63 
1.30 
2.14 
1.37 


2.24 

1.63- 
1.30- 
1.23- 
1.16- 
1.12 

2.52- 
2.11- 


3.06 
2.30- 
3.30 


3.03 
3.30  .47 
4.01  1,76 
2.65- 
2.06- 


2.36 
1.33 
2.96 
2.58- 
1.91. 


2.97 
3.60 
2.79 


1.54  1.36: 


47.48 
36.60 
40.64 
42.32 
36.93 


9.57 
4.63 
6.62 
7.17 


43.07  7.14 


.51  •   3.51     I  .55! 


■  51 


3.26 
4.34 
1.92 


.16p  3.42  1.33! 
3.43  1.06 
4.57  2.16 


A3. 48 
43.28 
46.24 
43.63 
41.21 

40.90 
42. 10 
40.51 
45.77 
39.93 

39.23 
39.44 
39.72 
43.54 
39.54 


8.11 
9.29 
7.97 
.73 


5.16  2,01 


5.34     2.22E  1.69. 


4 . 5 1.17 


2.66-  .49 


4,07: 


3.79 
3.06 
4.01 
4.04 

3..J 
2.44- 
4.18 

2.03- 


3.41 
3.58 
3.31 


4.39  1,92 
E  2.66 
3.44 


3,70 

3.35 
3.71 
3.38 
3.96 
3.41 

3.63 
5.09 
4.78 


2.30- 
2.72 

}'.0>- 
1.01- 

3.'1 
2.60 


2.36- 
3.03- 
3.15- 
2.24- 

2.60 

4.02 
2.40- 
2.68 


3.34  3.11 


4.91 
4.01 
4.67 


4.01 
3.22 
4.171 


1.9*.  1.09 


*3.99  6.10 

38.42-  .69 
44.32  2.62 

40.97 
E  41.78 

49.22  5.99 
38.91 

E  42.22 

43.96  4.99 
43.22  1.19 
43.72  2.60 
36.03.  3.33 
44. 3^ 

46.34 

40.00  2.06 
42.10 

37.61k  2.23 


3.60  1.03 


.89     1.21E  2.31- 


1.67- 

2.oek 


4.62 
3.22. 
3.24. 


3.651  1.00 


3.33- 

3.96, 

7.56 

1.31- 

2.92 

2.74 


1.68 
.64 
1.66 


2.02- 
2.86- 
2.94 


3. 761 
4.92 
5.63 
3.84 
5.13 


4.18 

1.91- 
2.08- 
3.04 
2.34 


3.47  2.32 
4.20 
3.87 

3.97 
3.69 
2.24- 
3.6* 
1.71 

1.76 
4.6*  1.80 


1.31-  2.10 
2.96- 
2.95.  .63 
J.  72. 
4.07 

2.32-  1.25 
4.19  .59 
4.66  1.26 


3.31 
3.01k 
1.91 

4.00  1,31 

4.66  2.04 

4.79  2.19 

3.61  .86 

5.42  7.28 


8.03 
4.42 
9.6' 


43.36 
46.97- 
43.43- 

46.01 
49.84 
47.73 
45.98 

56.05 

41.96 
49.64 
34.91- 
36.09 
44.64 


44.74  1.6B 


47.36  3.16 
43.07  1.22 
43.42.  1.61 

41.37  .00 
47.57 

34.56  11.19 
46.36  3.31 
30.71  6.95 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


HARRIS6URG  DISPOSAL  PL 

HC   LEANSBORO  2  ENE 

MT  CARMEL 

MT  CARMEL  *  NW 

MT  VERNON  J  NE 

RENO  LAKE  OAN 
ROSICIARE 

SHAMNEETOHN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY   1  N 


1.75- 
1.79- 
2.20 


4.73 
3.53- 
2.62 

1.7S-  2,62 

2.38-  1 
3.39- 
3.26| 

2.91-  1.40 


.92-  3.4 
2.54 

1.97-  2.3 


2.01 
3.04h  1.96 
2.22-  2.26 

2.07^ 

2.27U  2.4 


4.61 
'.4* 
4.67 

2.431-  1.46]     8.971     3.44|  2.56} 

1.6  J 
3.21,- 

3.03^ 


4.64 
2.68- 

2.01 


1.66K 
1.37- 

3.32 


40.  15 

42. 331.  3.66 
46.35  2.26 
44.34 


2.44     4.49     1.35  3.02 


See  Relerence  Notes  Following  Slalton  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1977 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24' or 
below 

28  or 
below 

32*  or 
below 

32  or 
below 

28 'or 
below 

24°  or 
below 

20*  or 
below 

16*  or 
below 

16  or  below 

■i 

o 

J§ 

o 
o 

6+ 

24 1  or  below 

28  '  or  below 

32  or  below  j 

Date 

|Temp. 

Date 

l™P 

Date 

Tern, 

n5 

a 

|Temp. 

Date 

d 

a 

H 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp.| 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  J 

S 
a 

Temp.  | 

•      •  * 

NORTHWEST 

01 

ALEOO 

99 

7-  6 

-22 

1-16 

2-21 

12 

3-  6 

20 

*-  6 

22 

4-2  9 

26 

4-29 

2  8 

10-13 

31 

11-11 

24 

11-11 

24 

U-12 

20 

11  25 

4 

277 

251 

219 

196 

167 

OIXON 

99 

7-15 

-22 

1-16 

2-22 

16 

3-22 

18 

3-23 

22 

4-  8 

26 

4-29 

30 

10-13 

27 

10-13 

27 

11-11 

23 

U-12 

20 

11-26- 

8 

277 

235 

233 

188 

167 

FREEPORT  WASTE  WTR 

P  L  T 

101 

7-15 

-26 

1-28 

3-  2 

16 

3-22 

19 

3-24 

2  3 

4-29 

28 

5-  9 

3  2 

10-13 

2  8 

10-13 

2  8 

11-12 

2  0 

11-12 

?0 

U-25 

13 

268 

235 

233 

16? 

137 

FULTON   DAN  13 

97 

7-16 

-22 

1-17+ 

2-22 

13 

3-  3 

20 

3-  8 

22 

4-  6 

26 

4-29 

3  | 

10-13 

32 

11-11 

28 

11-13 

23 

11-26 

5 

5 

277 

268 

230 

219 

167 

CALVA 

98 

7-15 

-21 

1-17  + 

3-23 

16 

*-  7 

20 

4-  7 

20 

4-  7 

20 

4-29 

31 

10-16 

30 

11-11 

24 

11-11 

24 

11-25 

20 

1  1-26- 

7 

2*8 

2  32 

218 

2l8 

170 

GENESEO 

100 

7-1* 

-22 

1-16 

3-22 

16 

3-22 

16 

3-22 

16 

4-29 

28 

4-29 

2  9 

10-11 

32 

11-11 

24 

11-U 

24 

U-25 

■  4 

U-25- 

4 

248 

248 

234 

196 

163 

HENNEPIN   POWER  PLANT 

95 

5-20 

-22 

1-17 

3-  7 

16 

3-  7 

16 

3-2* 

22 

4-29 

26 

5-10 

3  2 

10-13 

28 

10-13 

2  8 

11-12 

24 

11-13 

17 

11-26' 

4 

264 

231 

233 

167 

136 

KEWANEE    1  6 

100 

7-  7 

-21 

1-16 

3-  2 

15 

3-22 

18 

3-22 

18 

4-29 

25 

5-10 

3.' 

10-  4 

32 

10-13 

27 

11-12 

21 

11-13 

19 

11-26- 

5 

269 

236 

235 

167 

147 

MOLIN6   WSO  AP 

98 

7-15* 

-22 

1-17 

3-22 

14 

3-22 

14 

3-22 

14 

4-29 

27 

*-29 

2  7 

10-12 

3  2 

11-11 

77 

11-12 

2  1 

U-25 

'  2 

11-25- 

2 

246 

248 

233 

196 

166 

MORRISON 

96 

7-16* 

-21 

1-16 

3-  2 

16 

3-22 

17 

3-23 

21 

*-29 

28 

4-30 

31 

10-13 

27 

10-13 

27 

11-12 

22 

11-13 

19 

11-76- 

7 

269 

236 

23* 

167 

166 

MOUNT  CARROLL 

7-15 

2* 

2  -  7* 

3-  7 

13 

3-22 

17 

4-29 

28 

5  ( 

''  8 

10-  3 

24 

10-  3 

2  4 

10-  3 

24 

10"  1 3 

1  8 

11-23 

15 

263 

205 

137 

1*6 

146 

PAW  PAW 

95 

7-16* 

-22 

1-16 

3-  3 

15 

3-22 

19 

4-  6 

2". 

*-  8 

27 

5-10 

3  5 

10-  6 

31 

10-13 

77 

11-11 

24 

11-12 

20 

5 

268 

235 

219 

186 

149 

ROCHELLE  6  NW 

95 

7-15* 

-21 

2-  7+ 

3-  2 

15 

3-22 

17 

4-  6 

23 

4-29 

28 

4-29 

2  8 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-12 

19 

U-12 

19 

11-25* 

9 

268 

233 

220 

167 

167 

ROCKFORO  WSO  AP 

98 

7-1* 

-22 

1-16 

2-21 

11 

3-22 

17 

4-  6 

23 

*-  8 

26 

5-10 

32 

10-12 

31 

10-13 

11-11 

24 

U-12 

19 

11-25- 

-  2 

277 

233 

219 

188 

133 

STOCKTON 

94 

7-15* 

-20 

1-16+ 

3-  2 

16 

3-  6 

20 

4-  6 

24 

*-  8 

25 

5-  9 

3  1 

10-11 

32 

11-11 

23 

11-11 

23 

11-12 

20 

11-25 

4 

268 

251 

219 

2l7 

133 

TISKILWA  2  SE 

7  19* 

-22 

13 

3-22 

lo 

1  8 

.  ? 

' 

10-13 

29 

11-11 

11-12 

11-13 

IB 

11-25 

268 

236 

235 

196 

156 

WALNUT 

98 

7-  * 

-23 

1-16 

3-22 

14 

3-22 

14 

3-22 

14 

- 

25 

4-29 

10-13 

32 

11-11 

24 

11-U 

7  4 

U-12 

19 

11-25 

9 

2*8 

233 

234 

2i9 

167 

•       •  • 

NORTHEAST 

02 

ANTIOCH  2  NW 

95 

7-16* 

-20 

1-16 

3-20 

15 

*-  6 

19 

4-29 

24 

4-30 

26 

5-11 

3  1 

10-  7 

32 

10-13 

'8 

11-12 

7  0 

U-12 

20 

11  7b 

1 

251 

220 

197 

166 

149 

AURORA 

96 

7-15  + 

-20 

1-28  + 

3-  2 

13 

3-  2 

13 

4-  6 

2  4 

4-  9 

25 

5-  6 

3  2 

10-13 

30 

10-17 

i  8 

U-12 

23 

U-25 

1 1 

11-25 

l  i 

268 

268 

220 

191 

158 

BARRINGTON 

97 

7-16* 

-21 

2-  6  + 

3-  2 

13 

*-  6 

20 

4-  6 

20 

3-10 

28 

5-10 

28 

10-  7 

32 

10-14 

26 

10-16 

JJ 

11-13 

19 

1  1-26- 

269 

221 

193 

137 

130 

CHICAGO  0 ■ HARE  WSO 

AP 

98 

7-15* 

-17 

1-16 

2-21 

10 

3-  2 

2^ 

4-  6 

24 

4-  6 

24 

5-10 

3: 

10-13 

31 

11-11 

78 

U-12 

23 

11-25 

8 

11-25 

9 

277 

268 

220 

219 

156 

CHICAGO  UNIVERSITY 

98 

7-15 

-16 

1-16 

2-21 

11 

3-  1 

20 

3-  2 

24 

*-  7 

29 

4-  9 

32 

11-11 

32 

11-12 

27 

11-25 

21 

1  1-26 

6 

11-26 

6 

278 

270 

268 

219 

216 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

99 

7-15 

-19 

1-16 

2-21 

10 

3-  2 

19 

3-19 

22 

*-  6 

23 

5-10 

3  1 

11-10 

31 

11-11 

28 

11-21 

23 

11-22 

20 

11-25 

10 

277 

263 

247 

219 

184 

DE  KALB 

96 

7-16  + 

-20 

1-16 

3-  2 

16 

3-19 

20 

4-  6 

23 

4-29 

27 

5-10 

3  2 

10-13 

27 

10-13 

7  7 

U-12 

20 

U-12 

2  0 

11-25 

13 

268 

238 

220 

167 

156 

ELGIN 

95 

7-15 

-21 

1-17+ 

3-  2 

» 

3\3 

18 

4-  6 

23 

4-29 

28 

- 

10-13 

30 

11-11 

77 

U-12 

22 

11-26 

■  3 

1 1-26 

.  3 

269 

268 

220 

I96 

- 

GEBHARD  WOODS   ST  PARK 

99 

7-15 

-20 

1-17 

3-  2 

15 

3-22 

20 

3-25 

24 

4-29 

28 

5-10 

3: 

10-  6 

31 

11-11 

27 

U-12 

22 

11-25 

!8 

11-26 

-  1 

269 

2*8 

232 

196 

149 

JDLIET  BRANDON  RO 

DAM 

97 

7-15 

-19 

1-17  + 

2-18 

16 

3-  2 

19 

3-22 

24 

4-  9 

28 

5-10 

3? 

10-12 

31 

11-11 

25 

U-12 

22 

11-26 

•  2 

1  1  -  ?  6 

2 

281 

269 

235 

216 

135 

MARENGO 

99 

7-1* 

-23 

1-16 

3-  2 

15 

*-  6 

19 

4-  9 

21 

*-<!9 

25 

5-10 

2  9 

10-  3 

31 

10-11 

28 

10-13 

22 

11-13 

18 

1 1-25 

14 

268 

221 

187 

163 

146 

OTTAWA 

101 

7-15  + 

-19 

1-16 

2-21 

lo 

3-  2 

18 

3-  7 

22 

4-  6 

28 

4-29 

30 

10-13 

30 

11-11 

77 

U-12 

24 

11-23 

IS 

1 1 "  ?  5 

5 

777 

268 

250 

219 

167 

PARK  FOREST 

96 

7-16  + 

-22 

1-17+ 

2-22 

16 

3-  2 

18 

3-24 

21 

4-29 

29 

5-10 

3 

10-13 

3  J 

11-11 

28 

11-21 

23 

11-26 

1 

11-26 

1 

277 

269 

242 

■  9* 

136 

PERU  2  W 

100 

7-1* 

-24 

1-16 

3-  2 

1  5 

3-22 

20 

4-  6 

2  3 

*-29 

26 

5-  9 

31 

1  0-13 

26 

10-13 

7  6 

11-U 

2  2 

11-13 

19 

11-25 

5 

268 

2  36 

219 

167 

157 

WAUKEGAN  4  WSW 

97 

7-15 

-12 

12-11 

3-  3 

16 

3-19 

19 

4-  6 

23 

4-30 

28 

4-30 

2  8 

10-13 

29 

11-12 

7  2 

U-12 

2  7 

U-26 

2 

11-26 

2 

268 

252 

220 

I96 

166 

WHEATON  3  SE 
•       •  • 

98 

7-15  + 

-21 

7-  6* 

3-  2 

10 

3-2* 

17 

4-  9 

23 

4-29 

26 

5-10 

29 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-13 

19 

1  1-13 

19 

11-25 

15 

268 

234 

216 

167 

136 

WEST 

03 

GALESBURG 

99 

7-1* 

-20 

1-16 

3-2l 

4-  5 

17 

11  11 

11  25 

247 

220 

220 

2 18 

190 

GOLDEN  1  NW 

99 

7-  6 

-21 

1-17+ 

11 

3-22 

2o 

4-  6 

22 

4  6 

22 

4-  6 

1 2 

10-16 

30 

11-11 

28 

U-12 

22 

1 1-25 

13 

11-25 

13 

269 

2*8 

220 

219 

193 

LA  HARPE 

102 

7-19  + 

-22 

1-17 

2-21 

15 

3-22 

19 

3-22 

19 

4-  6 

27 

4-29 

3  ;■ 

10-11 

32 

10-13 

28 

U-U 

24 

11-21 

20 

11-25 

0 

277 

24* 

23* 

I90 

163 

MONMOUTH 

100 

7-1* 

-20 

1-16 

2-21 

13 

3-  7 

20 

3-  7 

20 

4-29 

28 

4-29 

28 

10-13 

32 

11-11 

76 

U-12 

22 

U-25 

9 

1 1-25 

9 

277 

263 

250 

I96 

167 

QUINCY   FAA  AP 

101 

7-  5 

-19 

1-17+ 

3-  1 

16 

3-  1 

16 

3-22 

24 

4-  6 

28 

4-  6 

2B 

10-16 

32 

11-12 

24 

U-12 

24 

11-23 

7 

11-25 

7 

269 

269 

235 

220 

193 

QUINCY   DAM  21 

100 

7-15  + 

3"  1 

1 6 

3-2  2 

1  4 

3  I 

U-U 

1 1-1 1 

20 

11-26 

5 

270 

255 

23* 

2l8 

217 

RUSHVILLE 

99 

7-  7+ 

-20 

1-17 

3-  1 

1* 

3-22 

20 

3-22 

20 

6 

25 

*-  6 

9* 

10-13 

31 

11-11 

26 

U-12 

24 

U-25 

14 

1 1-25 

14 

269 

2*8 

235 

219 

190 

•       •  * 

CENTRAL 

0* 

BLOOMINGTON  NORMAL 

-21 

2-  7+ 

2-21 

13 

3-  7 

19 

3-22 

22 

*-  6 

26 

4-29 

29 

- 

CHENOA 

101 

7-15 

-21 

1-16 

3-  1 

15 

3-  2 

17 

3-24 

21 

4-29 

26 

5-10 

31 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-1 1 

24 

11-13 

17 

11-25 

13 

269 

256 

232 

167 

136 

DECATUR 

98 

7-l*+ 

-23 

1-17 

3-  2 

15 

3-  7 

18 

3-22 

23 

4-  6 

27 

5-10 

31 

10-13 

28 

10-13 

78 

U-12 

2  3 

11-13 

20 

U-25 

14 

268 

251 

235 

I90 

156 

FARMER  CITY 

97 

7-1*  + 

-22 

1-17 

2-28 

13 

3-  2 

18 

3-22 

24 

"  " 

25 

4-29 

2  9 

10-13 

30 

11-11 

76 

U-12 

24 

U-25 

9 

1 1-25 

9 

270 

It ! 

235 

219 

167 

HAVANA   »  NNE 

101 

7-15  + 

-21 

1-17 

2-21 

15 

2-21 

13 

3-  7 

22 

4-  6 

30 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-13 

21 

11-26 

1 

11-26 

1 

278 

278 

251 

- 

190 

LACON  2  E 

103 

7-1* 

-20 

1-17+ 

3-  2 

17 

4-29 

- 

10  13 

3 1 

1  11 

26 

11-12 

22 

11-13 

1  q 

1 1-25 

j  o 

277 

256 

235 

I96 

167 

LINCOLN 

95 

7-  7. 

-21 

1-17 

2-28 

15 

3-  2 

19 

3-22 

23 

3*22 

21 

4-  6 

29 

10-13 

31 

11-11 

2  7 

U-12 

23 

U-25 

I* 

1  1-25 

I  4 

270 

268 

235 

23* 

190 

MASON  CITY   1  NW 

98 

7-1* 

-2* 

1-17 

2-28 

16 

2-28 

16 

3-22 

23 

4-  5 

27 

4-29 

30 

10-13 

29 

11-11 

28 

U-12 

2i 

U-25 

14 

11-25 

14 

270 

270 

235 

220 

167 

MINONK 

103 

7-15 

-2* 

1-17 

2-28 

16 

3-  2 

19 

3-23 

22 

4-29 

28 

5-10 

32 

10-13 

28 

10-13 

28 

U-12 

2  0 

U-12 

20 

1  l-?6 

■  2 

271 

255 

234 

167 

156 

NORMAL 

98 

7-l*+ 

" 

10-13 

30 

11-11 

26 

U-12 

24 

11-13 

20 

U-25 

.  6 

" 

PEORIA  WSO  AP 

100 

7-1*  + 

-25 

1-17 

2-28 

16 

3-  7 

19 

3-22 

21 

4  6 

27 

4-29 

3 1 

10-13 

28 

10-13 

28 

U-12 

21 

11-23 

1 

11-25 

1 

270 

263 

233 

190 

167 

PRINCEVILLE 
•       •  • 

98 

7-l*+ 

-20 

1-17+ 

2-21 

12 

3-22 

20 

3-22 

20 

4-29 

28 

4-29 

2  8 

10-13 

30 

11-11 

75 

U-12 

20 

U-12 

20 

235 

23- 

I96 

167 

EAST 

05 

DANVILLE 

97 

7-15+ 

-2* 

1-17 

3-  2 

9 

3-  7 

17 

3-24 

21 

.9 

4-29 

10-13 

29 

11-11 

28 

U-12 

23 

11-13 

20 

11-26 

3 

269 

251 

233 

219 

167 

HOOPESTON  1  NE 

99 

7-  6+ 

-20 

1-16 

3-  2 

15 

3-  2 

13 

3-22 

23 

4*29 

28 

5-10 

3  9 

10-13 

30 

11-11 

27 

U-12 

24 

11-23 

11-25 

)5 

268 

268 

235 

I96 

156 

KANKAKEE   WTR   POL  L 

CTR 

99 

7-16 

•19 

1-17 

2-20 

16 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

26 

4-  9 

10-13 

32 

11-11 

28 

U-24 

24 

U-26 

'! 

1 

279 

268 

266 

231 

167 

PIPER  CITY  3  SE 

99 

7-15  + 

-21 

1-16 

3-  2 

16 

3-22 

20 

4-29 

24 

*-29 

24 

5-10 

3  9 

10-13 

30 

11-11 

7  6 

U-12 

U-25 

14 

11-25 

14 

268 

2*8 

197 

I96 

136 

PONTIAC 

98 

7-15 

-20 

1-16 

2-21 

15 

3-  2 

11 

3-  7 

23 

3-2* 

26 

4-29 

3  0 

10-13 

31 

11-11 

27 

U-12 

24 

U-25 

11-25 

13 

277 

268 

230 

232 

167 

RANTOUL 

99 

7-  7 

-22 

1-18+ 

3-  2 

16 

3-  3 

18 

3-  3 

18 

4-29 

27 

10-13 

32 

11-11 

27 

U-12 

24 

U-26 

3 

11-26 

3 

269 

266 

254 

196 

URBANA 

96 

7-  6 

-20 

1-17 

2-28 

16 

3-  2 

17 

3-  2 

17 

4-  6 

28 

4-29 

32 

10-13 

31 

11-11 

28 

11-13 

73 

U-25 

9 

11-23 

9 

270 

268 

256 

219 

167 

WATSEKA   2  NW 

97 

7-16  + 

-21 

1-16 

3-  1 

16 

3-  3 

20 

J-24 

23 

4-29 

28 

4-30 

31 

10-13 

27 

10-13 

27 

U-12 

24 

U-26 

1 

1  1-26 

1 

270 

268 

233 

167 

166 

•        •  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

98 

7-  6 

-15 

1-17 

2-  9 

13 

2-17 

18 

2-28 

24 

3-  2 

26 

3-22 

32 

11-11 

31 

11-1? 

23 

11-26 

6 

11-26 

6 

11-26 

6 

290 

782 

271 

755 

234 

CARLINVILLE 

97 

7-18  + 

-18 

1-17 

3-  1 

16 

3-  2 

17 

3-  7 

23 

3-22 

27 

4-  6 

29 

10-13 

29 

11-U 

78 

U-12 

24 

U-25 

IT 

11-76 

3 

270 

268 

230 

234 

190 

GR I GGSVILLE 

98 

7-  7+ 

-19 

1-16 

2-15 

13 

3-  1 

19 

3-  2 

22 

4-  6 

..3 

4-  6 

2  8 

10-13 

31 

11-11 

24 

11-1 1 

24 

U-12 

2  0 

11-25 

7 

283 

256 

234 

?19 

190 

HILLSBORO  2  SSW 

95 

7-18  + 

-19 

1-17 

2-16 

12 

3-  2 

19 

3-  2 

19 

3-22 

27 

4-  6 

30 

10-17 

3  2 

11-12 

75 

U-25 

13 

U-25 

.3 

11-23 

13 

282 

268 

268 

235 

194 

JACKSONVILLE 

97 

7-  8  + 

-18 

1-17 

2-28 

16 

3-  2 

20 

3-  2 

2  0 

4-  6 

21 

4-  7 

29 

10-13 

29 

11-12 

23 

U-12 

23 

11-26 

4 

U-26 

4 

271 

269 

233 

220 

189 

S—  R«l«r«nc«  NolM  Following  Station  Ind«« 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA  !,77Nn,s 


Table  3 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  date3 

16°  or 
below 

20"  or 
below 

24  or 
below 

28  "  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28'  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

o 
O 

Temp.  | 

Dale 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

• 

To 

Temp.  ] 

Date 

Temp,  j 

Date 

|  Temp. 

Date 

[Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

JERSEYVILLE  2  SW 

 T— 

6"  6 

— 

-25 

— i — 7T~ 

3-  1 

1  3 

3-  2 

I  7 

3-  7 

2  ^ 

4-  6 

32 

7 

- 

27 

11-26 

_ 

1 1-26 

7 

270 

269 

264 

220 

100 

PANA 

1  17 

2-17 

1  5 

3-  2 

1  7 

3-  2 

?  7 

4~  6 

2  8 

4-  6 

2  8 

1 1 "  i  i 

11-25 

11~25 

281 

266 

255 

2  19 

219 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

100 

6"  5 

~2 1 

1-17 

3-  1 

1  b 

3-  i 

16 

3-  2 

2  i 

3-22 

27 

4-  6 

?  9 

10-13 

30 

11-11 

2  8 

11-13 

2  4 

11-25 

11-25 

5 

269 

269 

256 

234 

190 

VIRDEN    1  N 

97 

6-  3 

-22 

1-17 

3-  2 

16 

3-  2 

16 

3-  2 

16 

3-22 

25 

4-  6 

29 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-12 

22 

11-23 

15 

11-25 

15 

268 

268 

255 

203 

190 

WHITE  HALL  1  E 

98 

7-10 

-18 

1-17 

2-28 

IS 

3-  1 

19 

3-  8 

24 

3-30 

28 

4-  6 

30 

10-13 

30 

11-12 

26 

11-25 

16 

11-23 

18 

11-26 

5 

271 

269 

262 

22'' 

190 

*       •  * 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

95 

7-18+ 

-20 

1-17 

3-  2 

15 

3-  2 

1  5 

3-  7 

22 

3-24 

28 

4-  6 

29 

10-13 

29 

11-11 

28 

11-12 

24 

11-13 

20 

11-25 

15 

268 

256 

230 

232 

190 

EFF INGHAM  3  H 

7-19  + 

1-18 

2-18 

15 

3-  j 

18 

3-  8 

2  3 

3-  8 

2  3 

4-  7 

3  2 

11-13 

281 

256 

249 

249 

FLORA  5  NW 

98 

6-  5 

-22 

1-17 

2-21 

15 

3-  2 

19 

3-  7 

23 

3-25 

28 

4-  7 

32 

10-13 

27 

10-13 

27 

11-12 

23 

11-13 

16 

11-13 

16 

265 

256 

250 

202 

189 

MATTOON 

6-  5 

1-17 

3-  2 

1  4 

3-  2 

3-  2 

?4 

3-2  2 

26 

4-29 

32 

il 

?  . 

i  \~w 

9 

11-25 

? 

255 

235 

MOWEAOUA 

98 

6~  * 

-24 

1-17 

3-  2 

1  2 

3-  2 

12 

3-  7 

24 

3-23 

^7 

4-  6 

29 

1  n"i  3 
10-13 

?Q 

1  l"l  7 
11-12 

1  l"l  7 

11-12 

2  4 

11-2 

20 

11-26 

7AQ 
26 

76B 

250 

23* 

1  Ort 

NEWTON  6  SSE 

98 

6-  6 

-2 1 

1-17 

2-17 

1  6 

c  £l 

1  8 

3  2 

2  1 

2^ 

4-  6 

10  13 

30 

12 

24 

11-12 

24 

11-13 

2  0 

11  26 

282 

265 

255 

250 

190 

OLNEY   2  S 

97 

6-  5 

-23 

1-17 

2-21 

15 

3-  2 

18 

3-  7 

22 

3-24 

28 

4-  6 

32 

10-13 

28 

10-13 

28 

11-13 

19 

11-13 

19 

11-26 

7 

278 

256 

251 

203 

190 

PALESTINE 

98 

6-  5 

-19 

1-17 

2-17 

15 

3-  2 

IB 

3-  2 

18 

3-  7 

26 

4-  6 

32 

10-13 

30 

11-12 

?5 

11-13 

2  1 

11-25 

17 

11-26 

7 

282 

268 

256 

250 

190 

PARIS  WATERWORKS 

-2  1 

1-17 

2-17 

1  0 

3~  2 

I  7 

3-  7 

3-24 

26 

4-  6 

29 

Jn~i  3 

2  9 

i  r\~W 

1 5 

11-12 

^ 

11-13 

11-25 

1  7 

281 

256 

250 

232 

in* 

SALEM 

67 

7"1  + 

-20 

1-17 

2-21 

16 

2-2g 

2o 

3-  7 

53 

3-  7 

2  3 

3-24 

^7 

10-1 

11-12 

11-13 

1  o 

11-26 

278 

258 

250 

220 

TUSCOLA 

9  8 

6-  5 

-24 

1-17 

3-  2 

^2 

3_  6 

20 

3-  6 

2  0 

3  2 

4-29 

10-13 

2  9 

10  13 

28 

11-12 

23 

20 

11  26 

269 

252 

2  51 

2  0  3 

167 

VANDAL IA  2  NW 

97 

7-1*  + 

-18 

1-17 

2-16 

15 

3-  1 

2n 

3-  2 

21 

3-  7 

27 

4-  7 

31 

10-13 

30 

11-12 

25 

11-13 

22 

11-26 

5 

283 

- 

256 

250 

169 

WINDSOR 

98 

7-15 

-19 

1-17 

2-17 

15 

3-  2 

17 

3-  2 

17 

3-24 

28 

4-29 

31 

10-13 

30 

11-11 

26 

11-13 

23 

11-25 

13 

11-23 

13 

281 

268 

256 

232 

167 

•       •  • 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

6- 1 1 

-  1  3 

2-17 

1  b 

2-2l 

20 

3-23 

2  78 

278 

2fc8 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

7-19 

-27 

1-17 

2-17 

16 

2-21 

17 

2-28 

23 

3-  7 

25 

3-25 

32 

10-13 

29 

11-11 

28 

11-13 

2  2 

11-26 

9 

11-26 

9 

282 

278 

258 

2*9 

202 

CAHOKIA 

2-17 

1  4. 

2-22 

19 

2-28 

3-25 

1  !_7fc 

*  1  ~7A 

282 

277 

271 

23  1 

CAIRO  WSO  CI 

no 

7-  7  + 

~  * 

1-17 

2-  8 

16 

2-16 

20 

2-16 

2  0 

2-21 

2  5 

2-28 

30 

M~54 

11-25 

1  l"?S 

11-7* 

2 

1  5 

11-26 

283 

282 

277 

77n 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

b 

8-  8+ 

-25 

1-11 

2-22 

1 6 

2-22 

3-  7 

24 

3-  8 

3-25 

30 

10-13 

9  a 
28 

1  A     1  7 

10-13 

28 

11-12 

2  2 

11-13 

20 

1 1-26 

10 

7  77 

264 

250 

7A7 

202 

CARLVLE  RESERVOIR 

100 

7-  7 

-18 

1-18 

2-15 

16 

2-16 

18 

3-  2 

24 

3-  3 

28 

4-  5 

32 

10-13 

32 

11-12 

24 

11-12 

24 

11-14 

20 

11-26 

7 

284 

271 

235 

254 

191 

DU  QUOIN  -  SE 

101 

6-U 

-20 

1-17 

2-16 

13 

2-17 

17 

2-20 

23 

3-  7 

26 

3-25 

32 

10-12 

29 

10-13 

28 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-26 

9 

283 

269 

266 

220 

201 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

98 

7-  8  + 

- 1 5 

1-17 

2-17 

14 

2-2i 

20 

2-22 

2  i 

3-  6 

2  8 

3-31 

32 

Jn"i  3 

3  2 

|  jj 

i  w 

' 

9 

282 

278 

277 

231 

193 

MARION   4  NNE 

a* 

8-  9  + 

1-18  + 

2-21 

1  5 

2-22 

1  7 

3-  1 

^  | 

3-25 

1  1  "l  7 

i  i  "jft 

9 

1  1  _7A 

76? 

277 

257 

249 

!?? 

NASHVILLE  *  NE 

96 

7-18+ 

-  1  8 

1-17 

2-  8 

7 

2- 16 

7 

2-21 

23 

S~77 

3-22 

28 

4-  5 

32 

i  i    i  i 
11-11 

30 

1117 
11-12 

26 

1117 

11-13 

7  + 

24 

1  1  OA 
11-2 

9 

11-26 

283 

265 

235 

220 

SPARTA 

99 

7-  7 

-u 

1-17 

2-16 

13 

2-20 

20 

3-  2 

23 

3-  6 

28 

3-22 

31 

10-13 

31 

11-12 

25 

11-13 

24 

11-26 

9 

11-26 

9 

283 

279 

256 

251 

205 

WATERLOO 

*      •  ♦ 

97 

9-  2 

-16 

1-17 

2-16 

12 

2-21 

19 

3-  7 

24 

3-  7 

24 

3-24 

32 

10-13 

31 

11-12 

25 

11-13 

24 

11-26 

6 

11-26 

8 

283 

278 

231 

250 

203 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

97 

7-  7 

-17 

1-17 

2-16 

12 

2-21 

20 

3-  2 

23 

3-  2 

23 

4-  5 

32 

11-11 

29 

11-12 

25 

11-13 

23 

11-26 

7 

11-26 

7 

283 

278 

256 

255 

220 

BROOKPORT  DAM  5? 

98 

7-18  + 

-17 

1-11 

2-16 

12 

2-21 

19 

2-21 

19 

3-23 

28 

3-23 

28 

10-13 

29 

11-12 

24 

11-12 

24 

11-26 

11 

11-26 

1 1 

283 

278 

264 

234 

204 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

97 

7-18  + 

-20 

1-17 

2-21 

16 

2-21 

U 

2-21 

16 

3-  7 

25 

3-23 

30 

10-12 

32 

10-13 

27 

11-13 

23 

11-26 

9 

11-26 

9 

278 

278 

265 

220 

203 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

98 

6-  5 

-23 

1-17 

2-21 

16 

3-  2 

20 

3-  2 

20 

3-  7 

25 

3-24 

29 

10-13 

30 

10+14 

27 

11-13 

20 

11-13 

20 

11-26 

7 

278 

256 

256 

221 

203 

HARR I SBURG 

100 

6-11 

-22 

1-17 

2-16 

13 

2-21 

19 

3-  2 

24 

3-  7 

26 

3-25 

32 

10-13 

31 

11-12 

27 

11-13 

21 

11-26 

11 

11-26 

11 

283 

278 

236 

250 

202 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

98 

7-  9  + 

-21 

1-17 

2-16 

14 

2-22 

19 

3-  2 

23 

3-  7 

28 

3-24 

31 

10-13 

31 

11-12 

26 

11-13 

23 

11-26 

9 

11-26 

9 

283 

277 

256 

250 

203 

MT  CARMEL 

98 

7-  8+ 

2-17 

I* 

2-17 

14 

3-  2 

24 

3-  8 

28 

3-23 

32 

10-13 

32 

11-12 

28 

11-13 

24 

11-26 

9 

11-26 

9 

282 

282 

236 

249 

204 

MT  VERNON  3  NE 

98 

8-  7  + 

-20 

1-17 

2-17 

13 

2-22 

18 

2-22 

18 

3-  8 

28 

3-24 

32 

10-13 

31 

11-13 

19 

11-13 

19 

11-13 

:  o 

11-26 

8 

282 

264 

264 

250 

203 

REND  LAKE  DAM 

100 

7-15 

-19 

1-17 

2-17 

16 

2-21 

18 

3-  1 

24 

3-  6 

27 

4-  6 

32 

10-13 

31 

11-13 

25 

11-26 

8 

11-26 

8 

11-26 

6 

2B2 

278 

270 

232 

190 

ROSICLARE 

96 

7-15 

-16 

1-17 

2-17 

14 

2-21 

18 

3-  2 

22 

3-23 

26 

3-24 

30 

10-13 

31 

11-12 

26 

11-13 

21 

256 

234 

203 

•       *  » 

STATE  EXTREMES 

LACON  2  E 

103 

7-1* 

MINONK 

7-15 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

-27 

1-17 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

1IT7 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Auguit 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

a 

a> 

g 

■ 

1 

$ 

s 

0 
« 

« 

E 

a 

g 

« 
E 

• 

E 

• 

i 

s 

E 

0 

1 

s 

E 

« 

1 

8 

E 

■ 

3 

1 

E 

e 
o> 

1 

E 

e 

1 

1 

E 

• 

m 

■ 

e 

S 

8 

<D 

Q 

■S 
H 

« 

« 

> 

15 

« 

> 

s 

« 

> 

« 

> 

1 

0 

> 

« 

> 

• 

> 

1 

« 

> 

1 

e 

> 

* 

> 

j 

s 

> 

UJ 

(2 

u 

< 

UJ 

< 

•a; 

w 

JUMNA 

IN) 

» 

2».3 

1> 

*0 

43,9 

99 

39.9 

67 

69,4 

90 

73,9 

83 

80.2 

88 

74.8 

84 

71.1 

90 

35.' 

68 

»T.» 

»2 

33.* 

It 

11.6 

II 

29 

90 

93 

43 

95 

63 

68 

69 

63 

48 

31 

21 

13 

8 

31. » 

33 

33.7 

*0 

44.* 

93 

59.6 

63 

67,6 

75 

72,0 

77 

78,7 

•7 

79.0 

80 

71.9 

78 

SB. 8 

67 

31.0 

»l 

K.l 

•  0 

»».T 

i' 

12 

32 

17 

40 

98 

64 

72 

72 

67 

S* 

♦  0 

3» 

32 

See  Reference  Nolet  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  ;^ris 


Station 

Jan 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sepl. 

Oct 

Nov 

Dec 

AnnL 

*      *  * 

NORTHWEST  01 

UPUUCDTM    0  IMF  B     Pi  ANT 

E  V  AP 

8 . 86B 

8 . 94B 

4.64B 

4 .  38B 

W  I ND 

- 

- 

- 

- 

1201 

1377 

- 

10298 

962 

1335 

- 

- 

I 

MAX 

7'>7 

87.0 

88.4 

78 .  3 

62.7 

■ 

KIN 

59.0 

60.0 

63.4 

58.4 

43.3 

• 

♦          *  • 

EAST  05 

URBANA 

EVAP 

■ 

6.68B 

5.51 

6.79 

4.818 

4.098 

2.068 

• 

DEP 

_ 

1.31 

.81 

.25 

-  1.16 

.61 

-  1.18 

: 

WIND 

- 

- 

- 

2075B 

1*07 

1393 

1121 

1008 

952 

1286 

- 

- 

* 

MAX 

7li2 

84.3 

82.9 

93 . 0 

83.3 

78 . 8 

59.7 

■ 

■ 

* 

M I N 

- 

- 

46.O 

56.3 

56.4 

64.8 

61.0 

57.3 

41.2 

- 

• 

»      *  * 

HEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

EVAP 

_ 

6.35 

7.94B 

6.  88B 

9.23 

6.298 

5.40B 

4.008 

WIND 

- 

- 

- 

2858 

1685 

1844 

1688 

1710 

1703 

2345 

- 

- 

- 

MAX 

72  .3 

86.8 

86 . 7 

95.5 

87.  7 

81.3 

65.7 

■ 

MIN 

49i2 

61.6 

63.4 

69 . 8 

66.  4 

61.8 

46.5 

■ 

■ 

*       *  * 

SOUTHWEST  08 

CARLYLE  RESERVOIR 

EVAP 

6-33B 

7.71B 

8.52 

9.28 

6.94 

5.37 

3.23 

WIND 

23*9B 

1552 

1932 

1626 

1817 

1629 

1651 

MAX 

- 

- 

73.4 

85.2 

87.6 

95.3 

89.  3 

82.1 

65.8 

MIN 

50.0 

59.6 

61.8 

70.3 

66.0 

61.1 

44.8 

- 

■ 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

J 

tefer 
to 

ibles 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month  J 
closed 

t< 

ALBION 

0055 

Q9 

EDWARDS 

738 

23 

88  03 

*90 

c  O 

65 

1 

2  3 

ALEOD 

r>072 

01 

MERCER 

*ki 

13 

90  *5 

720 

76 

78 

1 

2  3 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

-*i 

0* 

90  3* 

673 

C 

ALTON  0AM  26 

0137 

06 

MAD  I  SON 

* 

38 

53 

90  11 

*32 

27 

33 

1 

2  3 

ANNA   1  E 

0187 

0  8 

UNION 

*37 

28 

89  1* 

6*0 

93 

81 

1 

2  3 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1*2 

30 

86  08 

752 

57 

57 

1 

2  3 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PACE 

Ul 

*2 

87  59 

7*6 

C 

ASHLEY 

WASHINGTON 

*38 

20 

89  12 

570 

C 

AUGUSTA 

n  3 

HANCOCK 

1*0 

1  * 

90  56 

680 

C 

AURORA 

U  ( 

KANE 

*  5 

6** 

97 

1U  7 

1 

2  3 

AVON  5  NE 

U  J 

FULTON 

1 

*3 

90  2  2 

6*0 

C  I 

2 

B ARR I NGTON 

0**2 

0  2 

LAKE 

10 

88  09 

800 

13 

1 

2  3 

BEARDSTOWN 

0*92 

06 

CASS 

1*0 

0 1 

90  26 

*50 

76 

2 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

238 

30 

89  51 

*50 

5* 

5* 

1 

2   3  C 

BELVIOERE 

0583 

02 

BOONE 

6*2 

IS 

88  50 

815 

C 

BENTLEY   1  E 

0598 

0  3 

HANCOCK 

1*0 

20 

91  06 

650 

26 

2 

BENTON  EOREST  SERVICE 

060B 

09 

FRANKLIN 

*38 

02 

88  55 

**5 

74 

2 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

076 1 

0* 

MCLEAN 

1*0 

30 

89  01 

775 

73 

2 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

0* 

MCLEAN 

1*0 

31 

69  00 

785 

84 

86 

JUN 

1 

2  3 

BLUFFS 

0781 

0  6 

SCOTT 

139 

*5 

90  32 

5*0 

37 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

537 

08 

88  39 

330 

16 

5  1 

1 

2  3 

C  AHPK I A 

1160 

08 

ST  CLAIR 

*38 

34 

90  13 

too 

9 

g 

1 

2  3 

CAIRO  WSO  CI  R 

1 166 

08 

ALEXANDER 

*37 

00 

89  10 

31* 

105 

106 

I 

2  3  C 

CANTON  1  ESE 

1250 

03 

FUI  TON 

1*0 

33 

90  01 

628 

37 

2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

437 

** 

89  10 

390 

72 

83 

1 

2  3 

CARLINVILLE 

1280 

06 

MACOUI'  IN 

139 

17 

89  52 

625 

86 

86 

1 

2  3 

CARLINVILLE  2 

1284 

06 

MACOUP IN 

139 

17 

89  53 

621 

C 

CARLYLE  RFSERVOIR 

1290 

0  8 

CLINTON 

238 

38 

69  20 

501 

15 

If 

1  5 

1 

2  3*C 

C  ARM  I  6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88  12 

390 

54 

2 

C  ENTRAL  I A 

1386 

0  8 

MARION 

2 

38 

31 

89  07 

510 

54 

2 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

41 

2* 

88  17 

505 

36 

2 

CHARLESTON 

1*36 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88  10 

680 

87 

97 

1 

2  3 

CHENOA 

1*75 

0* 

MCLEAN 

1*0 

** 

88  ** 

710 

27 

32 

1 

2  3 

CHESTER 

U9l 

08 

RANDOLPH 

437 

5* 

89  50 

*60 

86 

2 

CHICAGO  C   WTR  FILT  PlT 

1523 

02 

COOK 

3 

*1 

5* 

87  36 

6*0 

c 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

15*2 

02 

COOK 

3 

*1 

58 

87  *5 

6*7 

c 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP  R 

15*9 

02 

COOK 

1 

*1 

59 

87  5* 

67* 

19 

19 

1 

2  3  C 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

*1 

*  ? 

87  38 

659 

c 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

V56* 

02 

COOK 

3 

*1 

45 

87  33 

611 

C 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

*1 

55 

87  *3 

600 

C 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

*1 

*7 

87  36 

59* 

62 

106 

1 

2  3  C 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

*1 

*7 

87  *5 

627 

*9 

49 

1 

2  3  C 

CHILLICOTHE 

1627 

0* 

PEOR IA 

1 

*0 

55 

89  30 

510 

37 

2 

CISNE  2  ESE 

166* 

09 

WAYNE 

738 

31 

88  2* 

*5* 

C 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

738 

36 

88  19 

*60 

31 

MAY 

2 

CLINTON  1  SSW 

17*3 

0* 

DE  WITT 

1*0 

08 

88  58 

700 

67 

2 

COULTERVILLE,  1  SSW 

19** 

08 

RANDOLPH 

238 

1 1 

89  36 

510 

C 

CRETE 

2011 

0  2 

WILL 

3*1 

27 

87  38 

66* 

C 

DANVILLE 

21*0 

05 

VERMILION 

7*0 

Oft 

87  39 

558 

7* 

77 

1 

2  3  C 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

21*5 

U  3 

VERM  I L ION 

7*0 

06 

87  36 

527 

28 

2 

DECATUR 

MACON 

139 

50 

89  01 

620 

85 

89 

1 

2  3 

DE  KALB 

n  ? 

DE  KALB 

6*1 

56 

88  *6 

8*0 

85 

96 

1 

2  3 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

739 

21 

88  10 

615 

1 

SEP 

2  C 

D I  XON 

23*8 

01 

LEE 

6*1 

50 

89  29 

690 

86 

87 

1 

2  3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

537 

26 

88  *0 

5*0 

11 

11 

1 

2  3  C 

DOWNS  2  NE 

2*17 

0* 

MCLEAN 

1*0 

25 

88  51 

79* 

C 

DU  OUOIN  *  SE 

2*83 

n  R 

PERRY 

438 

00 

89  15 

*20 

85 

88 

1 

2  3 

EDELSTEIN 

26*2 

0* 

PEORIA 

1*0 

56 

89  38 

800 

C 

EOWARDSV I L  LE   1  NE 

2  6  79 

MADISON 

*38 

50 

89  57 

500 

78 

2 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

0  7 

EFFINGHAM 

739 

08 

68  37 

601 

77 

79 

1 

2  3  C 

ELGIN 

2736 

u  c 

KANE 

1*2 

02 

68  20 

8B0 

3 

70 

1 

2  3 

FAIRBURY  WATERWORKS 

3q3i 
c  V  c  3 

n  s 

L I  V  I NGSTON 

1*0 

44 

68  31 

691 

C 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

n  Q 
u  » 

WAYNE 

738 

23 

88  19 

*25 

83 

87 

1 

2  3 

FARMER  CITY 

2993 

0* 

DE  WITT 

1*0 

15 

88  39 

730 

16 

16 

1 

2  3  C 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

738 

*1 

88  3* 

500 

87 

103 

1 

2  3 

FOX  RIDGE   STATE  PARK 

31*2 

07 

COLES 

739 

2* 

88  09 

703 

SEP 

C 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6*2 

18 

89  36 

750 

5 

36 

1 

2  3  C 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

**1 

5* 

90  09 

592 

35 

41 

1 

2  3  C 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

**2 

25 

90  26 

800 

57 

2 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

*o 

57 

90  23 

771 

26 

82 

1 

2  3 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

*1 

10 

90  03 

855 

8* 

101 

1 

2  3 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

3369 

02 

GRUNDY 

1*1 

22 

88  28 

505 

65 

65 

1 

2  3 

GENESEO 

338* 

01 

HENRY 

6*1 

27 

90  10 

639 

21 

79 

I 

2  3 

GIBSON  CITY   1  E 

3*13 

05 

FORD 

1*0 

2ft 

88  22 

655 

*3 

2 

GLADSTONE  DAM  16 

3*55 

03 

HENDERSON 

**0 

53 

91  02 

538 

41 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

537 

22 

88  29 

35* 

96 

2  C 

GOLDEN  1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

140 

07 

91  02 

725 

15 

88 

2  3 

GRAFTON 

3572 

06 

JERSEY 

*38 

5fl 

90  27 

*70 

81 

2 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

*37 

*<* 

89  31 

367 

37 

2 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

139 

20 

90  12 

550 

c 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
1977 


Longitude 

a 
o 

> 
0 

w 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

TO 

d 

0 
H 

d, 
•<-i 
u 
0 

Dh 

> 
W 

a  a 

O  CD 

a  & 

X,  T) 
tJ  CD 

S  "i 

%% 

88  10 

540 

35 

2 

89  24 

580 

94 

2 

90  44 

700 

90 

95 

12  3 

88  32 

366 

79 

79 

12  3 

88  32 

360 

73 

2  C 

90  01 

460 

85 

92 

12  3 

89  19 

464 

15 

15 

15 

1  2  34 

89  30 

720 

81 

82 

12  3 

87  40 

710 

75 

75 

1  2  3  C 

87  40 

455 

32 

2  C 

91  01 

554 

41 

2  C 

90  12 

610 

83 

84 

1  2  3  C 

90  21 

630 

34 

34 

12  3 

88  06 

543 

35 

86 

12  3 

87  53 

642 

5 

5 

1  2  3  C 

89  57 

380 

4 

4 

1  2  3  C 

90  57 

550 

46 

2 

89  54 

780 

38 

38 

1  2  3  C 

89  25 

600 

5 

2 

89  21 

614 

24 

24 

1  2  3 

90  59 

700 

82 

82 

12  3 

89  50 

870 

C 

87  41 

447 

35 

2 

89  22 

590 

89 

89 

12  3 

88  30 

450 

C 

89  22 

670 

37 

2 

90  40 

610 

72 

2 

88  36 

820 

122 

122 

12  3 

90  23 

64C 

C 

88  54 

477 

82 

82 

1  2  3 

88  58 

720 

C 

88  45 

486 

36 

2 

89  43 

585 

16 

16 

1  2  3  C 

88  21 

718 

30 

30 

12  3 

88  14 

742 

3 

2  C 

88  30 

480 

93 

95 

12  3 

90  08 

620 

35 

2 

89  03 

750 

83 

83 

12  3 

90  30 

582 

44 

46 

1  2  3  C 

90  38 

770 

84 

84 

12  3 

88  35 

645 

14 

2 

88  26 

520 

26 

2 

89  58 

603 

81 

81 

12  3 

89  28 

630 

C 

87  45 

420 

102 

102 

AUG 

1  2  3  C 

87  47 

471 

68 

102 

AUG 

1  2  3  C 

89  59 

700 

87 

87 

12  3 

89  42 

685 

47 

2 

89  17 

645 

47 

2 

90  46 

720 

34 

2 

88  52 

490 

81 

82 

1  2  3 

89  02 

615 

15 

15 

1  2  3 

89  22 

550 

C 

89  20 

515 

16 

76 

1  2  3 

91  03 

548 

41 

2 

88  07 

510 

33 

56 

1  2  3  C 

89  16 

680 

C 

89  00 

785 

84 

86 

JUL 

12  3 

88  04 

480 

89 

90 

1  2  3 

89  20 

690 

C 

88  51 

480 

89 

104 

1  2  3 

87  37 

514 

94 

95 

12  3 

89  05 

696 

87 

90 

12  3 

^87  42 

730 

C 

87  42 

680 

85 

87 

1  2  3 

87  41 

710 

25 

25 

12  3 

88  59 

895 

16 

64 

12  3 

91  15 

730 

29 

2 

89  41 

652 

37 

37 

1   2  3  C 

87  48 

722 

37 

2 

89  09 

615 

15 

19 

12  3 

89  52 

600 

6 

2 

88  08 

690 

42 

65 

1  2  3  C 

90  48 

670 

C 

88  38 

650 

78 

79 

1  2  3 

90  07 

385 

24 

2  C 

89  46 

735 

16 

48 

1  2  3 

89  57 

610 

C 

91  24 

601 

65 

71 

APR 

1  2  3 

91  12 

763 

26 

34 

1  2  3 

Station 


o 
2 
x 

c 


County 


0 
-a 

3 


GREENUP 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILLE 
HARR I SBURG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  4  MNE 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
HILLSB0RO  2  SSW 
H00PEST0N   1  NE 
HUTS0NV I LLE   POWER  PL 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 
JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
KASKASK I A  R  NAV  LOCK 
KE I THSBURG 
KEWANEE   1  E 
KINCAID 
LACON  2  E 

LA  HARPE 
LANARK 

LAWRENCEVILLE 

LINCOLN 

LOUISVILLE 

MACKINAW 

MA  COMB 

MARENGO 

MARIETTA 

MARION  4  NNE 

MAROA   1  W 
MARSEILLES  LOCK 
MASON  CITY   1  NW 
MATTOON 

MC   HENRY  LOCK  AND  DAM 
MC   LEANSBORO  2  ENE 
MEDORA 
MINHNK 

MOLINE  WSO  AP  R 
MONMQUTH 

MONTICELLO  2 

MORRIS 

MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

MT  CAR MEL 

MT  CARMEL  4  NW 

MOUNT  CARROLL 

MOUNT  OLIVE   1  E 

MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 

MT  VERNON  3  NE 
MOWEAQUA 

MURPHYSBORO  2  SW 
NASHVILLE  4  NE 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEWTON  6  SSE 
NOKOMIS 
NORMAL 
OLNEY  2  S 
OREGON 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS   1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WSn  AP  R 
PEOTONE 

PERU  2  W 

PETERSBURG  3  SSW 
PIPER  CITY  3  SE 
PITTSFIELO  2 
PONTIAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

PRINCEVILLE 

PROPHETSTDWN 

QUINCY 

QUINCY  FAA  AP 


3683 
3693 
3717 
3879 
3884 
3940 
4013 
4108 
4198 
4317 

4355 
4442 
4489 
4530 
4603 
4629 
4655 
4710 
4739 
4805 

4823 
4879 
4957 
5079 
5216 
5272 
5280 
5326 
5334 
5342 

5364 
5372 
5413 
5430 
5493 
5515 
5539 
5712 
5751 
5768 

5792 
5820 
5833 
5841 
5888 
5893 
5901 
5917 
5927 
5935 

5943 
5950 
5983 
6011 
6080 
6159 
6185 
6200 
6446 
6490 

6526 
6558 
6579 
66O5 
6610 
6616 
6661 
6670 
6711 
6725 

6753 
6760 
6819 
6837 
6910 
6973 
7004 
7014 
7067 
7072 


CUMBERLAND 

BOND 

PIKE 

SALINE 

SALINE 

MASON 

PUTNAM 

MONTGOMERY 

VERMILION 

CRAWFURD 

ROCK  ISLAND 
MORGAN 
JERSEY 
WILL 

KANKAKEE 

RANDOLPH 

MERCER 

HENRY 

CHRIS  1  I  AN 

MARSHALL 

HANCOCK 

CARROLL 

LAWRENCE 

LOGAN 

CLAY 

TAZEWELL 

MCDONOUGH 

MCHENRY 

FULTON 

WILLIAMSON 

MACON 

LA  SALLE 

MASON 

COLES 

MCHENRY 

HAMI LTDN 

MACOUPIN 

WOODFORD 

ROCK  ISLAND 

WARREN 


PIATT 
GRUNDY 
WHITESIDE 
061  CHRISTIAN 
09  WA8ASH 
091  WABASH 
Ol|  CARROLL 
061  MACOUPIN 
04  LOGAN 
03  BROWN 


JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

JASPER 

MONTGOMERY 

MC  LEAN 

RICHLAND 

OGLE 


02  LA  SALLE 
07  CRAWFURD 
06  CHRIST  I  AN 
07!  EDGAR 
EDGAR 
COOK 
LEE 

03|  adams 

0*1  PEORIA 
021  WILL 


LA  SALLE 
MENARD 
FORD 
PIKE 

LIVINGSTON 
RANDOLPH 
04)  PEORIA 
01|  WHITES  IDE 
03!  ADAMS 
03!  ADAMS 


739  15 

238  53 
139  43 
537  44 

537  45 

iko  21 

141  18 

239  09 

740  28 
739  05 

441  25 
139  44 
139  06 
141  30 
141  08 
437  59 

441  06 
141  15 

139  35 
141  01 

140  35 

442  06 
738  43 
140  09 

738  46 
140  32 
140  28 
642  15 
140  30 

437  46 

140  02 

141  20 
140  13 

739  28 

142  17 

538  06 

139  10 

140  54 
641  27 

440  55 

140  02 

141  21 

641  49 

139  25 
738  24 
733  27 
442  06 
439  04 

140  01 

139  59 

438  21 
239  38 
437  44 

238  23 

441  11 
738  55 

239  18 

140  31 

738  42 

642  00 

141  21 

739  00 
239  23 
739  36 
739  38 
341  30 
141  41 
4)39  49 

140  40 

141  20 


141  20 

139  58 

140  48 
439  37 
140  53 

438  05 
140  56 
641  40 

439  57 
439  56 
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C 
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1 

41 

47 

26 

58 

31 

4 

4 

32 

33 

97 

27 

27 

29 

39 
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31 

19 

62 

67 

32 

90 

90 

41 

41 

30 

33 

73 

fill 


o 


o  8 
2  u 


Refer 

to 
tables 


QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMQRUL  BRIDGE 

RANT0UL 

RED  BUD  5  SE 

REND  LAKE  DAM 

R0CHELLE  6  NW 

R0CKF0RD  6  ENg 

R0CKF0RD  WSO  AP  R 

R0S I C  L ARE 

RUSHVILLE 

SAINTE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEET0WN  NEW  TOWN 
SHE LBYV I LLE  0AM 
S I  DELL 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 
STOCKTON 
STREATOR  2  ENE 
SULLIVAN  3  SSW 

TISKILWA  2  SE 

TUSCOLA 

URBANA 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  I A  2  NW 

V1RDEN  1  N 

VIRGINIA 

WALNUT 

WASHINGTON   1  WSW 
WATERLOO 

WATERMAN  1  ESE 
WATSEKA  2  NW 
WAUKEGAN  4  WSw 


WAYNE  CITY 
WENONA 
WEST  SALEM 
WHEATON  3  SE 
WHITE  HALL  1 
WILCOX 
WINDSOR 

YATES  CITY 


1  N 


7077 
7082 
7150 
7157 
7187 
7349 
7377 
7382 
7487 
7551 

7603 
7636 
7859 
7876 
7952 
8147 
8179 
8293 
8353 
8389 

86O4 
8684 
8740 
8756 
8781 
886Q 


ADAMS 
ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANDOLPH 
FRANKLIN 
OGLE 
Oil  WINNEBAGO 
01  WINNEBAGO 
09  HARD  IN 
03  SCHUYLER 


8870  06 


8916 
8990 
9002 

9010 
9021 
9029 
9040 
9090 
9193 
9221 
9241 
9274 
9354 

9816 


JASPER 

MARION 

GALLATIN 

SHELBY 

VERMILION 

RANDOLPH 

SANGAMON 

JO  DAVIESS 

LA  SALLE 

MOULTRIE 

BUREAU 

DOUGLAS 

CHAMPAIGN 

LA  SALLE 

FAYETTE 

SANGAMON 

CASS 

BUREAU 

TAZEWELL 

MONROE 

OE  KALB 

IROQUOIS 

LAKE 

WAYNE 

MARSHALL 

EDWARDS 

OU  PAGE 

GREENE 

CLAY 

SHELBY 

KNOX 


439  54 
439  56 
740  19 

238  10 
498  02 

641  57 

642  18 
642  12 
537  25 

140  07 

738  56 
298  38 
537  43 

239  24 

739  55 
438  08 
139  50 
442  21 

141  08 
239  34 

141  16 
739  48 
7^0  06 
141  19 

238  59 
199  31 

139  57 
641  34 

140  42 
438  20 

641  46 

140  47 
342  21 
738  21 

141  04 
738  31 
141  49 

139  26 
738  36 

239  26 

140  47 


91  26 
91  25 

88  10 

89  56 

88  59 

89  10 

88  59 

89  06 
88  21 

90  34 

88  01 

88  57 

88  11 

88  47 

87  49 

89  43 

89  40 

90  00 

88  48 

88  37 

89  28 
88  17 
88  14 

88  59 

89  07 

89  46 

90  13 
89  35 

89  25 

90  09 

88  45 
87  46 

87  53 

88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  19 
88  36 

90  01 


483 
508 
740 
428 
455 
780 
880 
724 
400 
660 

500 
550 
400 
655 
685 
520 
588 
1020 
650 
640 

640 
653 
743 
464 
540 
675 
615 
760 
730 
645 

790 
620 
700 
440 
685 
445 
680 
578 
460 
685 

675 


77 


49 
108 
31 
78 


12 


31 


2 

3 

C 

2 

2 

3 

C 

2 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

2 

3 

c 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3 

2 

c 

2 

2 

3 

c 

2 

34C 

2 

3 

2 

3 
3 

34CG 

3  C 
3 


1  2  3 


MAY 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES: Division  averages   in  the  annual   issue   include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published   in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and 
wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period   1941-1970.       "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:       Urbana  :     Flanagan  silt  loam  Bluegrass  sod  5%  to  SE 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 
*     Amount  included  in  following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,    the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipi tation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary ;  $5. 55    additional  for  foreign  mailing;  40?  sing!e  copy;  30?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Feaeral  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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TEMPERATURE   AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE • 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
GREATEST   TOTAL  SNOWFALL  : 
GREATEST  DEPTH  OF   SNOW  OR  ICE 


CAIRO  WSO  CI 
PERU  2  W 
CAIRO  WSO  CI 
OUINCr  FAA  AP 
GOLCONDA  DAM  51 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 
2  STATIONS 


66 
-18 
4  .09 
•  36 
1  .55 
32.3 
20 


DATE 
DATE 


DATE 


07 
10 


OATE  27+ 


SUPPLEMENTAL  DATA 


MI  NO 

I  SPEED  -  M.P.H. ) 


RELATIVE  HUMIDITY 
AVE  RACES- 
PERCENT 


STONDORO  OF  TIME 

CENTRAL 
00     06     12  18 


NUMBER  OF  DATS  WITH 
PREC I P I  TAT  I  ON 


CAIRO  WSO  CI 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 
MOLINE  WSO  AP 
PEORIA  WSO  AP 
ROCKFORD  WSO  AP 
SPRINGFIELD  WSO  AP 


2  9 
28 
29 

:  9 

31 
29 


6.0 

5-  2 
6.7 
6.4 
5.7 

6-  7 


12.1 
11.8 
10.6 
1  1  .6 
10-1 
13.0 


35 
33  + 
35 
34 
31 

33  +  - 
45 


74 
58 
72 
72 
78 
BO 


71 
67 
69 
68 
75 
77 


50 

43 
39 
57 

53 


6-5 
6-5 

5-  9 

6-  1 
6.1 
6.2 


II  CERTIFY  THAT  THIS  IS  AN  OFFICIAL  PUBLICATION  OF  THE  NATIONAL  OCEANIC 
RND  ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION  AND  IS  COMPILED  FROM  RECORDS  ON  FILE  AT 
THE  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER.  ASHEVILLE.  NORTH  CAROLINA  28801. 
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CARL  INVIUE 

*.■< . 

39 

30 

33 

42 

48 

43 

44 

41 

10 

14 

23 

23 

24 

25 

24 

21 

23 

22 

26 

27 

21 

28 

28 

35 

33 

17 

18 

19 

16 

23 

23 

27 

2 

- ; 

12 

6 

7 

25 

32 

33 

36 

5 

-  1 

-  4 

4 

16 

15 

14 

4 

13 

10 

0 

16 

15 

0 

-  2 

11 

24 

17 

-  4 

3 

0 

-  4 

2 

9 

8 

GRIGGSV1LLE 

31 

24 

31 

41 

35 

46 

38 

32 

5 

11 

19 

20 

20 

21 

20 

15 

24 

25 

23 

24 

19 

32 

25' 

33 

28 

12 

17 

IB 

14 

19 

20 

23 

9 

MIN 

1 

3 

6 

23 

23 

28 

32 

0 

-  4 

-  9 

0 

1? 

9 

8 

-  1 

7 

-  2 

-  2 

12 

6 

-  7 

4 

12 

18 

0 

-  8 

2 

0 

-  5 

-  2 

0 

S 

t 

HlLLSBOftO  2  SSH 

ie 

30 

34 

35 

41 

14 

44 

4i 

1  1 

IS 

24 

21 

22 

24 

25 

25 

23 

28 

28 

2S 

23 

28 

32 

34 

32 

18 

18 

18 

18 

22 

23 

27 

3 

- : 

12 

5 

9 

24 

32 

34 

38 

5 

-  1 

•  4 

4 

6 

4 

14 

5 

IS 

II 

2 

14 

1 

4 

9 

21 

17 

4 

4 

1 

0 

6 

9 

9 

JACKSONVILLE 

•H 

20 

27 

31 

43 

37 

46 

41 

14 

7 

13 

19 

20 

22 

23 

22 

17 

22 

23 

24 

24 

18 

27 

30 

34 

29 

14 

17 

19 

14 

18 

24 

l 

- :  •. 

•> 

6 

7 

25 

30 

32 

13 

-  2 

-  4 

-  S 

7 

9 

IS 

3 

3 

7 

-  4 

■  2 

14 

1 

-  5 

1 1 

1  1 

20 

-  4 

2 

2 

0 

5 

4 

7 

0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

a 

JERSEYV1LLE  2  5H 

na , 
-  i  N 

37 
17 

22 
7 

31 
7 

35 
19 

45 

31 

40 

31 

49 

35 

44 
4 

12 
-  1 

1 1 
-  9 

14 

1 

24 
1 1 

21 
9 

23 
9 

25 
-  2 

24 

-  1 

20 
7 

20 

-  3 

21 
5 

24 
13 

25 
-  S 

19 

-  6 

29 
17 

33 
18 

35 

25 

30 
-  4 

13 
-  4 

17 
1 

19 
-  I 

16 
-  4 

23 
2 

25  .8 
7.4 

PANA 

MR) 

- ;  N 

37 
1 2 

27 
6 

30 
8 

40 
24 

42 

33 

42 

33 

44 

37 

40 

3 

8 

-  2 

12 
-  4 

21 
5 

21 
16 

21 
i  6 

25 
1  5 

20 
2 

22 
1 1 

22 
1  3 

20 
1 

2S 
1  4 

26 
20 

20 
1 

26 
0 

31 
8 

34 

23 

32 
16 

16 
-  4 

16 

2 

16 

-  I 

14 

-  1 

19 

-  2 

20 
S 

25.5 
10.0 

SPRINGF I  ELD  WSO  BP 

MAX 
MIN 

35 
6 

25 
6 

31 
8 

44 

26 

41 

30 

42 

31 

40 

35 

35 

2 

6 

-  2 

12 
-  4 

20 
3 

2  0 
17 

19 
13 

23 
1 

18 
-  3 

19 
10 

22 
7 

22 
-  1 

25 
18 

24 
10 

13 

-  5 

26 
-  1 

27 
10 

33 
27 

30 
-  1 

13 

-  2 

IS 
1 

16 
0 

12 
-  3 

17 
-  6 

16 
-  6 

23.9 
7 . 3 

u t  onr m   i  u 

V  1  "UtN     1  ri 

MIN 

35 
B 

27 
8 

32 
5 

44 

6 

40 

28 

42 
33 

40 

4 

8 

1 

14 

-  6 

20 
3 

21 
15 

22 
10 

24 

15 

24 
0 

20 
10 

20 
12 

22 
-  2 

24 
14 

26 
14 

21 
-  4 

27 
-  5 

31 
10 

33 
18 

32 
18 

IB 

-  9 

26 
1  1 

16 
4 

15 
-  2 

18 
-  8 

19 

-  1 

25.4 
7.7 

Hn  1  1  t     riML  Lit 

- :  n 

41 
14 

29 
6 

36 
8 

46 

23 

46 

32 

44 

32 

42 

)S 

4  1 

6 

9 

-  2 

15 
-  8 

26 
5 

23 
16 

23 
10 

25 
14 

26 
1 

20 
14 

24 

S 

24 

-  1 

25 
18 

25 
14 

24 
-  4 

29 
-  2 

29 
S 

36 
20 

36 
20 

27 
-  7 

17 

2 

19 
1 

19 

-  1 

21 

23 
1 

28  . 1 
8.8 

EAST  SOUTHEAST  07 

1_  MMH  L  C  3  I  L"» 

niN 

36 

12 

26 

3 

29 
6 

41 

22 

40 

33 

41 

32 

44 

37 

42 

1 

S 

-  3 

12 
-  5 

22 
3 

21 
15 

22 
17 

27 
17 

21 
1 

24 
7 

23 
15 

25 
1 

27 
12 

28 
19 

22 
4 

22 
-  5 

33 

7 

34 

24 

33 
19 

20 
-  4 

16 
1 

17 
0 

13 
0 

20 
-  S 

20 
3 

26.0 
9.3 

£F  F  IN&HOM    3  W 

MIN 

43 

29 

29 
6 

27 
7 

30 
7 

42 

26 

41 

31 

42 
34 

43 

27 

27 
0 

8 

-  3 

13 
-  3 

23 
7 

22 
17 

24 
15 

26 
0 

20 
2 

25 
17 

22 
-  4 

21 

-  2 

26 
20 

26 
8 

18 

-  7 

24 

-  6 

32 
5 

34 

30 

30 

-  2 

IS 
2 

16 

2 

17 
2 

13 
-  8 

20 
-  2 

25.8 
8.3 

F L  0RO   5   N W 

M  i  N 

3B 

20 

29 
7 

33 
6 

43 

23 

42 

33 

44 

34 

45 

39 

43 
8 

1 1 
1 

15 
0 

25 
8 

22 
IS 

24 

19 

27 
12 

24 

0 

26 
1  1 

23 
IB 

22 
-  4 

26 
9 

26 
21 

23 
1 1 

25 
-  8 

33 
12 

38 

22 

34 

27 

27 
-  3 

18 
6 

20 
0 

16 
0 

25 
-10 

23 
7 

28.1 
11.1 

Mfl T  T  00N 

MIN 

36 
4 

26 
10 

28 
8 

41 

22 

40 

33 

40 

32 

44 

35 

36 
1 

4 

-  2 

12 
-  5 

21 
3 

20 
16 

22 
17 

25 
9 

18 

0 

23 
IS 

22 
10 

23 
4 

25 
15 

25 
16 

18 
-  2 

22 
-  3 

30 
8 

33 
23 

32 
0 

1  3 

-  2 

9 

2 

15 
1 

12 
0 

19 

-  2 

16 

2 

24.3 
8.7 

MOHE  AQUA 

MIN 

36 
16 

26 
5 

24 

6 

42 

22 

39 

41 

32 

43 

37 

40 

9 

9 

-  2 

1 1 

-  5 

20 
4 

20 
IS 

22 
17 

20 
0 

18 

5 

21 
5 

22 
1  1 

22 
-  2 

27 
1  1 

25 
20 

24 

-  1 

24 

-  7 

30 
6 

34 

20 

33 
22 

27 

16 

2 

17 
-  1 

15 
0 

19 

-  6 

19 
2 

25.4 
8.4 

NEHTON  6  SSE 

MIN 

42 

2B 

28 
6 

27 
8 

31 
12 

42 
24 

40 

32 

41 
34 

43 

29 

29 
1 

9 

-  2 

1  3 
0 

23 
6 

21 
17 

23 
1  1 

26 
-  1 

21 
3 

26 
19 

23 
-  4 

22 
-  1 

25 
18 

27 
12 

22 
-  9 

20 

-'  7 

31 
1 

36 
30 

31 

-  3 

14 

I 

16 
1 

16 
0 

13 
-  6 

19 
2 

25.8 
8-5 

m  kit  r  9  ^ 

M  I  N 

IE 
18 

28 

'B> 

34 
8 

44 

21 

42 
34 

45 

35 

47 
40 

45 

8 

1 1 

1 

15 
-  2 

24 
1 

24 
14 

24 

19 

28 
9 

23 
-  3 

26 
6 

25 

ro 

23 
2 

26 
1  ! 

29 
21 

22 
8 

28 
-  9 

35 
4 

38 
24 

34 

27 

27 
-  3 

IB 

6 

16 
3 

13 

2 

21 
-14 

23 
-  4 

28.2 
10. 1 

PQI  F  <iT  I  MF 
r  "L  CO'  1  Pit 

■  : 

37 
15 

25 
6 

30 
10 

43 

23 

40 

35 

43 

35 

45 

39 

42 
5 

8 

2 

12 
-  2 

22 
3 

22 
17 

25 
20 

27 
1  4 

22 
0 

25 
6 

24 

17 

23 
-  3 

27 
17 

27 
20 

25 
5 

20 
-  7 

31 
-  3 

37 
22 

35 
16 

16 

-  1 

16 
6 

15 
2 

14 

1 

21 

-  7 

20 
2 

26.5 
10.2 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
MIN 

35 
!  1 

26 
1 

28 
5 

44 

19 

37 
31 

40 

29 

45 
36 

4  1 

3 

6 
-  3 

12 
-  6 

19 

0 

20 
13 

22 
IS 

24 

17 

20 
-  4 

23 
5 

22 
15 

20 
2 

27 
9 

26 
19 

22 
2 

22 
-  4 

31 
8 

35 
23 

33 
26 

26 

-  2 

19 
-  1 

IS 
0 

14 

-  2 

19 

-  3 

18 

2 

25. S 
8.6 

SALEM 

MAX 
MIN 

37 

29 

Q 

36 
g 

43 

2  3 

43 

32 

47 
30 

47 

39 

4S 

Q 

12 
1 

15 
_  i 

22 
5 

22 
1 6 

24 

17 

26 
1  4 

25 
3 

26 
1  i 

24 
1 8 

23 
3 

25 
1  3 

26 
2  1 

23 
7 

31 

-  3 

36 
3 

37 
21 

34 

27 

27 
-  2 

19 
5 

19 
3 

17 
2 

24 
-  4 

25 
g 

28  .7 
1  1  .5 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

35 
10 

25 
1 

29 
5 

43 

15 

39 
29 

39 
28 

43 
33 

4  1 
6 

10 
-  1 

12 
-  7 

21 
0 

19 
15 

22 
14 

27 
16 

21 
-  3 

23 
4 

27 
13 

26 
-  1 

27 
16 

28 
19 

24 

1 

21 
-  6 

29 

>  2 

34 
14 

33 
25 

26 
-  2 

IS 
-  1 

17 
-  1 

15 
-  3 

20 
-  S 

20 
-  I 

26.2 
7.6 

VANOALIA   2  NW 

MIN 

41 

22 

25 
6 

30 
8 

34 

21 

42 

31 

44 

34 

19 

7 

17 
1 

1  1 
-  3 

15 
4 

2S 
10 

21 
14 

27 

28 

1 

24 

10 

25 
13 

21 

I 

24 

10 

26 
0 

24 

0 

27 

32 
13 

35 
23 

30 
-  6 

15 
-  4 

16 
0 

15 

-  5 

22 
4 

26.3 
8.3 

H I NUoU" 

MIN 

- 

8 

26 
3 

30 
7 

41 

22 

40 

32 

41 

32 

44 

36 

40 

2 

6 

-  2 

13 
-  5 

23 
2 

22 
15 

22 
15 

24 

1 1 

24 

-  3 

23 
5 

22 
14 

24 

-  2 

26 
10 

26 
20 

22 
0 

25 
1 

32 
7 

33 
21 

32 
26 

26 

2 

15 
2 

16 
-  1 

14 

-  1 

20 
-  3 

18 

2 

26  .  1 
9.0 

" :  ■. 

39 
19 

28 
7 

40 
14 

42 
19 

54 
34 

47 
4  I 

60 
43 

57 
15 

16 
3 

19 
2 

22 
9 

22 
17 

25 
20 

27 
15 

28 
13 

30 
20 

30 
15 

27 
9 

30 
17 

26 
IS 

3  0 
7 

31 
10 

34 

5 

39 
22 

38 
27 

28 
-  1 

26 
9 

29 
9 

27 
S 

23 
8 

28 
17 

32  .3 
15.0 

BEllevillE  so  III  univ 

MIN 

37 

44 

23 

41 
34 

46 

29 

45 

35 

44 

16 

16 

2 

17 
0 

25 
6 

24 

16 

25 
2  0 

27 
17 

26 
10 

25 
?0 

22 
13 

22 
1 

26 
12 

26 
17 

26 
5 

29 

33 

35 
26 

34 

28 

2B 
0 

22 
7 

22 
7 

22 
4 

25 
-  1 

28 
14 

29  .0 
1  3.9 

C AMOK  I A 

MIN 

40 

22 

25 
7 

32 
9 

39 
10 

43 

27 

42 

27 

49 
34 

46 

16 

18 

2 

17 
1 

17 
3 

24 

22 

25 

28 
14 

30 
15 

25 
12 

23 
6 

23 
12 

29 
12 

29 
6 

23 
0 

28 
2 

34 

2 

33 
27 

33 
-  3 

12 
3 

23 
7 

24 
4 

21 
4 

25 
4 

28.5 
10.2 

CAIRO  WSO  C I 

" : ». 

41 

19 

29 
13 

4  1 

20 

45 
26 

52 
40 

49 
44 

66 
46 

SO 
13 

20 
8 

21 
8 

23 
IS 

27 
21 

27 
19 

29 
19 

28 
15 

32 
26 

28 
20 

28 
18 

26 
20 

28 
18 

30 
14 

29 
1  1 

39 
9 

41 

30 

36 
10 

20 
S 

27 
12 

27 
8 

22 
10 

25 
14 

29 
21 

32.7 
18.5 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MIN 

41 

33 

34 
8 

31 
8 

41 

9 

44 

24 

52 
38 

53 
)8 

59 
31 

32 
3 

17 
0 

19 
3 

24 

12 

24 
17 

26 
IS 

28 
1 

28 
15 

31 
17 

25 
7 

26 
6 

25 
18 

25 
1 1 

23 
1 

32 
2 

36 
4 

39 
32 

33 

-  2 

22 
0 

26 
6 

27 
5 

21 
-  3 

26 
8 

31  -3 
1  1  .8 

CARLTLE  RESERVOIR 

n  1  '• 

23 

25 
9 

31 
10 

36 
14 

43 

27 

44 

35 

43 

35 

45  22 

22  2 

13 
2 

16 

2 

24 

13 

22 
18 

25 
19 

27 
12 

26 
9 

26 
16 

23 
4 

22 
5 

26 
20 

26 
7 

24 

3 

28 
1  I 

33 
14 

35 
29 

30 

-  2 

17 
2 

19 
4 

21 
3 

20 
2 

24 
B 

27.5 
12.2 

OU  QUOIN  4  SE 

r  •■ 

39 
:  E 

32 
8 

39 
1  1 

4  J 

44 

37 

47 

35 

S3 
4  1 

45 
6 

15 
3 

15 
2 

23 
3 

23 
16 

20 
13 

27 
14 

28 
7 

30 
13 

22 
IS 

21 
0 

25 
13 

25 
12 

21 
3 

32 
1 

35 
-  2 

38 
18 

33 
7 

19 

-  2 

23 
8 

24 

2 

17 
-  2 

28 

-  3 

25 
8 

29  .4 

10.6 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

MAX 
MIN 

4  I 

26 

28 
6 

35 
7 

4 ; 

1  3 

45 

27 

50 
36 

52 
36 

52 
27 

28 
-  5 

18 

0 

20 
0 

25 
13 

24 

18 

26 
15 

28 
12 

29 
20 

29 
1 1 

22 
1 1 

23 
9 

26 
17 

27 
1 

23 
2 

30 
15 

34 
18 

37 
32 

32 

-  5 

20 
1 

24 

6 

27 
1 

22 
3 

26 
14 

30. S 
12.5 

MARION  4  NNE 

"Oi 

- 

44 

33 

34 
8 

28 

Q 

1  ] 

42 

25 

50 
39 

52 
4  r 

58 
30 

32 
3 

15 

17 

24 

.  4 

25 

28 

26 

26 

24 

24 

2! 

27 

21 

JO 

36 

40 

31 

18 

21 

21 

17 

27 

29.9 
1  1  .4 

NBSMVILLE  4  NE 

MAX 
- :  N 

*  B 

21 

30 
18 

36 
13 

J  < 

4 

41 

33 

48 

33 

49 

jg 

45 
10 

13 

•*  3 

15 
1 

23 
8 

22 
16 

23 
18 

25 
1  3 

25 
1 1 

26 
18 

23 
15 

21 
4 

25 
9 

25 
19 

24 
4 

26 
6 

32 
10 

37 
25 

34 

27 

27 
-  4 

20 
6 

19 

S 

IB 
3 

25 
4 

22 
13 

28  .4 
13.7 

SPAR  T  A 

- :  N 

37 

2 ; 

35 
7 

39 
13 

■s. 

26 

42 
36 

53 
35 

51 
42 

50 
12 

15 
2 

17 
1 

25 
7 

25 
16 

24 
19 

28 
12 

30 
10 

29 
20 

25 
12 

21 
S 

26 
12 

25 
IB 

24 

3 

31 
B 

96 
10 

38 
26 

34 

29 

29 

-  2 

23 
7 

25 
5 

21 
2 

25 
8 

27 
!  4 

30.6 
14.1 

HAT  ERL  00 

- :  N 

39 
21 

25 
7 

34 
10 

42 
18 

45 

33 

40 

35 

54 

37 

^0 

20 
0 

15 
0 

18 

6 

2S 
IS 

24 
18 

24 
15 

27 
12 

28 
20 

26 
10 

22 
4 

25 
15 

25 
16 

27 
1 

26 

4 

37 
9 

41 

2  2 

35 
28 

30 

-  3 

12 
6 

23 
7 

31 
3 

21 
5 

26 
16 

29  .6 
13.1 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
n :  n 

44 

21 

24 

7 

34 

12 

42 

2  1 

44 

35 

43 
34 

52 
39 

53 
15 

17 
2 

16 
-  1 

23 
16 

24 

16 

26 
12 

25 
4 

27 
15 

25 
21 

23 
5 

25 
1  1 

27 
21 

.  / 

15 

25 
3 

36 
I 

38 

22 

36 
29 

29 

-  3 

18 

? 

18 

3 

16 

2 

21 
-  3 

24 

12 

29.5 
13.2 

BROOKPORT  OAK  52 

MAX 
MIN 

24 

27 
8 

40 
10 

43 

16 

47 
34 

50 
39 

62 
42 

56 
15 

18 

3 

18 
2 

23 
6 

27 
16 

26 
2C 

29 
16 

30 
5 

30 
16 

30 
16 

30 
13 

26 
10 

28 
21 

25 
8 

30 
3 

44 

-  1 

4 

16 

38 

27 

30 
3 

26 
1  1 

26 
I  1 

23 
7 

31 
0 

32 
:  9 

33.1 
14.1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

n :  N 

42 

24 

25 

7 

38 
8 

42 

19 

49 

35 

51 
4  1 

61 
43 

61 
18 

SEE 

IB 

2 

REF 

17     22  23 
1       3  16 

ERENCE  NOTES 

22     27  25 
20     16  9 

FOLLOWING  S 

28     28  30 
18     19  7 

T  AT  1  ON  INDEX 

24 

1  1 

25 
20 

25 
1 1 

32 
B 

37 
3 

39 
24 

36 
28 

29 
-  2 

24 

7 

25 
8 

26 
4 

26 
-  1 

29 
17 

31  .9 
14.3 

8 


DRILY  TEMPERATURES 


S  TRT ION 


FOIRF IELD  RADIO  HF IH 

HARR I SBURC 

NC  LEANSBORO  2  ENE 

MI  CBRHEL 

HT  VERNON  3  NE 

RENO  LAKE  Don 

ROSICLARE 


MAX 
niN 


MAX 
MIN 


ILLINOIS 

January 


DAY   OF  MONTH 


39  27 
20  6 


42  28 

24  e 


45  29 
29  8 


45  38 

35  7 

37  29 


43  29  30 
28      7  9 


42  26 
24  8 


42  45 

32  34 


49  52 
36  38 


43  43 

23  35 


48  48  11 
40     1  I  2 


62  55  16 
43     13  4 


SO  52  29 
37     29  3 


52  43 

35  35 


11  12 


50  45  12 
34     12  2 


52  53  27 
35     26  3 


60  48 
45  15 


22  22 
2  13 


24  24 

7  18 


16  23 
1  10 


23  22 
9  13 


18  23 
2     1  I 


23  25 
5  18 


23  27 
19  12 


25  29 
21  16 


23  24 
16  14 


22  24 
16  14 


22  23 
9  10 


28  25 
18  16 


26  29 
21  18 


17  IB 


24  24 

20  3 


28  24 

21  7 


28  23 
21  3 


26  24 
20  10 


29  24 
18  0 


30  29 
22  14 


19  20 


21  22 


23  24 


25  26 


27 


28 


29   30  31 


24  26 

8  22 


25  28 
12  23 


25  25 
12  21 


25  28 
IS  22 


32  36 
1  18 


4  1  40 

-  S  17 


28  35 
4  5 


25  33 
S  6 


35  39 
-  2  19 


35  38 
S  12 


3S  28 
28  •  2 


38  29 
29  0 


37  32 
32  7 


37  32 
32  -  3 


36  31 
-  3 


37  32 
32  -  2 


39  29 
29  0 


14  23  22 
2  -10  II 


19    28  26 

S  -  3 


19  IS  25 
4-2  I 


16  IS  20 
■1-5 


22     28  29 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEX 

9 


DAILY   SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

JRNUORY  1978 


X 

DRY 

OF  MONTH 

STAT  ION 

Q. 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

e 

9 

10 

Z 

1  3 

14 

15 

16 

!  7 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

11! 

31 

a 
cr 

a 

URBANA 

1  IN  1 

4 

MAX 

niN 

29 
Vi 

29 
29 

29 
27 

21 

n 

i  8 

27 

29 
28 

29 
29 

30 
29 

30 
28 

28 
21 

23 
20 

25 

?\ 

27 
25 

30 
27 

31 
?9 

29 
29 

29 
29 

/9 

:e 

28 
28 

29 
28 

29 
29 

29 
28 

28 
28 

28 

27 

28 
28 

28 
28 

29 
28 

30 
28 

3C 
28 

30 

?k 

29 
28 

28  .5 
27.3 

8 

MAX 
MIN 

34 
14 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

33 
30 

30 
30 

3C 
3C 

30 
30 

31 
30 

31 
31 

31 
3! 

31 
31 

31 
31 

31 

3  1 

31 
31 

31 
i 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32  .0 
31  .9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


1  0 


SNOWFALL   AND  SNON  ON  GROUND  iuinois 

i n u i  i  no  • 


DAY   OF  MONTH 

STAT  I  ON 

: 

z 

' 

■1 

5 

6 

1 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2  6 

21 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

0  1  HON 

SNOWFALL 

7  .  1 

.  H 

2.7 

1 .1 

,  g 

1.1 

.6 

2.6 

■  6 

SN  ON  CND 

1  1 

10 

9 

7 

7 

g 

5 

s 

5 

e 

9 

9 

3 

9 

9 

B 

8 

9 

8 

8 

7 

7 

9 

9 

9 

9 

8 

9 

FREEPORT    HASTE    HTR  PL T 

SNOWFAL L 

6  ■  5 

1  .8 

1 .5 

T 

.5 

•5 

1  .0 

T 

SN  ON  CND 

1  0 

10 

9 

g 

9 

7 

t, 

8 

8 

8 

6 

s 

7 

9 

a 

e 

8 

a 

B 

7 

8 

7 

6 

7 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

8 

GALENA  1  N 

SNOWFALL 

T 

T 

3  -0 

1 .0 

.S 

1 

•  5 

T 

2.0 

T 

T 

SN  ON  CND 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

s 

S 

S 

s 

s 

S 

S 

S 

4 

5 

4 

S 

5 

s 

S 

5 

5 

GBLVfl 

SNOWFALL 

3.5 

.5 

T 

■S 

2.0 

1  .0 

1 .0 

.5 

.5 

1 .0 

•  5 

•  5 

SN  ON  CND 

4 

5 

5 

I 

2 

2 

| 

| 

1 

1 

I 

2 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

s 

6 

5 

s 

5 

6 

HOL 1NE    HSO  BP 

SNOWFALL 

■b 

T 

T 

1 .7 

1  .2 

.3 

T 

.  1 

.  4 

T 

T 

T 

.2 

.3 

•  8 

■  5 

SN  ON  CND 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

HTR  EOUIV 

.5 

.4 

.4 

.  4 

.3 

.  3 

.  2 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.3 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.3 

.3 

.3 

.  3 

MORRISON 

SNOWFALL 

G  .  0 

2.5 

.8 

.3 

.2 

r 

2-0 

-2 

SN  ON  GND 

12 

12 

12 

1  2 

12 

10 

H 

7 

7 

7 

7 

7 

g 

1  0 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

I  0 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

PAH  PAH 

SNOWFALL 

4  .0 

3.0 

1  .0 

.3 

.3 

T 

1  -0 

2.0 

SN  ON  CND 

4 

4 

4 

i 

3 

2 

1 

3 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

ROCKFORO  HSO  BP 

SNOWFALL 

3.2 

T 

T 

T 

T 

1  -6 

1 .3 

.2 

T 

T 

T 

T 

•  8 

.  4 

■  9 

1  .3 

T 

.3 

( 

SN  ON  GND 

9 

H 

R 

6 

g 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

s 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

s 

6 

6 

6 

5 

6 

8 

g 

B 

8 

B 

8 

WTR  EQU1V 

!  .0 

1 

.9 

.9 

.9 

.9 

.8 

.7 

.7 

.7 

.7 

.7 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

.9 

1 .0 

I.I 

1  .1 

1  .2 

1 .2 

1 .2 

1  .2 

1  .2 

1 .2 

HBLNUT 

SNOWFAL  L 

4  .5 

1  .  5 

1  .5 

.1 

1  .5 

2.5 

T 

SN  ON  GND 

5 

4 

i 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

NORTHEAST  0? 

BNTIOCH  2  NH 

SNOWFALL 

10.0 

2.0 

T 

2.5 

4.0 

.5 

T 

T 

T 

T 

.3 

3 . 0 

! 

4  .0 

4.5 

T 

' 

SN   ON  CND 

12 

1  2 

12 

12 

1  ] 

10 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

7 

I  0 

1  0 

10 

10 

10 

1  0 

10 

1  0 

1  0 

1  0 

9 

9 

13 

17 

17 

14 

14 

1  4 

BURORB 

SNOWFALL 

5.0 

1 

2.0 

3.0 

t 

T 

.5 

T 

1  -0 

2.5 

.8 

.2 

.5 

SN  ON  GNO 

6 

h 

6 

5 

S 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

6 

7 

1 

7 

7 

7 

CHICAGO  0 'HflRE  HSO  BP 

SNOWFALL 

4 . : 

T 

T 

I 

1 .9 

1  .0 

2-9 

I 

T 

T 

.8 

2.3 

.4 

1  .9 

6.3 

.2 

.1 

T 

SN  ON  GNO 

5 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

4 

6 

6 

5 

4 

4 

6 

7 

7 

7 

5 

5 

8 

:  3 

13 

13 

13 

12 

WTR  EOUIV 

.: 

.4 

.  3 

.5 

.5 

.2 

.4 

.4 

.4 

.8 

.4 

•  5 

.6 

■  6 

■  6 

.6 

.6 

.6 

1  .0 

1  .  3 

1  .4 

|  .  4 

1  .4 

1  .4 

CHICAGO   M1DHAY   HSO  AP 

SNOWFALL 

J  .  - 

T 

.1 

T 

2.3 

1 .9 

4  .6 

.4 

.3 

T 

T 

2.8 

2.3 

.2 

4-0 

8.1 

.3 

.4 

T 

SN  ON  GND 

5 

5 

4 

3 

3 

2 

j 

T 

T 

1 

T 

3 

6 

7 

7 

6 

S 

4 

7 

B 

e 

7 

5 

5 

I  i 

14 

1  2 

1  2 

1 1 

10 

WTR  EOUIV 

.4 

.4 

.4 

.4 

.3 

.2 

.4 

•  5 

.5 

.5 

.4 

■  5 

.6 

.7 

.7 

.7 

.7 

■  6 

1 .6 

1  .7 

1  .7 

1 .5 

1 .8 

1 .3 

OE  KAL8 

SNOWFALL 

1  -S 

T 

1  -0 

8 

.4 

T 

T 

T 

1  .7 

, 

, 

1 .3 

1  .7 

T 

.1 

SN  ON  GND 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

b 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

6 

S 

S 

5 

S 

7 

7 

7 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

MORRIS 

SNOWFALL 

2.5 

1 

2-0 

1  .2 

T 

T 

1 .0 

1 .0 

T 

.3 

SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

S 

5 

5 

5 

S 

OT  TAHA 

SNOWFALL 

4  .0 

1 .5 

1  .5 

.5 

•  5 

1  .0 

•  5 

3.0 

.3 

SN  ON  GNO 

4 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

S 

5 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 

2  . 3 

T 

T 

1  .3 

2.3 

2.0 

I 

.  1 

.3 

T 

■  S 

2.0 

, 

T 

5.0 

6.0 

T 

.5 

SN  ON  GNO 

3 

2 

2 

1 

2 

1 

T 

T 

T 

2 

4 

4 

-  4 

4 

5 

2 

3 

5 

4 

4 

4 

3 

8 

i  4 

13 

13 

13 

13 

WEST  03 

CANTON   1  ESE 

SNOWFAL  L 

3  -0 

1  .4 

1  -0 

1  ■  0 

T 

T 

•  5 

T 

T 

SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

1 

I 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

LB  HBRPE 

SNOWFALL 

2-0 

1 

T 

2.0 

T 

I 

]  .0 

T 

! 

1 .0 

1  .0 

SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

.'  2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

MONMOUTH 

SNOWF  AL L 

2  -  8 

2.0 

1  .0 

.5 

•  5 

1 .0 

SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

OUINCY   FBA  AP 

SNOWF  AL L 

T 

1 

T 

1 

i  .0 

.2 

I 

T 

.8 

.  l 

.  l 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

CENTRAL  04 

DECATUR 

SNOWFAL  L 

T 

T 

T 

1 .5 

1  .0 

1 

1  .0 

1 .0 

.5 

T 

T 

1  .0 

T 

1  -0 

SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

2 

3 

3 

4 

5 

5 

S 

s 

5 

5 

S 

s 

6 

b 

6 

6 

6 

6 

7 

FARMER  CITY 

SNOWF  AL  L 

2  . 0 

2  .C 

.5 

• 

2.0 

T 

I 

T 

1  .0 

SN  ON  GND 

2 

2 

1 

1 

T 

y 

T 

T 

T 

T 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

LACON  2  E 

SNOWF  AL  L 

3  *C 

1  .5 

1 .5 

1  .0 

T 

T 

.5 

I  .0 

T 

1 .0 

T 

.5 

SN  ON  GNC 

3 

2 

T 

T 

■ 

T 

2 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

\ 

T 

1 

T 

T 

I 

L I NCOL  N 

SNOWFAL L 

2  ■  0 

2.S 

.7 

1 .0 

1 .0 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

SN  ON  GNO 

1 

T 

2 

3 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

NORMAL 

SNOWFALL 

2-0 

T 

T 

1  .4 

•  8 

1 .5 

1  .5 

.1 

.  7 

1  .0 

T 

1  .0 

SN  ON  GNC 

2 

2 

| 

| 

T 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

PEORIA  HSO  BP 

SNOWFALL 

.3 

T 

T 

T 

1  .1 

•  6 

•  8 

.9 

T 

.1 

1 .0 

■  1 

•8 

T 

1  *Q 

SN  ON  GNC 

2 

2 

2 

2 

T 

X 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

WTR  EOUIV 

.3 

.2 

.2 

.2 

.1 

•  2 

.  2 

•  3 

.  2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.3 

.2 

3 

.3 

.2 

.2 

.2 

.2 

EAST  OS 

now v  1 1 ■ F 

UHF|  T  |  LLC 

SNOWF AL  L 

1  ■{ 

1 .8 

1  .8 

I  .0 

, 

3  .6 

3.2 

SN  ON  GNO 

1 

T 

T 

1 

1 

3 

5 

S 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

nUUrtS 1  UN    1  Nt 

JflUPi"  "LL 

T 

T 

.  E 

.2 

T 

.  1 

.6 

T 

T 

.3 

.7 

4  .0 

T 

! 

.4 

SN  ON  GNO 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

8 

6 

s 

s 

s 

S 

KANKAKEE  HTR  poll  CTR 

SNOHFAL 

2  ■  C 

2  .  0 

T 

1 .0 

2.0 

2.0 

6 

T 

SN   ON  GNO 

i 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

6 

6 

6 

6 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOHFALL 

1 .5 

T 

T 

:  .  a 

.5 

T 

.2 

.7 

.2 

.5 

1.0 

1 .4 

■  a 

SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

7 

8 

8 

8 

8 

9 

PONT IfiC 

SNOHFALL 

2  .  3 

t 

2.0 

3.0 

T 

I 

T 

1  .0 

.7 

T 

I 

T 

.5 

SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

I 

I 

T 

T 

T 

I 

2 

5 

5 

5 

S 

4 

4 

s 

5 

s 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

SE 

E  RE 

FERE 

NCE 

NOTE 

S  FO 

LLOH 

INO 

STAT 

ION 

INOE 

X 

1 1 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1978 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28  2 

9  30 

31 

URBANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

2 

2 

2 

2 

.3 
T 

T 

T 

.1 
T 

T 

T 

T 

1 .9 

1  .0 

2 

.6 
4 

4 

3-3 
4 

4 

4 

T 

4 

.6 
4 

4 

4 

4 

T 

4 

4.7 
4 

2  ■  3 
I  1 

T 

8 

7 

1  . 1 

7  6 

T 

6 

WEST  SOUTHHEST  06 

CARL  I NV 1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1  .7 
2 

T 

1 

.7 

2 

2 

3.5 

5 

;  .8 
7 

■  ~i 

T 

6 

6 

6 

E 

s 

4 

.7 
4 

.2 
4 

4 

4 

1  .0 
4  5 

T 

4 

EDWARDSV I LL  E   1  NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 
1 

1  .0 
1 

.3 
1 

1 

2-9 
4 

■i  .  1 

9 

9 

9 

9 

9 

a 

7 

T 

6 

1  .  H 

1  1 

.5 

9 

8 

7 

7  1 

.5 
7 

GRIGGSVlLLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
1 

1 

T 

T 

2.0 

2 

1  .0 

3 

T 

3 

3 

1  .5 
4 

:  .l 

5 

.5 

S 

S 

5 

s 

4 

3 

1 

3 

T 

3 

3 

3 

3  ! 

1  .0 
4 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1  .5 

1  .C 

2  .C 

2.C 

1  .1 

T 

.! 

T 

1  .0 

PANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

1  .6 

2 

1  .0 
3 

.2 
3 

2.5 

S 

4.5 

9 

.1 
8 

7 

.  1 

7 

.2 
E 

6 

6 

5 

5.1 

IC 

.2 
IC 

IC 

10 

9  E 

I  .0 
9 

SPRINCF IELO  WSO  PP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EDUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.1 
T 

.2 

.6 
3 
.2 

.2 
4 

.3 

T 

3 
.3 

2.8 
4 
.5 

T 

5 
.5 

4 
.4 

T 

4 

.  4 

■  1 
4 

4 
.5 

4 

•  5 

3 
.5 

T 

3 
.5 

.2 

3 
.5 

1  -  L 
4 

.S 

3 
.4 

3 
.4 

.1 

3  3 
.4  .< 

T 

3 
.5 

WHITE  HAL L   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EAST  SOUTHEAST  07 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 
1 

2.0 
3 

:  .C 
3 

T 

3 

1  .3 
4 

J  . 

7 

7 

6 

.  1 
G 

6 

5 

5 

S 

T 

4 

2.0 
6 

-S 
E 

6 

S  S 

.5 
S 

OLNET  2  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•  3 
T 

•  3 

2  ■  0 
2 

•  5 

•  r: 

- 

5  -C 
6 

4  .C 

10 

.  5 
10 

9 

9 

8 

8 

5 .  C 
13 

1 .  ( 

20 

20 

19 

19  IS 

1  •  0 
19 

SALEM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1  .0 
1 

T 

1 

■« 

2 

2 

4.3 

6 

4.0 
8 

a 

.2 
8 

.1 
8 

a 

n 

7 

4 

.3 
4 

i 

4 

4 

4 

T 

4  4 

.2 
4 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

.5 

2.0 

1  .0 

4.0 

2.5 

T 

T 

4  .5 

5.( 

.3 

WINOSOR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1  .5 

2 

.2 

2 

1  .0 

3 

3 

4  .0 

7 

l  .C 
8 

e 

7 

7 

6 

a 

6 

4 

3.5 
7 

.5 

7 

1 

7 

T 

7  6 

.7 

5 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

1 

9.5 
10 

6.0 
16 

14 

T 

1  3 

13 

12 

i  i 

10 

8 

2-6 
1 1 

10 

l  0 

9 

9  8 

a 

BELLEVILLE  50   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .5 

2 

T 

2 

1 

1 

6.0 
7 

3.0 
ID 

ID 

10 

10 

9 

a 

7 

4 

4 

4 

4 

4 

4  4 

4 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 
T 

T 

3  -7 

2 

4 

3 

T 

3 

12.9 
5 

2  .6 
18 

17 

.  4 

16 

16 

15 

14 

1  3 

1  1 

1  . 9 
8 

9 

9 

8 

8  7 

G 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1  .0 
1 

2  . 0 

2 

T 

2 

T 

2 

3.0 
5 

8.! 
13 

1  .6 
14 

13 

1  .0 
14 

T 

14 

12 

12 

T 

1  1 

10 

2.S 
1 . 

12 

12 

12  12 

T 

12 

NASHVILLE  4  NE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 
T 

.3 
T 

.8 
1 

.2 
1 

T 

1 

3.2 
4 

6.8 
1 1 

T 

1 1 

10 

.7 
11 

1  1 

1  1 

10 

9 

8 

1 

8 

8 

B 

8  7 

.2 

7 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

.1 
T 

T 

1  .3 
1 

T 

1 

.2 
1 

1 

6.0 
7 

3.5 
i  0 

10 

.3 
8 

8 

a 

8 

7 

6 

;  :.i 

6 

6 

G 

6 

6  5 

T 

s 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 
2 

2 

1  . 1 

3 

2 

4.8 

6 

4  .0 
10 

9 

9 

8 

7 

7 

6 

1  .6 
8 

1  .0 
8 

1  .0 

9 

8 

7 

7  6 

T 

G 

BROOKPORT  OAM  52 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .0 

1 

1 

1 

1  .3 
1 

3.0 
4 

T 

4 

T 

3 

1  .3 
S 

8.0 

1  3 

T 

13 

12 

2.0 
15 

T 

14 

1  1 

10 

T 

10 

6 

3.0 
9 

9 

7 

7  7 

T 

7 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

T 

T 

T 

:  .5 
2 

.2 
2 

T 

2 

2 

8.5 
10 

5.0 
15 

14 

.3 
14 

14 

13 

12 

1  1 

9 

1  .5 
8 

1  .0 
9 

9 

9 

9  9 

8 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 
1 

1 

T 

.5 
T 

3-0 
4 

T 

4 

3 

2.3 
6 

8.5 
14 

14 

14 

1  .0 
15 

14 

13 

1  3 

1  1 

S 

4.0 

9 

9 

9 

7  7 

7 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

1 
T 

T 

2.0 
2 

T 

2 

.5 
2 

2 

8.0 

10 

6  ■  0 
16 

14 

1  .0 
IS 

15 

T 

IS 

14 

1 1 

4  .0 

9 

4.0 

12 

.5 
12 

12 

12 

12  12 

12 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.5 
1 

1  .5 

2 

.  1 

2 

.3 
2 

1  .5 
3 

10.0 
13 

T 

12 

12 

■a 

12 

T 

11 

T 

1  1 

10 

T 

9 

8 

1  .5 
9 

9 

8 

8  7 

T 

7 

MT  VERNON  3  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.3 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1  .0 
1 

1  .0 
2 

2 

3.5 
6 

7.0 
13 

3.0 
16 

16 

-5 
14 

13 

12 

1 1 

T 

1  1 

1 1 

3.5 
14 

13 

12 

12  11 

T 

1  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  5TAT10N  INDEX 


STATION  INDEX 


.■MINOIS 
JANUARY 


1978 


S  T  A  T  I  n  N 

Oil  II    1  U  1  N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  nt  in  t  y 

O  U  U  IN   1  1 

CD 

a 
— 

a 

LATITUOE 

c 

c 
c 
- 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

npcppypp 
UUULIx  V  L  l\ 

TEMP  . 

PRECIP. 

a. 
cr 

£ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES l 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STATE  POLICE  RAOIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

[ 

ALEXIS  MUN  SERVICES 

ALTON  DRM  26 

01  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

HNNH    1  t 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J  BON  HARTLINE 

ANUOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G  ROBINSON  JR 

ARGONNE   NRTIONRL  LRB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

r 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

644 

M  I  D 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR INGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BE ARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

4S0 

7A 

RAOIO  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

05  1  0 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BEL  V  I DERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D  MELVIN 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

bloom i ngt on  waterworks 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

VERNON  A  N0RTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1  160 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8fl 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT   PL  T 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  1  66 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

10 

3  1  4 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL  I NV I LLE 

1280 

06 

MACOUP  I  N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

OR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I  NV  I  LLE  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

53 

621 

c 

WILLIAM  J  PRANGER 

.    CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL INTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C ARM  I   6  NW 

1  296 

09 

WHI  TE 

7 

38 

1  0 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

3  1 

89 

07 

5  1  0 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

OALIAS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

7  1  0 

5P 

6P 

JOSEPH  W  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  F I LT  PL T 

1  523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

64-0 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

674 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1 552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1  564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

6 1  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

1  2M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLI COTHE 

1  627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

5 1 0 

7A 

DON  H  CONNER 

CISNE  2  ESE 

1  664 

09 

WPYNE 

7 

38 

3  1 

88 

24 

454 

c 

FRANK   K  STANFORO 

CLAY  CITY  6  SSE 

1  700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARD 

COUL  TERV I LLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

2011 

02 

HILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

50 

89 

01 

620 

7P 

7A 

H 

ROCK  SPRINGS  CENTER 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

2 1 

88 

10 

6 1  5 

7A 

ORRIS  C  GR1SS0M 

DIXON 

2348 

0  1 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7  A 

7A 

H 

ROBERT  H  NELL  1 S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

z 

H 

DIXON  5PRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

WILLIAM  L  OEVINE 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

M  I  D 

M  I  D 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE  IN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0  PRICE 

EDWARDSV I LLE    1  NE 

2679 

06 

MADISON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS  DEVERA  M  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF INGHAM 

7 

39 

08 

88 

37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

Ffl I RBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

OEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRF I  ELD  RADIO  WF IW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STAT  ION  WF I W 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V   A  HALE 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  T 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

79 

70 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL T 

FULTON  DAM  13 

3290 

01 

WHITESIDE 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

7A 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GALVn 

3335 

01 

HENRY 

I 

41 

10 

90 

03 

855 

7A 

7fi 

H 

RA I  MASON  F   SMI  TH 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  AT  I  ON  INDEX 

1  3 


STATION  INDEX 


STflT  I  ON 

INDEX  NO. 

0  I  V  I S I  ON 

COUNTY 

cr 
z 

cr 
ce 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

*~ 

PRECIP. 

CL 

or 

UJ 

SPECIAL 
I  5EE  NOTESI 

GEBHARD  WOODS  ST  PORK 

3369 

02 

GRUNOY 

; 

4  1 

22 

88  28 

505 

7A 

7A 

GEBHARO  WOODS  STATE  PK 

CENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90  10 

639 

MID 

MID 

MUNICIPAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY   1  E 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88  22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91  02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88  29 

354 

6A 

C 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN   1  NW 

jo  JU 

U  0 

ADAMS 

1 

a  n 
4  U 

n  "7 
U  / 

q  i  no 

1  £o 

6P 

c  P 
O  r 

ERNEST  IHNEN 

GRAF  TON 

3572 

06 

JERSEY 

4 

38 

58 

90  27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89  31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD   1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90  12 

550 

r 

WILLIAM  C  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88  10 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE    1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89  24 

580 

7A 

HAROLD  W  DAVIS 

GRIGGSVILLE 

3717 

06 

PIKE 

1 

39 

43 

90  44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E  STAFFY 

HPIRR  I  SBURG 

3879 

09 

SAL INE 

5 

37 

44 

88  32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE  PITTMAN 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL INE 

5 

37 

45 

88  32 

360 

7A 

i 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA   4  NNE 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

21 

90  01 

460 

7A 

7A 

T  I  MOTHY  G  OEST 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

4  013 

0  1 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89  19 

4  64 

8A 

8  A 

8A 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4  108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89  30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PATTIE 

HOOPESTON   1  NE 

4  1  98 

05 

VERMIL ION 

7 

40 

28 

87  40 

710 

6P 

7A 

C 

H 

JOHN  F  MUSHRUSH 

HUTSONV I LLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87  40 

455 

7A 

C 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91  01 

554 

8A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONV I LLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90  12 

610 

7A 

7A 

C 

H 

RADIO  STATION  WLDS 

JERSEYV 1 LLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90  21 

630 

8A 

8A 

JERSEYV  I  LLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

WILL 

1 

4  1 

30 

88  06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87  53 

642 

7A 

7A 

r 

H 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89  57 

380 

7A 

7A 

I 

II    ^    PnRPS    (IF    FN  P.  IMFFRS 

KE  I  THSBURG 

4655 

0 1 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90  57 

550 

7  A 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

4  1 

15 

89  54 

780 

9  A 

9A 

C 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

KINCAID 

4739 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

35 

89  25 

600 

7A 

RUDOLPH  J  KINK  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89  21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90  58 

700 

7P 

7A 

H 

JACK  H  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  50 

870 

C 

BOYCE   D  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87  41 

447 

7A 

CALVIN  L  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89  22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P  GEHLBACH 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88  30 

450 

C 

JAMES  F  MORGAN 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TA7FWFI 1 

1 

40 

32 

89  22 

670 

6P 

TORI    IF     H    Kill  1 
LMRL  1  L     n  I\Ul_L 

MA  COMB 

5 !  ft  0 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90  40 

6  1  0 

7  A 

MERIOETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88  36 

820 

6P 

7A 

HAROLD  HYDE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90  23 

640 

C 

TRULY  M  ENGL ISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88  54 

477 

7A 

7A 

MRS  MILDREO  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88  58 

720 

C 

LLOYD  J  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88  45 

486 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY    1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89  43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M  MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88  21 

718 

M  I  D 

MID 

DON  E  TUCKER 

MC  HENRY  LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88  14 

142 

7A 

c 

FRANK   W  NOVAK 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAM  I  LTON 

5 

38 

06 

88  30 

480 

7A 

7A 

H 

R  1  P  H  Q  R  n    P.  RPnuM 
n  1  Lnnru    Lj    □  R  u  W  IN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  0 

90  08 

620 

5P 

MARCUS  F  DODGE 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89  03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90  30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90  38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M  FINLEY 

MONT  I  CELL  0  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88  35 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88  26 

520 

7R 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89  58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY   OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

5841 

06 

CHRIST  I  AN 

1 

39 

25 

89  28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87  45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

r arr ni  i 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

8A 

nUINHLU  IIUr\LfHl\ 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89  42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89  17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90  46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MT   VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

21 

88  52 

490 

6P 

7A 

H 

ROBERT  G  MOORHOUS 

MOWE AQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

615 

6P 

6P 

MRS  MARY  A  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89  20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91  03 

548 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOM  I  S 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89  16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

V. 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

JO 

89  20 

690 

c 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

2  1 

88  51 

480 

SP 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


CTQT  T  n  M 
O  1  n  1  i  U  In 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

UJ 

o 
<x 

cc 
ec 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UDOlK VlK 

a. 

E 

a. 

i_> 

at 
o. 

a. 
a 

> 

UJ 

(X 

'  -  o 

l_l  I 
UJ  ... 
Q- 

in  in 

PALEST INE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

5  1  4 

7P 

7P 

H  M  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRIST  I  AN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS  1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

[ 

EOGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EOGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87  4  1 

710 

8  A 

8  A 

H 

PARK  FOREST  WATER  OEPT 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

41 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7  A 

H 

ROBERT  G  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8  A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

67  1  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

M  I  0 

M  I  0 

[ 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

6 1 5 

SP 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68 1  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

g  g 

690 

6P 

7A 

{_ 

H 

MRS  OELLA  MAE  BORK 

PI TTSF I  ELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  4  8 

670 

[ 

C  I  T Y -P  I  T TSF I  ELD  SEW  PLT 

PONT  I  AC 

69 1  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

8  H     J  8 

650 

5P 

7A 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7  A 

c 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  I NCEV ILLE 

7004 

04 

PEOR I  A 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

70  1  4 

0 1 

WH I TES I OE 

6 

4  1 

40 

89  57 

6 1 0 

RICHARD  0  BRADLEY 

QUINCY   FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

M  I  0 

M  I  D 

u 

FAA 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

4  83 

7  A 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

0  3 

ROAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

4  0 

1  9 

88  10 

74  0 

7  A 

7A 

RANTOUL  LIGHT  OEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7  A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8  A 

8R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0 1 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  1 0 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8R 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

W I NNEBRGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARD  1 N 

5 

37 

25 

88  2  1 

4  00 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV ILLE 

755  1 

03 

SCHUYLER 

1 

4  0 

07 

90  34 

660 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  0  I 

500 

7A 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

g 

GALL  AT  I  N 

5 

37 

4  3 

88   1  I 

400 

7A 

JAKE  H  STEWART 

SHELBYV ILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  4  7 

655 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  I  DELL 

7952 

05 

VERMIL ION 

7 

39 

55 

87  4  9 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

814  7 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  4  3 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGRMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

M  I  D 

M  I  D 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DRVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSENO 

STREATOR  2  ENE 

OjOj 

l~19 
u  c 

LR  SRLIE 

1 

4  1 

08 

88  48 

650 

6P 

LARRY  G  YUSKO 

SUL L I  VAN  3  SSW 

O  JO  " 

u  / 

MOUL  TRIE 

2 

34 

88  37 

64  0 

c 

MERLE  E  LASH 

T ISK ILWA  2  SE 

fip  n  a 

n  i 

U  I 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

c  £  □  I 

.  |      ,   .:  ., 

u  / 

DOUGLAS 

7 

39 

4  8 

88  17 

653 

SP 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

R  7  A  n 

uo 

CHAMPA  I GN 

7 

a  n 

H  u 

nc 
UD 

QD      1  A 
O  O     1  t 

1 A  3 

M  I  0 

M  I  D 

If 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

0  /  jo 

("19 

LA  SALLE 

1 

A  1 

1  Q 

UU  J3 

4  64 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7  A 

7  A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7  A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

cp 

D  r 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TRZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L   MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KRLB 

6 

41 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

I ROQUO  I  S 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN  4  WSW 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6R 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY    1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7fl 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

C 

WALTER  J  WENZLRFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7fl 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL    1  E 

Q?  A  1 
3  C  **  1 

UD 

GREENE 

1 

39 

26 

90  2  3 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

VOTES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

: 

EDWARO  A  SCHAUB 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INOEx 


15 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOUHLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  s av i ng  t ime .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table,   and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3 -LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  'Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy:  30<?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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•  SO 

13 

5 

2* 

3 

1 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

33.5 

21 

.3 

27 

4 

-12.3 

45 

24 

1 1 

9- 

1046 

0 

12 

2  6 

0 

1  .08 

-  2.69 

.32 

12 

4  .4 

6 

3- 

4 

0 

0 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

31  .9 

g 

.7 

20 

8 

-16.7 

46 

25 

-  6 

Q 

1232 

0 

14 

2  8 

8 

.90 

-  2.19 

•  45 

13 

4.1 

1  1 

2- 

3 

0 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

28.  1 

11 

.4 

19 

8 

-14.9 

43 

25 

-  6 

6 

1259 

0 

22 

2  8 

2 

1.17 

-   1  .24 

.57 

1  3 

8 

28* 

4 

1 

0 

OU  QUOIN  4  SE 

KA5KASK I A  R  NAV  LOCK 

30.4 

12 

.7 

21 

6 

48 

25 

-  6 

6 

1207 

0 

16 

28 

3 

D 

1  .07 

.55 

13 

3.8 

3 

1 

0 

MARION  4  NNE 

29  . 9 

1 0 

.  5 

20 

2 

4  3 

25 

-  3 

7* 

1 249 

0 

18 

28 

5 

.62 

-  2.61 

•  22 

28 

7.5 

15 

2. 

3 

0 

0 

NASHVILLE   4  NE 

28.4 

14 

.4 

21 

4 

40 

24 

-  4 

6 

1214 

0 

2  2 

28 

1 

.73 

-  1  .88 

.35 

13 

6.3 

7 

3- 

3 

0 

0 

SPARTA 

30.  S 

15 

.6 

23 

I 

-14.0 

46 

24 

-  4 

6 

1  169 

0 

17 

28 

1 

1  .22 

-  1  .42 

.85 

13 

5.9 

5 

23- 

2 

1 

0 

WATERLOO 

29.7 

14 

.5 

5S 

25 

-  4 

6 

1  194 

0 

21 

28 

2 

1  -09 

-1.18 

.75 

13 

3  .7 

2 

1 

0 

DIVISION 

22 

2 

-14.8 

.99 

-  1 .95 

5-1 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

30.1 

14 

.6 

22 

4 

43 

25  • 

-  3 

6 

1  186 

0 

20 

2  6 

2 

.63 

-  2.36 

.42 

1  3 

2.0 

6 

3> 

3 

0 

0 

BROOKPORT  DAM  52 

24 

1 

46 

24  * 

4 

1  9* 

114  1 

0 

11 

28 

3 

.97 

-  2  .79 

.  42 

1  3 

4.3 

7 

2 

3 

0 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

32.  B 

15 

• : 

23 

9 

45 

25 

-  2 

6 

1  142 

0 

14 

26 

2 

.93 

•  52 

13 

6.2 

9 

2 

2 

1 

0 

FAIRFIELO  RADIO  WFIW 

30.0 

12 

.5 

21 

3 

-14.6 

41 

25  • 

-  5 

7 

1217 

0 

19 

28 

3 

.55 

-  2. 28 

.41 

13 

3.0 

10 

1 

2 

0 

0 

HARR I S6URG 

32.0 

13 

.5 

22 

8 

-IS. 3 

48 

24 

-  2 

19. 

1 175 

0 

14 

28 

3 

.94 

-  2.21 

.42 

13 

12.5 

9 

1 

3 

0 

0 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

28.6 

12 

.0 

20 

3 

-16.7 

44 

14 

-  3 

7* 

1246 

0 

22 

28 

2 

.90 

-   1  .99 

.36 

14 

7.5 

7 

1 

4 

0 

0 

MT  CARMEL 

27.4 

11 

■s 

19 

5 

40 

2S 

-  2 

6 

1268 

0 

24 

2  8 

2 

.53 

.20 

13 

1  .5 

9 

1 

3 

0 

0 

MT  VERNON  3  NE 

31  .7 

12 

.1 

21 

9 

-13.7 

43 

2S 

-  4 

6 

1202 

0 

14 

2  8 

4 

D 

.93 

-   1  .65 

.49 

13 

6.1 

1  1 

5. 

1 

0 

0 

RENO  LAKE  DAM 

29.3 

14 

.3 

21 

a 

45 

25 

-  3 

6 

1202 

0 

18 

2  6 

2 

1  .03 

.55 

13 

3 

1 

0 

ROS I  CLARE 

33.9 

1? 

.4 

24 

7 

46 

24 

0 

6 

1  126 

0 

9 

2  8 

1 

1  .02 

-  2.68 

.55 

13 

7.7 

10 

3- 

.' 

1 

0 

DIVISION 

22 

3 

-14. S 

.B4 

-  2.25 

5-6 
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DRILY  PRECIPITRTIO 


STATION 


NORTHWEST  0 

ALE  00 
OIXQH 

FREER0RT  WAS T£  UTS  PL 
Fill  TON  DAM  13 
GALENA  1  N 

GAL  VA 
GENE SCO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INOIS   CITY   OAM  16 

KEITHSBURG 

KEUANEE   1  E 
MOLINE  USO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  DAM  17 

PAU  PAW 
ROOELLE  6  NU 
R0CKF3RD  6  ENE 
ROCKF0RD  USO  AP 
STOCKTON 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

AURORA 

BARRINGTQN 

CHANNAHQN  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  ' HARE  USO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  USO  AP 
DE  HAL  B 
ELGIN 

OEBHARD  WOODS  ST  PAR* 

JQLIET  BRANDON  RD  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC    HENRY    LOCK    AND  OAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEQTQNE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED   ROCK  DAM 

WAUKEGAN 

UHEATQN  3  se 


WEST  03 

AVON  5  NE 
8ENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GAlESBURG 
GLADSTONE  OAM  10 

GOLOEN  1  NU 
LA  HARPE 
MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERL ING 

PAYSON 

QUINCr  FAA  AP 

QUINCY  DAM  21  ✓ 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVILLE 


CENTRAL 


01 


B13QMINGTQN  WATERWORKS 

CHENOA 

CHILL ICOTHE 

CLINTON    J  SSW 

DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA  A  NNE 
IACON  2  E 
L  INCOLN 
MACKINAW 

MASON    CITY    1  NW 
MINONK 

MOUNT  PUL ASK  I 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


D5 


EAST 
OANVliLE 

OANVRLE  SEWAGE  Pi  ANT 
GIBSON  CITY  l  E 
HQQPEST0N  1  NE 
KANKAKEE  WTO  POLL  CTR 

MONTICElLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 

PONTIAC 
RANT0UL 
SIDELl 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON   OAM  26 
8EARDST0UN 

BLUFFS 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


.02     .02  .0. 


10  1112    13  14  15    16  17  1 


.02     .04  .02 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


CARL  IMVILLC 

■  t  hc 

GRAF  TQH 

GREENVILLE   I  C 
ORIGGSVUlC 

hUlSBQRO  2  SSu 
Jacksonville 
JCBUWULt  2  SW 
^INCAIO 
me  DORA 


MQUN 


OL  IVt    J  E 


SPOIMG*  IElD  USQ  AP 
VIBOEN    1  N 
VIRGINIA 


EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 
CL AT  CITV  6  SSE 
DIQNA  3  SU 
Err  INGHAM  3  U 
r l  QRA  5  NU 

GREENuP 

HUTSONVILLE  POWER  i 
LAUOENCEVILLE 

MA  T  TQON 

mo m AQUA 

NEWTON  B  SSE 
OL  NET  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANOAl IA  3  NU 
WINDSOR 


SQUTMUEST 


6ELLEVILLE  SO  ILL  UNfv 
BMHKXH 
CAIRO  USD  CI 
CARBONDAlE  SEWAGE  PL 

CARL  Ti E  RESERVOIR 

CENTRAL  IA 

CHESTER 

Ou  QUOIN  4  se 

GRAND  TOWER  2  N 

KASKASKIA  R  NAv  L  OC1 
MARION    «  NNE 

NASH v I L  L  E  4  N£ 
PRAIRIE  00  ROChER  1USW 
RED  BUD  5  SE 


SOUTHEAST  00 
AL  6  ION 

6ENT0N  FOREST  SERvrCE 
BBOOXPORT  dam  52 
CARMI  e  NU 
OIXQN  SPRINGS  AGR  C 

r a iRr iel o  radio  wriw 
gqlconda  dam  si 

hARRISOURG 

hARR ISBuRG  DISPOSAL  PL 
mc  LEAMSBORO  2  EnE 

MT  CARMEL 

MT    VERNON    3  NE 

RENO  LAKE  OAM 
ROSIClARE 

SHAUMEETOWM    NEW  TOWN 


HATNE  CJT 


DAY  OF  MONTH 


5    6     7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STB! ION  INOE* 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1978 


STRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

o 
a 
ot 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

1 0 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

?  3 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CE 

. 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MAX 
MIN 

22 

20 

IB 

25 

25 

14 

20 

24 

26 

29 

30 

30 

28 

31 

27 

IB 

18 

19 

23 

24 

24 

24 

31 

40 

36 

26 

32 

32 
26 

25.6 
6.6 

DIXON 

MAX 
MIN 

17 

IB 

16 

20 

23 

n 

17 

23 

28 

32 

28 

31 

33 

29 

29 

22 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

25 

31 

40 

34 

29 

30 
15 

25-2 
3.7 

FREEPORT  HASTE  WTR  PL T 

MAX 
MIN 

17 

IB 

14 

17 

21 

16 

IS 

21 

27 

28 

28 

30 

33 

29 

27 

19 

17 

18 

22 

18 

24 

25 

22 

31 

38 

32 

27 

28 
10 

23.6 
.4 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

IS 

19 

1  2 

15 

24 

24 

1  3 

21 

24 

26 

26 

26 

30 

36 

25 

16 

15 

15 

20 

22 

22 

24 

24 

31 

37 

29 

2S 

30 
13 

23.1 
1 .2 

CALVA 

MAX 
MIN 

1  3 

20 

1 1 

18 

24 

14 

12 

17 

23 

26 

26 

29 

30 

28 

27 

20 

18 

14 

18 

20 

24 

22 

23 

30 

38 

30 

25 

30 
17 

22.5 
5.1 

GENESEO 

MAX 
MIN 

20 

11 

15 

25 

23 

13 

19 

22 

27 

25 

28 

29 

29 

28 

23 

15 

15 

17 

19 

23 

21 

25 

29 

38 

31 

24 

31 

31 
18 

23.4 
5.9 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

18 

20 

14 

21 

25 

16 

18 

22 

27 

31 

2B 

31 

34 

31 

3d 

21 

19 

18 

18 

23 

26 

23 

25 

30 

39 

31 

26 

30 
18 

24  .9 
3.3 

KEHANEE   1  E 

MAX 
MIN 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

21 

12 

17 

25 

21 
0 

14 

19 

23 

26 

26 

27 

29 

29 

29 

23 

16 

16 

17 

20 

23 

21 

24 

31 

38 

30 

24 

32 

31 
22 

23.8 
4.4 

MORRISON 

MA) 
MIN 

17 

20 

14 

20 

24 

16 
-  8 

16 

22 

28 

29 

26 

27 

33 
1 2 

30 

25 

18 

17 

16 
- 1 2 

20 

20 

27 

24 

24 

30 

37 

30 

26 

31 
17 

23.8 

■  5 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

IS 

20 

12 

19 

22 

IS 

1  3 
- 1 0 

20 

25 

27 
- 1 2 

26 

25 

30 
1  3 

29 

26 

18 

16 

15 

21 

-  1  4 

19 

23 
-  8 

23 
-  1  4 

22 
3 

30 
1 9 

38 
2  1 

32 

-  1 

26 
1 

29 
16 

22.7 
-   1  .5 

PAH  PAW 

MAX 
MIN 

14 

1 5 

12 

16 

22 

14 

1  4 

21 

22 
1 2 

29 
0 

23 
-  2 

25 
9 

35 
1  7 

28 
1  3 

25 

18 

1  3 

15 
-  6 

15 
- 1 6 

20 
3 

23 
3 

23 
-  5 

21 
-  6 

26 
1 8 

3S 
1  4 

32 
5 

24 

3 

28 
10 

21  .7 
2.1 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

18 

16 

18 

19 

21 

16 
-  8 

21 
-  5 

25 
5 

30 
1 7 

26 
-  1  1 

28 
-  8 

30 
B 

2B 
1  6 

28 

23 
1 2 

17 
-  1 0 

18 

- 1 0 

20 
- 1  2 

20 
- 1  1 

23 
5 

25 
-  2 

20 

32 
1 8 

39 
20 

39 

25 

29 
6 

28 

0 

31 
21 

24.6 
2.5 

nULnrU"U    HoU  Mr 

MIN 

15 
0 

10 
0 

17 
-  2 

20 
-  4 

19 

-  3 

14 
-  4 

19 
I 

25 
12 

27 
B 

24 
-  6 

25 
-  5 

31 
9 

27 
IB 

23 
5 

18 
3 

15 

-  5 

15 
-  7 

17 
-  8 

17 
-  1  I 

22 
3 

21 
0 

21 
-  9 

27 
18 

37 
21 

30 
14 

24 

6 

27 
2 

28 
18 

22.0 
2.6 

STOCKTON 

. 

TI5KILHA  2  SE 

MAX 
MIN 

20 
4 

17 
4 

21 
6 

24 

2 

24 
4 

17 

-  7 

22 
-  3 

25 
7 

29 
11 

28 
10 

29 
4 

33 
13 

2B 
23 

29 
1  1 

23 
14 

18 

2 

17 
-  4 

18 

-  5 

20 
-  8 

20 
9 

23 
1 

24 

-  3 

29 
20 

39 
21 

36 
23 

28 
7 

30 
9 

33 
20 

25.1 
7.0 

HALNUT 
. 

MAX 
MIN 

IB 

16 

18 

21 

20 

14 

- 1 3 

19 

25 

27 

25 
0 

27 

32 
1  3 

28 
20 

28 

22 
1 1 

1  8 

1  1 

17 
-  8 

19 

-  8 

23 
8 

22 
2 

23 
-  2 

28 
1 9 

39 

20 

35 
2 1 

26 

5 

29 
1 1 

30 

22 

23.6 
5.0 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

MAX 
MIN 

18 

:  6 

14 

19 

22 

16 

17 

20 

28 

32 

30 

32 

32 

29 
1  7 

31 
1  1 

23 
-  2 

20 
-  5 

23 

24 

- 1 2 

25 
-  9 

26 
0 

24 
-  9 

28 
-  6 

29 
IS 

36 
23 

34 
9 

31 
2 

29 

2 

25.3 
.5 

AURORA 

MAX 
MIN 

18 
1 

i  6 
0 

24 

22 
-  2 

22 

19 

-  5 

24 

5 

26 

29 

27 
-  5 

31 
-  5 

36 
1 0 

30 
20 

32 
20 

25 

18 

-  3 

19 
-  6 

20 
-  6 

22 
-  9 

27 
8 

22 
3 

24 

-  6 

28 
1 8 

39 

20 

34 

1  7 

28 
8 

31 
5 

32 
22 

25.9 
4.6 

BARRINOTON 

MAX 
MIN 

1  3 

17 

15 

23 

20 

1  1 

13 

21 

27 

29 

23 

29 

33 

30 

31 

21 

15 

-  5 

17 

-  5 

23 
-  1  1 

22 
-  5 

25 
2 

25 
-  6 

28 

3 

23 
i  9 

36 
23 

32 

28 
1 

29 
9 

23.7 
2.8 

CHICAGO  0  ' HARE  HSO  AP 

MAX 
MIN 

18 

16 

21 

22 

22 

17 

21 

26 

29 

25 

28 

32 
1 5 

31 
20 

27 
2 1 

22 
6 

15 

2 

19 
-  2 

22 
-  2 

22 

26 
8 

25 
7 

25 
3 

26 
1 9 

37 
23 

35 
2 1 

25 
1  1 

29 
8 

30 

22 

24  .8 

8.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

20 

20 

21 

24 

24 

19 

23 
6 

24 
9 

31 
22 

31 
1 9 

31 
i  2 

35 
20 

36 
23 

30 
1 8 

27 
2 1 

25 

22 
3 

24 
4 

26 
1  2 

26 
1 1 

28 
17 

29 
1 2 

29 
1 9 

36 
23 

39 
27 

35 
17 

31 
16 

32 
24 

27.8 
14.4 

CHICAGO  MIOHAY   HSO  AP 

MAX 
MIN 

17 

:  E 

1  9 

21 

22 

16 

21 

26 

29 
20 

27 

50 
2 

iS 
1 6 

30 
1 8 

28 
1  7 

23 

15 
1 

19 
-  1 

23 
-  2 

21 
4 

25 
9 

25 
9 

23 
5 

28 
1 8 

37 
25 

33 
19 

25 
12 

27 
.12 

30 
22 

24.7 
8.9 

DE  KALB 

MAX 
MIN 

IB 

19 

21 

19 

22 

22 

25 

31 

32 

28 

26 

31 
9 

31 
1  6 

29 
1  3 

24 

1 0 

23 
-  1 

22 
-  2 

19 
-  4 

21 
- 1 2 

30 
4 

28 
0 

24 

-  2 

28 
I  6 

37 
20 

36 

22 

31 
1  7 

31 
3 

32 
21 

26.4 
5.8 

ELGIN 

MAX 
MIN 

14 

15 

13 

21 

22 

14 

-  3 

16 
0 

23 
5 

29 

29 
S 

25 
6 

27 
10 

34 

1  5 

29 
9 

29 
9 

20 
-  4 

15 
-  4 

16 
-  3 

19 

-  5 

20 
-  2 

27 
6 

23 
0 

23 
0 

27 
1  3 

36 

22 

34 

9 

28 
7 

26 
B 

23.4 
4.7 

GEBHARD  HOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

18 

19 

14 

23 

23 

15 

17 

19 
2 

22 

30 
0 

27 
-  2 

28 
8 

33 
1 5 

34 
1  4 

30 
10 

30 
6 

19 

-  7 

17 
0 

17 
-  1 0 

22 
-  3 

25 
-  4 

20 

-  5 

24 

-  2 

28 
20 

37 
25 

35 
9 

27 
7 

30 
17 

24  .4 

3.6 

JOLIET  BRANOON  RD  DAM 

MIN 

17 

19 

17 

22 

24 

3 

18 

20 
-  1 

23 

26 
6 

31 

27 
5 

28 

33 
1 5 

34 

1 6 

29 
1  7 

25 
4 

17 
-  3 

» 

-  4 

19 
-  4 

22 
0 

25 
5 

28 
-  3 

25 
0 

29 
16 

38 

22 

34 
1  4 

29 
7 

30 
12 

25.2 
5.5 

MARENGO 

MIN 

16 

11 

19 

20 

22 

15 

20 

28 
6 

28 
1  7 

25 
- 1  1 

28 

32 
9 

24 
1  1 

29 
1 0 

24 

1 2 

18 
-  4 

20 
-  6 

20 
-  9 

22 
- 1  3 

26 
6 

2  3 
0 

24 

-  9 

28 
12 

36 

22 

35 
22 

30 
7 

28 
1 

29 
21 

24  .3 

3.0 

0  T  T  AHA 

MAX 
MIN 

21 

19 

22 

22 

24 
6 

19 

-  3 

24 

2 

25 
1  1 

30 

1 2 

31 

31 
8 

36 

1  4 

29 
23 

35 
1  8 

27 
1 9 

24 

3 

23 
-  1 

23 
0 

27 
-  3 

25 
9 

28 

4 

26 

2 

10 
22 

42 
24 

37 
26 

32 
1  0 

32 
:  1 

34 

23 

27.9 
9.8 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

16 

2 

16 
2 

20 
Z 

24 

S 

23 
8 

1  B 
0 

18 
-  1 

25 
-  2 

27 
8 

29 

26 
3 

27 
1  1 

35 
17 

29 
15 

1  5 

25 
1 

12 
-  3 

16 
-  5 

20 
-  2 

21 
1 

28 
5 

29 
-  1 

26 
S 

22 
12 

37 
18 

34 

9 

2  i 
9 

30 
15 

24  .6 

5.5 

PERU  2  H 

MAX 
MIN 

21 
IS 

19 

2 

24 

-  2 

24 

2 

IB 
-  8 

12 
-  3 

20 
-  3 

25 
8 

26 
10 

29 

30 
5 

35 
l  2 

30 
18 

31 
14 

.'4 
14 

20 
-  2 

14 

-  5 

16 
-  7 

15 
-10 

25 
0 

23 
0 

24 

-  5 

29 
8 

4  0 

15 

35 
12 

30 
12 

31 

10 

31 
20 

25.1 
4  .8 

HAUKEGAN 

MAX 

M : 

17 
3 

17 
6 

ie 

0 

20 
0 

22 
3 

1 1 

-  2 

19 

2 

21 
:  o 

30 

:  5 

30 

30 
4 

30 
9 

33 
1  4 

31 
1  9 

31 
1  s 

31 
3 

19 
-  2 

!  9 

2 

16 

-  3 

24 

_  3 

!  0 

27 
g 

28 
5 

31 
]  B 

36 
25 

34 

1  3 

.'6 

g 

29 
6 

25.3 
6.6 

HHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

18 
0 

IB 

-  1 

24 

0 

23 
-  6 

21 
10 

20 

-  2 

24 

S 

29 
-  1 

30 
I  7 

28 

-  3 

32 
-  5 

12 

30 
18 

32 
19 

25 
1  7 

18 

-  5 

21 

-  6 

25 
- 1  1 

24 

-1  1 

30 
6 

28 
7 

27 
-  6 

30 
16 

if, 
18 

36 
25 

37 
10 

31 
1 

33 
21 

27.5 
5.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 

6 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1978 


STRT ION 

OflY  OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

I  0 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

1  5 

16 

17 

1  P 

19 

2G 

: : 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        ■  " 

HEST 

03 

CBLESBURG 

MAX 

20 

15 

19 

25 

20 

13 

20 

25 

25 

29 

28 

iQ 

28 

22 

19 

18 

20 

20 

7  6 

75 

25 

30 

41 

33 

27 

32 

31 

24  .6 

MIN 

-  S 

4 

9 

10 

-  5 

-  8 

-  2 

6 

15 

9 

0 

22 

22 

12 

4 

4 

-  4 

-  6 

-  S 

11 

2 

-  1 

20 

18 

17 

8 

16 

19 

6.9 

COLDEN  1  NH 

MAX 

23 

20 

22 

25 

25 

IS 

20 

24 

27 

30 

30 

33 

31 

32 

2'' 

20 

17 

17 

20 

27 

24 

25 

30 

41 

38 

24 

35 

34 

26  -  3 

M  |  N 

4 

6 

0 

18 

4 

-20 

-  8 

-  3 

-  3 

17 

7 

24 

24 

12 

15 

-  1 

-  7 

-10 

-  5 

7 

-  1 

-  4 

70 

14 

22 

5 

II 

28 

6.3 

LB  HBRPE 

MAX 

24 

20 

22 

26 

28 

15 

19 

27 

27 

31 

7  1 

32 

29 

32 

26 

23 

2  0 

24 

23 

7  6 

7  8 

25 

3  7 

46 

37 

28 

35 

34 

27  .4 

MIN 

7 

4 

4 

6 

4 

-12 

3 

3 

5 

16 

7 

23 

21 

11 

10 

-  8 

-  6 

-10 

-11 

6 

2 

-  5 

19 

14 

22 

7 

8 

26 

6.3 

MONMOUTH 

MAX 

22 

20 

21 

2  b 

26 

12 

18 

25 

25 

29 

31 

31 

29 

31 

26 

21 

19 

20 

25 

23 

25 

31 

44 

37 

7  5 

34 

32 

26  .4 

MIN 

8 

3 

7 

8 

7 

-  8 

-  2 

6 

8 

17 

8 

24 

22 

19 

14 

0 

-  3 

-  5 

-  S 

9 

3 

1 

20 

16 

23 

7 

13 

27 

8.8 

OUINO  EBB  BP 

MAX 

22 

19 

21 

28 

21 

12 

18 

23 

25 

26 

28 

33 

31 

28 

2  5 

20 

14 

IS 

20 

26 

22 

27 

30 

42 

35 

24 

34 

33 

25.1 

MIN 

13 

4 

e 

18 

-12 

-16 

-  5 

-  1 

0 

15 

9 

7  5 

26 

19 

8 

-  1 

-  2 

-  6 

-  4 

7 

5 

2 

20 

16 

20 

6 

13 

26 

7.6 

QUINCT  DAM  21 

MAX 

2  0 

24 

17 

23 

30 

'? 

3S 

25. S 

MIN 

0 

15 

6 

12 

9 

-13 

-13 

-  4 

-2 

4 

14 

24 

18 

-?6 

J 

-  ! ! 

-!o 

-10 

5 

-26 

-  4 

1  7 

12 

9 

6 

3.7 

RUSMVILLE 

MAX 

n 

20 

20 

25 

27 

17 

21 

26 

29 

90 

27 

33 

31 

32 

24 

18 

19 

16 

18 

2  8 

76 

24 

29 

42 

40 

3  5 

3  2 

36 

26.6 

■         ■  ■ 

M    1  ^ 

7 

10 

2 

16 

8 

-14 

-10 

-  2 

12 

18 

6 

7  5 

24 

18 

0 

-  5 

-10 

-  6 

10 

4 

-  3 

20 

16 

12 

10 

22 

7.9 

CENTRAL 

04 

CMENOB 

MAX 

21 

19 

20 

25 

23 

IS 

22; 

20 

25 

27 

7  9 

32 

27 

26 

26 

21 

14 

18 

21 

21 

19 

7  8 

36 

29 

39 

7  9 

30 

24.3 

MIN 

3 

9 

5 

-  1 

9 

-  5 

-  2 

10 

10 

15 

2 

10 

22 

18 

14 

-  1 

-  4 

-  4 

-10 

-  1 

2 

-  6 

4.3 

OECBTUR 

MAX 

25 

24 

30 

27 

27 

20 

25 

33 

33 

2  9 

33 

40 

30 

34 

7  9 

23 

18 

20 

25 

33 

75 

27 

7  9 

41 

36 

7  9 

34 

38 

29  -2 

MIN 

0 

8 

5 

6 

6 

-  9 

-  7 

7 

1 

19 

2 

24 

24 

16 

9 

2 

-  5 

-  6 

-  9 

7 

10 

-  6 

71 

13 

26 

1  1 

6 

7.4 

FARMER  CITY 

MB) 

20 

22 

21 

24 

25 

19 

22 

23 

26 

28 

34 

31 

31 

28 

27 

21 

23 

22 

26 

26 

28 

23 

7  9 

40 

36 

27 

27 

36 

26  .6 

M  !  N 

2 

6 

5 

6 

11 

-  4 

-  2 

1  1 

5 

17 

6 

17 

13 

IS 

IS 

2 

-  3 

-  6 

-  5 

10 

7 

-  4 

7  0 

14 

26 

11 

13 

8.2 

HAVANA  4  NNE 

MAX 

19 

22 

20 

26 

26 

16 

18 

21 

28 

28 

31 

30 

3! 

29 

33 

23 

70 

19 

21 

24 

30 

26 

25 

3  3 

42 

30 

7  8 

31 

26  .0 

1 

8 

6 

10 

13 

-  12 

-  4 

3 

-  4 

9 

3 

1 1 

23 

70 

18 

-  9 

-  8 

-11 

-12 

-  4 

6 

-10 

-  1 

10 

22 

1 1 

9 

4.6 

LACON  2  E 

HO, 

20 

19 

21 

25 

25 

19 

24 

25 

29 

29 

31 

34 

28 

31 

25 

21 

19 

20 

21 

26 

75 

28 

2  9 

42 

36 

7  5 

3  7 

34 

26  .6 

8 

5 

3 

-  3 

10 

-  7 

-  3 

10 

5 

17 

I 

10 

23 

13 

IS 

-  2 

-  4 

-  7 

-  6 

6 

1 

-  2 

20 

19 

23 

8 

10 

7.0 

L INCOLN 

HO  . 

22 

24 

22 

25 

2  6 

IB 

23 

27 

29 

31 

32 

34 

32 

32 

30 

25 

20 

17 

22 

29 

2  7 

24 

31 

44 

38 

2  9 

32 

35 

27 .9 

3 

12 

8 

10 

11 

-  5 

-  3 

6 

5 

20 

4 

2  5 

23 

22 

15 

2 

0 

-  6 

-  5 

7 

6 

-  2 

2  0 

14 

26 

1  1 

13 

9.6 

MASON  C I T  T    1  NU 

MAX 

21 

20 

23 

24 

27 

16 

21 

23 

26 

2  9 

29 

32 

29 

30 

2  5 

22 

17 

19 

20 

25 

24 

24 

7  9 

42 

37 

7  6 

31 

33 

25  .9 

MIN 

0 

8 

s 

14 

8 

-  9 

-  5 

3 

-  1 

18 

3 

75 

23 

2  1 

18 

-  3 

-  3 

-  8 

-10 

9 

2 

-  7 

22 

13 

26 

7 

10 

26 

7.7 

M I NONK 

MAX 

19 

21 

18 

26 

25 

14 

16 

18 

21 

28 

29 

31 

33 

7  9 

7  9 

20 

25 

20 

19 

19 

24 

31 

26 

28 

36 

28 

27 

30 

24  .6 

MIN 

0 

5 

10 

14 

14 

-  2 

-  6 

S 

10 

10 

13 

17 

17 

12 

15 

9 

-  4 

-  B 

-  6 

-  3 

S 

-  7 

-  4 

IB 

20 

10 

11 

26 

7.2 

NORMAL 

MAX 

22 

19 

23 

25 

23 

15 

20 

20 

26 

27 

30 

30 

28 

31 

28 

22 

20 

21 

23 

25 

25 

24 

29 

40 

40 

2B 

30 

33 

26.0 

MIN 

0 

2 

8 

0 

13 

-  5 

-  4 

9 

5 

18 

-  2 

10 

22 

21 

19 

-  6 

-  6 

-10 

-  9 

12 

3 

-10 

20 

18 

24 

B 

7 

26 

6.9 

PEORIA  HSO  AP 

MAX 

32 

24.0 

'I 

8 

9 

14 

-% 

-  4 

-  7 

5 

?3 

S 

Z3 

7  7 

23 

": 

4 

-  7 

-'5 

-  6 

-  7 

9 

5 

-  7 

22 

:  •-, 

19 

8 

1  1 

22 

6.7 

PR  I NCEV I LLE 

MAX 

25 

20 

20 

24 

25 

15 

22 

23 

28 

28 

32 

30 

27 

30 

23 

21 

18 

20 

24 

23 

2  3 

30 

31 

41 

35 

29 

3  0 

32 

26.0 

• 

MIN 

5 

3 

3 

8 

7 

-  7 

-  8 

14 

2 

17 

0 

17 

17 

9 

13 

-  I 

-  6 

-  7 

-  9 

10 

0 

-  5 

70 

16 

16 

16 

12 

6.8 

EAST 

OS 

DANVILLE 

Ml,. 

23 

25 

28 

28 

26 

17 

22 

22 

26 

32 

31 

36 

30 

29 

34 

26 

23 

23 

2S 

32 

25 

25 

9  0 

40 

38 

30 

30 

36 

28  -2 

KIN 

-  5 

-  1 

2 

-  1 

1 1 

-  3 

-11 

S 

-  6 

-  3 

-  3 

5 

23 

9 

10 

-  S 

-  5 

8 

-  3 

20 

17 

27 

12 

9 

S.S 

MOOPESTON  1  NE 

"H. 

20 

19 

22 

24 

24 

15 

18 

17 

23 

27 

2B 

31 

25 

2" 

30 

24 

17 

17 

23 

7  6 

2  2 

24 

29 

37 

36 

27 

7  9 

33 

24  .8 

2 

8 

S 

4 

8 

-  5 

-  7 

1 

-  1 

0 

4 

6 

18 

3 

13 

6 

%  * 

-  4 

-  3 

0 

6 

-  1 

17 

17 

26 

10 

12 

24 

6.1 

KANKAKEE  HTR  POLL 

CTR 

MAX 

17 

23 

18 

23 

16 

13 

21 

22 

21 

29 

27 

29 

36 

.  'J 

7  9 

28 

77 

18 

19 

24 

24 

26 

7  5 

2S 

38 

36 

2  9 

32 

25 .0 

MIN 

-  S 

3 

3 

-  1 

-  1 

-  5 

-  2 

-  3 

-  3 

0 

1 

5 

7 

16 

15 

-  1 

-  5 

-  7 

-  2 

4 

9 

-  5 

-  2 

15 

9 

1  1 

14 

3.1 

PIPER  CUT  3  SE 

MAX 

20 

16 

20 

22 

25 

21 

20 

27 

26 

27 

31 

27 

7  8 

:( 

20 

IS 

16 

22 

23 

23 

22 

27 

37 

35 

25 

29 

33 

24  .5 

MIN 

2 

S 

3 

-  2 

9 

-  4 

-  6 

4 

2 

5 

4 

15 

22 

B 

12 

-  2 

-  4 

-  9 

-  7 

-  4 

4 

4 

18 

IS 

25 

7 

9 

24 

S.7 

PONTIAC 

MAX 

19 

20 

20 

23 

22 

17 

22 

19 

25 

31 

7  8 

31 

2B 

i  8 

26 

22 

18 

22 

22 

2  7 

27 

24 

29 

3  9 

36 

2  9 

2  9 

32 

25  -4 

MIN 

2 

10 

7 

-  2 

1 1 

-  5 

1 

9 

13 

2 

8 

23 

19 

IS 

-  7 

-  4 

-  5 

-  8 

1 

4 

-  3 

:•• 

20 

26 

9 

10 

23 

7.3 

RBNTOUL 

MAX 

20 

20 

19 

21 

16 

16 

18 

19 

18 

2  5 

27 

30 

32 

29 

26 

29 

22 

19 

20 

i  1 

23 

26 

23 

78 

39 

28 

20 

30 

23-9 

MIN 

-  1 

8 

4 

5 

5 

-  5 

-  4 

-  3 

4 

3 

8 

9 

16 

9 

10 

9 

0 

-  2 

-  3 

0 

0 

-  1 

0 

17 

17 

12 

12 

14 

5.1 

URBANA 

MAX 

?7 

?3 

33 

25.4 

MIN 

S 

2fj 

B 

9 

-*2 

1 

1  1 

:  2 

12 

9 

24 

?3 

14 

10 

3 

2 

5 

10 

1 1 

4 

7  0 

1  9 

21 

16 

10.8 

HBTSEKA  2  NH 

MAX 

14 

20 

19 

22 

2  2 

15 

16 

20 

20 

29 

2  5 

27 

32 

24 

25 

18 

IS 

12 

19 

25 

23 

21 

26 

35 

2  9 

27 

28 

22.7 

• 

MIN 

1 

9 

2 

-  2 

2 

-  2 

-  7 

-  6 

-  4 

0 

-  2 

6 

7 

3 

5 

1 

-  8 

-14 

-IS 

-11 

1 

-  9 

-  5 

11 

18 

10 

4 

.0 

HEST  SOUTHHEST 

06 

ALTON  OBM  26 

MAX 

24 

24 

25 

22 

30 

20 

15 

21 

25 

28 

7  8 

30 

35 

33 

32 

28 

26 

22 

21 

32 

27 

7  7 

30 

49 

35 

30 

35 

27  -7 

MIN 

14 

18 

15 

16 

-  2 

-  2 

S 

7 

9 

IS 

18 

27 

27 

2  3 

14 

9 

6 

4 

7 

1 1 

9 

1  1 

21 

25 

19 

19 

24 

13.8 

CBRL INVILLE 

MAX 

22 

24 

26 

30 

28 

14 

19 

24 

27 

30 

30 

36 

32 

37 

30 

27 

22 

23 

28 

30 

7  6 

29 

3  7 

SI 

39 

30 

3S 

37 

29 . 1 

MIN 

7 

11 

5 

15 

9 

-  9 

-  5 

3 

-  1 

20 

4 

25 

26 

25 

16 

9 

2 

0 

-  6 

1  3 

12 

2 

22 

19 

26 

1  7 

1  0 

25 

10.8 

CRICGSVILLE 

MAX 

23 

22 

20 

25 

24 

17 

18 

22 

27 

31 

28 

33 

30 

33 

24 

23 

21 

24 

28 

7  7 

27 

79 

45 

35 

27 

35 

34 

26.8 

MIN 

7 

7 

3 

18 

0 

-15 

-  6 

-  1 

-  1 

12 

4 

21 

21 

17 

15 

0 

-  5 

-  6 

-  2 

7 

3 

-  I 

18 

25 

21 

S 

12 

22 

7.2 

MILLSBORO  2  SSH 

MAX 

22 

24 

7^ 

29 

.  - 

IS 

23 

29 

29 

2  3 

31 

36 

33 

32 

29 

27 

22 

22 

27 

7  j 

77 

28 

27 

46 

40 

30 

34 

31 

28-8 

MIN 

11 

12 

8 

13 

9 

-  S 

-  2 

7 

3 

17 

14 

21 

29 

21 

16 

15 

4 

1 

2 

11 

14 

4 

21 

19 

26 

16 

14 

25 

12.4 

JACKSONVILLE 

MAX 

22 

21 

22 

21 

27 

16 

14 

19 

25 

25. 

29 

27 

32 

7  8 

33 

26 

23 

20 

19 

72 

29 

24 

26 

29 

46 

31 

28 

32 

25.6 

MIN 

4 

10 

3 

10 

13 

-10 

-10 

-  S 

-  2 

0 

4 

4 

26 

25 

20 

-  2 

-  1 

-  4 

-  9 

-  8 

6 

-  2 

-  2 

16 

19 

13 

10 

20 

5.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Jj 
a 

JERSE  Y V  I LLE  2  SH 

MAX 

24 

22 

24 

24 

21 

IS 

1 1 

15 

23 

25 

28 

29 

34 

31 

31 

28 

22 

ig 

19 

25 

30 

24 

28 

29 

49 

32 

2B 

34 

25.9 

MIN 

9 

13 

B 

16 

12 

-10 

-  5 

1 

0 

6 

3 

18 

27 

25 

1 1 

0 

-  2 

-  3 

0 

1 

10 

-  5 

10 

16 

15 

17 

13 

24 

8-2 

PANA 

MAX 

21 

Z  i 

22 

28 

27 

14 

15 

22 

25 

29 

31 

34 

31 

28 

29 

25 

19 

19 

23 

28 

25 

27 

28 

41 

37 

26 

32 

35 

26-6 

HIN 

8 

12 

8 

10 

8 

-  s 

-  2 

9 

4 

16 

10 

2  5 

25 

18 

16 

14 

5 

2 

1 

10 

11 

4 

22 

17 

27 

13 

12 

25 

11-7 

SPRINGFIELD  HSO  BP 

MAX 

21 

19 

21 

27 

27 

12 

16 

21 

25 

25 

31 

33 

30 

29 

24 

20 

16 

16 

20 

26 

23 

25 

28 

41 

37 

25 

31 

33 

25.1 

niN 

9 

8 

7 

16 

-  1 

-10 

-  S 

S 

1 

6 

5 

26 

26 

16 

1  1 

1 

-  2 

-  6 

-  6 

13 

4 

-  1 

17 

IS 

24 

12 

1 1 

25 

8.2 

VIRDEN  I  N 

nnx 

22 

18 

22 

27 

26 

IS 

IB 

25 

27 

29 

34 

31 

31 

35 

27 

23 

20 

17 

24 

29 

25 

29 

28 

44 

39 

28 

33 

36 

27.2 

MIN 

4 

B 

8 

12 

2 

-1 1 

-  5 

3 

-  1 

19 

6 

26 

26 

25 

15 

S 

I 

5 

-  6 

1 1 

8 

-  1 

23 

IB 

27 

1  4 

12 

25 

10.0 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

27 

26 

26 

27 

29 

13 

20 

26 

26 

34 

30 

37 

35 

34 

30 

25 

2  0 

20 

2  5 

30 

30 

25 

30 

47 

47 

31 

34 

36 

29.4 

MIN 

8 

8 

5 

18 

1  0 

-  1  0 

-  7 

-  2 

3 

1  7 

3 

25 

27 

25 

15 

-  1 

6 

-  7 

-  10 

6 

7 

-  4 

19 

9 

24 

10 

10 

25 

8.5 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

23 

24 

30 

33 

26 

19 

21 

27 

28 

29 

34 

40 

31 

26 

32 

24 

22 

21 

25 

26 

26 

27 

28 

40 

40 

29 

33 

38 

28-8 

MIN 

3 

7 

s 

3 

9 

-  4 

-  7 

8 

3 

I 

B 

21 

25 

14 

14 

16 

3 

5 

-  2 

10 

12 

3 

21 

15 

26 

1  4 

7 

25 

9.5 

EFF INGHAM   3  W 

MAX 

20 

22 

24 

25 

28 

20 

16 

17 

24 

26 

29 

30 

35 

32 

28 

29 

25 

20 

20 

23 

28 

25 

27 

28 

42 

33 

28 

32 

26.3 

MIN 

1 

8 

6 

5 

7 

-  5 

-  5 

-  5 

6 

4 

s 

26 

22 

14 

16 

5 

5 

-  5 

-  2 

14 

-  2 

-  1 

19 

22 

16 

7 

12 

7.2 

FLORA  S  NH 

MAX 

22 

27 

26 

30 

28 

15 

16 

24 

27 

29 

30 

34 

34 

33 

33 

29 

24 

22 

26 

29 

26 

28 

26 

43 

39 

29 

32 

36 

28.5 

MIN 

5 

1  0 

5 

3 

10 

-  7 

-  5 

5 

2 

2 

3 

24 

28 

22 

17 

1  9 

6 

8 

-  4 

1 1 

15 

0 

22 

19 

27 

16 

6 

26 

10.5 

HAT fOON 

MAX 

2  1 

22 

26 

29 

26 

16 

17 

23 

23 

30 

30 

35 

30 

27 

30 

23 

20 

19 

22 

26 

25 

25 

27 

41 

36 

27 

30 

33 

26.4 

MIN 

S 

7 

5 

5 

3 

-  3 

-  2 

7 

4 

7 

10 

22 

24 

15 

19 

13 

s 

4 

3 

10 

1 1 

5 

20 

20 

24 

1  4 

12 

26 

10.5 

MOHEAQUA 

MAX 

19 

23 

21 

25 

27 

22 

19 

26 

23 

29 

32 

33 

32 

28 

29 

26 

22 

19 

25 

27 

26 

29 

33 

40 

39 

38 

27 

33 

27.6 

MIN 

0 

9 

5 

4 

15 

-  8 

-10 

9 

4 

7 

2 

24 

23 

18 

9 

3 

2 

0 

-  8 

8 

1 1 

18 

15 

1  4 

12 

26 

6.2 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

20 

24 

26 

27 

27 

21 

17 

19 

25 

27 

28 

31 

34 

32 

28 

31 

25 

22 

21 

25 

27 

25 

26 

28 

39 

32 

27 

30 

26.6 

MIN 

1 

7 

6 

1 

7 

-  6 

-  5 

-  3 

6 

5 

4 

8 

21 

19 

15 

20 

7 

8 

0 

32/ 

12 

0 

6 

20 

22 

16 

8 

12 

7.6 

OLNEY  2  S 

Mfl  , 

24 

2  9 

32 

3  1 

23 

22 

20 

26 

29 

33 

35 

35 

34 

30 

33 

27 

25 

23 

26 

30 

27 

28 

30 

41 

38 

28 

33 

37 

29.6 

MIN 

2 

13 

7 

2 

13 

-  7 

-  6 

0 

6 

5 

0 

22 

23 

22 

15 

22 

5 

1 1 

-  6 

7 

n 

-  2 

23 

19 

28 

18 

s 

27 

10.4 

PALEST INE 

MAX 

23 

29 

2  5 

29 

27 

1  7 

20 

25 

29 

29 

33 

36 

31 

29 

33 

29 

25 

23 

25 

29 

28 

28 

30 

40 

38 

30 

34 

37 

29-0 

niN 

-  2 

4 

5 

-  i 

13 

-  6 

.  g 

4 

2 

1 

1 

18 

29 

14 

1 4 

21 

5 

g 

-  4 

7 

]  4 

2 

22 

21 

26 

1  7 

6 

26 

9.3 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

22 

2  2 

26 

30 

25 

16 

16 

24 

25 

26 

32 

34 

30 

28 

33 

25 

23 

18 

24 

31 

24 

27 

29 

38 

36 

28 

31 

36 

27.1 

MIN 

1 

3 

4 

2 

8 

-  5 

- 1  1 

9 

1 

-  l 

4 

12 

25 

g 

1 1 

1 6 

o 

2 

-  5 

5 

g 

-  i 

21 

2 1 

27 

1 2 

9 

25 

7.6 

SAL  E  H 

MA  i 

23 

26 

28 

32 

28 

16 

18 

26 

27 

30 

35 

35 

34 

33 

31 

27 

23 

22 

27 

32 

26 

30 

29 

45 

40 

30 

34 

36 

29.4 

MIN 

12 

1 1 

9 

12 

13 

-  4 

-  1 

10 

6 

8 

7 

24 

29 

26 

19 

20 

7 

8 

1 

14 

17 

4 

23 

16 

29 

18 

12 

27 

13.5 

TUSCOLA 

MAX 

21 

24 

2S 

27 

26 

19 

22 

22 

25 

31 

28 

32 

31 

30 

32 

26 

22 

19 

22 

28 

31 

27 

28 

41 

40 

29 

30 

34 

27.6 

MIN 

0 

-  t 

2 

2 

13 

-  5 

-  7 

1 1 

-  1 

4 

8 

19 

23 

11 

9 

8 

-  2 

-  1 

-  1 

5 

9 

-  1 

19 

12 

26 

12 

11 

23 

7.4 

VANDAL  I  A  2  NW 

MAX 

24 

21 

21 

2S 

30 

22 

15 

IB 

25 

27 

31 

35 

34 

33 

34 

31 

22 

26 

33 

26 

27 

28 

4  1 

35 

31 

33 

28.0 

MIN 

6 

13 

7 

9 

15 

-  6 

-  4 

4 

5 

9 

4 

15 

25 

22 

14 

17 

3 

2 

6 

14 

10 

8 

17 

21 

15 

10 

18 

10.3 

WINDSOR 

MAX 

22 

23 

23 

26 

18 

17 

19 

27 

27 

31 

34 

38 

30 

29 

30 

25 

20 

19 

25 

29 

27 

29 

27 

41 

37 

29 

32 

37 

27  .5 

MIN 

6 

6 

3 

6 

5 

-10 

-  B 

7 

0 

1  0 

10 

21 

25 

I  5 

17 

15 

1 

-  i 

-  2 

10 

10 

1 

22 

IB 

27 

1  3 

12 

26 

9.5 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

27 

30 

32 

34 

29 

17 

20 

24 

30 

36 

39 

41 

35 

35 

36 

25 

24 

28 

38 

30 

29 

33 

44 

43 

37 

35 

38 

32.2 

- :  s 

12 

1  9 

1 1 

1  2 

I  3 

4 

4 

8 

1  5 

20 

32 

27 

28 

2 1 

1 4 

1  3 

5 

g 

2  1 

1  2 

22 

1 7 

33 

22 

20 

28 

17.0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

MAX 

24 

26 

27 

31 

30 

17 

18 

23 

27 

30 

31 

34 

35 

32 

30 

28 

27 

22 

23 

35 

28 

29 

32 

41 

45 

34 

33 

36 

29.7 

MIN 

1  4 

IB 

8 

1  4 

17 

-  3 

2 

9 

3 

15 

6 

25 

31 

27 

2 1 

1  9 

g 

8 

-  j 

|  4 

1 6 

5 

23 

1 8 

3 1 

2  3 

1 8 

26 

14.9 

CAHOK I  A 

MAX 

30 

24 

26 

27 

32 

19 

20 

16 

22 

25 

30 

10 

35 

34 

33 

29 

33 

27 

24 

31 

31 

29 

32 

32 

55 

36 

32 

34 

29.6 

MIN 

16 

1  7 

:  5 

15 

17 

0 

0 

7 

7 

7 

2 

14 

25 

25 

24 

1 8 

g 

9 

_  3 

g 

1  9 

5 

25 

12.3 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

29 

33 

36 

37 

34 

20 

22 

26 

31 

32 

37 

42 

42 

35 

35 

32 

27 

26 

26 

38 

32 

32 

36 

45 

44 

35 

36 

33.5 

MIN 

20 

21 

18 

22 

16 

1  1 

1  1 

1  1 

1 1 

17 

20 

27 

32 

30 

31 

26 

21 

16 

12 

19 

22 

15 

27 

26 

32 

25 

25 

31 

21  .3 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

29 

26 

3  j 

32 

34 

22 

18 

21 

26 

30 

30 

40 

39 

42 

35 

35 

30 

26 

25 

33 

36 

30 

34 

34 

46 

39 

33 

35 

MIN 

8 

15 

3 

0 

2 

-  2 

-  4 

6 

-  4 

-  2 

2 

4 

25 

28 

29 

25 

1  i 

1 2 

.  3 

.  2 

1  9 

24 

39.7 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

23 

23 

24 

25 

26 

29 

13 

17 

24 

27 

30 

3  2 

34 

35 

32 

31 

26 

2  5 

21 

29 

35 

26 

29 

3  0 

43 

35 

2  9 

33 

28.1 

MIN 

12 

1  2 

9 

1  1 

9 

-  6 

-  3 

1 

3 

7 

1 0 

1  0 

25 

25 

22 

1 9 

Q 

g 

2 

1  6 

7 

20 

1  1  .4 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 
MIN 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

-i,, 

29 

2  b 

2  6 

29 

31 

2  3 

16 

20 

22 

27 

JO 

33 

38 

35 

34 

35 

30 

26 

24 

28 

3  7 

29 

34 

i  1 

46 

39 

34 

30.4 

MIN 

IB 

1  9 

1  1 

9 

10 

-  6 

-  5 

6 

e 

7 

5 

;  2 

25 

28 

2  5 

20 

1 0 

g 

O 

22 

25 

12.7 

MARION   4  NNE 

m  n  ■ 

25 

25 

29 

30 

32 

22 

1  1 

- 

.  4 

28 

29 

" 

37 

42 

34 

35 

2g 

2  5 

24 

26 

35 

28 

32 

f  t 

43 

38 

32 

29-9 

MIN 

10 

i  3 

7 

5 

6 

-  3 

-  3 

-  2 

3 

4 

4 

6 

25 

27 

28 

25 

l  i 

1  1 

-  2 

-  2 

i  7 

7 

7 

13 

14 

23 

18 

21 

10. S 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

25 

25 

27 

29 

29 

1  G 

17 

22 

2  5 

29 

32 

33 

36 

33 

10 

27 

22 

;  9 

25 

32 

27 

28 

29 

40 

37 

32 

32 

37 

28.4 

MIN 

12 

16 

7 

12 

16 

2 

6 

) 

1  3 

12 

20 

30 

25 

24 

20 

10 

5 

5 

14 

1  5 

7 

22 

1  6 

29 

22 

17 

26 

14.4 

SPARTA 

MAX 

2S 

27 

27 

34 

31 

16 

20 

24 

27 

29 

31 

35 

35 

34 

3  3 

28 

26 

23 

30 

34 

29 

31 

33 

4  6 

42 

32 

34 

30.5 

MIN 

15 

20 

1 1 

1  3 

15 

4 

2 

8 

4 

12 

10 

2  1 

30 

27 

2  5 

19 

12 

9 

4 

17 

]  9 

6 

22 

2  1 

30 

20 

20 

26 

15.6 

WATERLOO 

MAX 

28 

25 

25 

27 

32 

20 

17 

20 

2  4 

27 

29 

32 

37 

34 

29 

30 

2  5 

23 

32 

35 

26 

32 

34 

55 

37 

31 

2g .  7 

■             a  ■ 

MIN 

IS 

20 

IS 

]  4 

1  5 

4 

3 

6 

5 

16 

10 

20 

29 

;  g 

1 8 

22 

20 

26 

14.5 

SOUTHEAST  0'. 

ALBION 

23 

26 

28 

29 

28 

20 

16 

2  3 

27 

29 

30 

is 

35 

35 

34 

32 

30 

25 

26 

32 

32 

29 

30 

4  < 

43 

34 

32 

36 

30.1 

- :  s 

10 

14 

1  3 

10 

18 

-  3 

0 

3 

6 

7 

10 

23 

29 

25 

18 

23 

10 

1 1 

3 

10 

IB 

17 

23 

22 

29 

19 

13 

27 

14.6 

BROOKPORT  OAH  52 

MAX 

28 

35 

36 

36 

31 

21 

23 

3  0 

" 

32 

40 

42 

46 

36 

3  5 

30 

31 

27 

30 

40 

36 

32 

35 

46 

44 

37 

36 

40 

34.7 

MIN 

10 

15 

2 

4 

17 

-  4 

2 

0 

6 

7 

6 

17 

30 

27 

2  2 

27 

14 

15 

-  4 

4 

22 

10 

24 

8 

25 

22 

IB 

27 

13.4 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

27 

31 

35 

38 

32 

19 

21 

25 

1' 

32 

38 

39 

4  1 

34 

33 

32 

28 

2  5 

28 

36 

35 

29 

32 

44 

45 

38 

34 

37 

32.8 

MIN 

10 

16 

1 

7 

18 

-  2 

2 

I 

; 

9 

9 

20 

31 

27 

2  7 

25 

13 

14 

0 

13 

2  1 

6 

24 

1  3 

31 

22 

1  7 

28 

15.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

FEBRUARY  1978 


STfiT ION 


Ofir   OF  MONTH 


10 


!  2 


13 


14  15 


16    17  18 


19  20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29    30  31 


FBIRF IELO   RB010   HF IN 

MflRRISBuRG 

NC  LEBNSBORO  2  ENE 

rtT  CBRHEL 

HI   VERNON  3  NE 

RENO  LAKE  DBN 

R0S1CLBRE 


24     26  30 


25     30  32 


23  23 
10  13 


23  22 
10  12 


23     27  28 


24  24 

12  15 


28  33 
12  IS 


32     24  22 

5  15-3 


29  31  17 
2     IS  -  2 


32  23 
10  -  3 


29  25 
7  -  2 


2S  26 
10  -  4 


27  33  22 
12  14-3 


34     30  20 

12     IS  0 


19  24 

1  1 


16  23 
3  5 


34  35 
3  19 


31  35 
6  IS 


28  31 
9  16 


16  22 
S  5 


20  26 
3  4 


34  34 

8  21 


28  33 
12  18 


34  31 

25  23 


36  37 
28  28 


44  31 

28  25 


34  29 
28  18 


34  39 
23  24 


4  1  32 
28  27 


36  37 
28  28 


34  31  22 
19      9  10 


33  32 
20  19 


26     30     4  1 

3     15  20 


34  33 
10  24 


34  34 

20     1  1 


33  27 
21  12 


33  33 
20  14 


22  27 
3  3 


28  34 

1  0 


41  32  31 
25    20  8 


28     24  17 


43  35  30 
20    21  15 


22     29  34 


27  33 

9  14 


33  34 
9  24 


40  37 

25  21 


43  34 

31  12 


42  35 
30  24 


30-0 
12.5 


32-0 
13.5 


28.6 
12.0 


27.4 
II  .5 


31  .7 
12.1 


29.3 
14.3 


33.9 
15.4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

9 


DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

FEBRUARY  1978 


X 

DAY 

OF  MONTH 

o 

STAT  ION 

DEPT 

T  1  Ml 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1 1 

12 

i 

1  4 

IS 

16 

17 

18 

'3 

20 

21 

.'  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

tz 

K 
E 

URBflNA 

1  IN  1 

4 

max 

MIN 

29 
29 

29 
29 

29 

29 

29 
29 

30 

:e 

31 
27 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

29 
29 

29 
29 

29 
29 

29 
28 

3  0 

2  9 

30 
30 

X 
3  0 

30 
30 

3f 
30 

91 
29 

29 
29 

2S 
29 

29 
2S 

29 
29 

29 
2S 

3C 
29 

30 
30 

3( 
3C 

29  .4 
29.0 

8 

max 
niN 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 

31 

3; 

31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

3  1 
3  1 

3  1 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

31  .0 
31  .0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


SNOHFflLL   FIND  SNOH  ON  GROUND  '"inois 


DAY  OF  MONTH 

STRT ION 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

1  5 

l  E 

1 7 

1  8 

:  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

?7 

28 

29 

30 

31 
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5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87  45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

8A 

KUNHLU  nUKlrHIN 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89  42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89  17 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90  46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

2  1 

88  52 

490 

6P 

7A 

H 

ROBERT  G  MOORHOUS 

MOWEAQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

615 

6P 

6P 

MRS  MARY  A  DOOLEY 

MURPHYS80R0  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

c 

PARM  E  WILLIAMS 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89  20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

91  03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  S"E 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89  16 

680 

c 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89  20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88  51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STPTION  INDEX 
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cr 

0. 

a 

UJ 
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PALEST  1 NE 

6558 

07 

CRRWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

5  1  4 

7P 

7P 

H  M  GRODIS 

PRNR 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS  1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

c 

EOGRR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PORK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87  4  1 

710 

8R 

8R 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

PRW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

4  1 

41 

88  59 

895 

7fl 

7R 

H 

ROBERT  G  WARD 

PRYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8R 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  flP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7fl 

MRS  NANCY   L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

6 1 5 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7fl 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68  1  9 

05 

FORD 

] 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7R 

c 

H 

MRS  DELLR  MRE  BORK 

PITTSFIELO  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

c 

CITY-PITTSFIELO  SEW  PL  T 

PONT  IRC 

69  1  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7R 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRRIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7fl 

c 

ARTHUR  J  BESSEN 

PRINCEVILLE 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

70  1  4 

0  1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89  57 

6  1  0 

c 

RICHARD  0  BRADLEY 

QUINCY  FAR  RP 

7072 

03 

ROAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FAA 

QUINCY  ORM  21 

7077 

03 

RDRMS 

4 

39 

54 

9 1  26 

483 

7R 

7fl 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

RDRMS 

4 

39 

56 

9 1  25 

508 

7fi 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RRNTOUL 

7  1  50 

05 

CHAMPAIGN 

7 

4 ; 

1  9 

88  1 0 

740 

7R 

7fl 

c 

RRNTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7  1  57 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7fl 

VERNON  H  LUCHT 

RENO  LAKE  DAM 

7  1  87 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8R 

8R 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0 1 

OGLE 

6 

4  I 

57 

89  1 0 

780 

6P 

6P 

FRRNK  HUFFSTRTLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

W  I  NNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8R 

MRS  HARRIET  L  REID 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

W I NNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88  2  1 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

755  1 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  34 

660 

SP 

5P 

RICHARO  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  0 1 

500 

7fi 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MRRION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SMRWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GRLLRT  IN 

5 

37 

43 

88  1  1 

400 

7fl 

JAKE   H  STEWART 

SHELBYV I LLE  DRM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

6  B  5 

7fl 

THELMA  LANE 

SPRRTR 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPR1NGFIELO  WSO  RP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

M  I  D 

M  I  D 

6P 

C 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSEND 

STRERTOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  48 

650 

6P 

LRRRY  G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MERLE  E  LRSH 

TISKILWR  2  SE 

8604 

0  1 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

6P 

6P 

KRRL   B  MUMMfl 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  1 7 

653 

5P 

5P 

H 

OE  KflLB  RGR I  RSSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88  14 

743 

M  I  D 

M  I  D 

7fl 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

88  59 

464 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7R 

7A 

r 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7R 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CRSS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LE  I CESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BURERU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST  T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7R 

7R 

EUGENF  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WRTSEKR  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7R 

7R 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGRN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6R 

6R 

RROIO  STATION  WKRS 

WRYNE  CITY   1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7R 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SRLEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SRLEM 

WHERTON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

SP 

7R 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HHLL   1  E 

924  1 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HRLL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  fl  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  fl  SCHflUB 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOMINC  STfiT I  ON  INOEX 


15 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,   Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylightsavin^  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  -nay  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970, 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3 -LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     S-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  Sub- 
station History"  for  this  State,   price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price:     $5,10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40"?  single  copy;  30$  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


USCOMM-NOAA-ASHEVI LLE ,   N.C.    19  78-1110 
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34  .0 

8  1 

3 1 

-  5 

5 

954 

0 

6 

25 

2 

6 . 5 

8 

4  . 

5 

0 

0 

L INCOLN 

43 

5 

2S 

9 

34.7 

»  5.0 

8! 

31 

-  4 

5 

932 

0 

4 

25 

2 

2.62 

-  .23 

.83 

25 

S.6 

6 

9» 

7 

1 

0 

MASON  CITY   1  NW 

41 

C 

24 

5 

32.8 

79 

31 

-  8 

5 

990 

0 

7 

2  3 

2 

1  .59 

•  65 

25 

13.0 

9 

B 

5 

1 

0 

MINONK 

39 

5 

22 

5 

31  .0 

-  6.5 

63 

3  l 

-  6 

4 

1045 

0 

1  1 

2  8 

2 

1 

1 

NORMAL 

42 

3 

25 

0 

33.7 

-  5.4 

78 

3 1 

-  6 

4 

965 

o 

7 

2  j 

] 

1  58 

-1.16 

'  CO 

8  . 2 

9 

8* 

' 

1 

0 

PEORIA  WSO  AP  //R 

40 

6 

23 

9 

32  .4 

-  4.9 

60 

3  l 

-  6 

4 

1  006 

0 

7 

2  J 

2 

1  . 56 

1  .24 

47 

94 

5  .0 

6 

6» 

6 

0 

0 

PRINCEVILLE 

42 

7 

23 

7 

33.2 

80 

31 

-  7 

4 

975 

0 

5 

26 

2 

.37 

25 

4.9 

0 

0 

DIVISION 

33.4 

-  5.5 

2  08 

■       •  ■ 

EAST  OS 

DANVILLE 

43 

z 

24 

4 

33.8 

-6.1 

79 

31 

-  8 

5 

960 

0 

6 

23 

! 

3.40 

.57 

1  .05 

21 

7.7 

8 

9> 

1  1 

2 

1 

HOOPESTON   1  NE 

40 

8 

25 

0 

32.9 

-  5.8 

77 

31 

1 

5» 

988 

0 

7 

23 

.0 

1  .87 

-   1  .02 

•  72 

21 

4  .9 

5 

9« 

5 

1 

0 

KANKAKEE   HTR  POLL  CTR 

39 

1 

22 

9 

31  .0 

64 

23 

-  6 

5 

1047 

0 

6 

2  4 

1 

1  .68 

.40 

25- 

5.0 

7 

5« 

6 

0 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

40 

< 

25 

D 

32.7 

-  5.2 

76 

31 

-  4 

5 

997 

0 

7 

2  3 

2 

2.05 

-  .49 

•  75 

25 

6.5 

9 

6« 

5 

1 

0 

PONT  I  AC 

42 

0 

25 

: 

33.6 

-  4.8 

77 

31 

-  8 

5 

969 

0 

1 

2  2 

2 

I  .80 

-  -52 

.50 

25 

6.2 

8 

8« 

6 

1 

0 

RANTOUL 

39 

4 

23 

4 

31.4 

61 

23 

-  1 

4 

1036 

0 

7 

2b 

2 

1  .59 

-1.18 

.53 

25 

4 

1 

0 

URBANA 

4  1 

0 

26 

3 

33.7 

-  5.6 

77 

31 

-  1 

5 

966 

0 

7 

22 

1 

1 

3.68 

.55 

.75 

20 

13.4 

13 

9« 

1 

2 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 

  HARCH  1978 


TEMPERRTURE 

PREC I P I  TOT  I  ON 
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° 

il 
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O  u. 

a 

3 
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o 

- 

a  I 

t  o 

° 

o 

- 

HATSEKA  2  NH 

37 

■  6 

22 

•  1 

29 

9 

62 

23 

-  9 

5 

1 080 

0 

6 

27 

2 

2 

9  4 

.06 

1.14 

21 

3.7 

8 

3 

6 

3 

I 

0 1 V 1 5 1  ON 

32 

4 

-  6.2 

2 

36 

-  .33 

6  .8 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OAM  26 

44 

.5 

28 

.5 

36 

5 

70 

23 

4 

s. 

875 

0 

4 

19 

0 

B 

I  9 

1  .67 

2S 

21  .8 

18 

9 

10 

5 

2 

C ARL  1 N V  I L LE 

4S 

.7 

27 

•  0 

36 

4 

-  5.3 

84 

31 

-  9 

5 

881 

0 

4 

20 

2 

5 

46 

2.45 

I  .51 

24 

22  .3 

20 

8 

9 

4 

! 

CRIGGSVILLE 

43 

•  0 

22 

■  9 

33 

0 

-  7.6 

80 

31 

-  8 

4 

988 

0 

? 

7  3 

2 

3 

8  2 

1  .00 

1  .79 

25 

17.1 

16 

9- 

7 

1 

1 

HILLSBORO  2  SSH 

45 

27 

•  5 

36 

5 

-  5.8 

84 

31 

-  3 

4 

680 

0 

5 

20 

2 

6 

10 

3  .03 

1  -36 

25 

26.5 

1  0 

5 

1 

JACKSONVILLE 

40 

.3 

23 

.0 

31 

7 

-  9-3 

69 

23 

-  9 

5 

1026 

0 

8 

26 

' 

3 

14 

.36 

18-5 

18 

9- 

JERSEY V  I LLE  2  SN 

42 

.8 

26 

.1 

34 

5 

72 

31« 

-10 

5 

936 

0 

5 

2  3 

2 

5 

90 

1  .81 

25 

19  .5 

20 

9» 

7 

4 

3 

PANS 

"9. 

26 

•  8 

3  4 

9 
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82 

31 

-  5 

5 
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0 
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2 

S 
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5* 
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2 

* 
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6 
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1 
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27 

.  ! 

35 

1 

80 
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5 
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0 

6 

2  1 

2 

s 
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2  -90 
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26 
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16 

8 

8 
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3 
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35 

6 
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26 
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5 
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0 
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2 
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18 

9 
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4 

a 
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.1 

24 

■  0 

32 

6 
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68 

29 
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5 
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0 

7 

19 

3 

S 

4  7 

2.14 

1  .05 

24 

17.2 

1  4 

10* 

1  0 

4 

FLORA  S  NH 

46 

•  3 

27 

■  5 

36 

9 

-  6.5 

82 

31 

-  1  4 

5 

864 

0 

5 

20 

2 

5 

48 

1  -73 

1-10 

7 

8 

4. 

1  1 

5 

HATTOON 

42 

•  0 

26 

•  3 

34 

2 

60 

3 1 

-  3 

5 

95  1 

0 

7 

22 

2 

30 

1  -02 

19-0 

17 

8 

1  9 

3 
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44 

.2 
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.5 

34 

9 
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31 
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5 
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0 
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.3 
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4. 

7 

3 

2 

LHWDUNUHLt    OtHHUt  "L 

47 

.6 

29 

.3 

38 
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6 
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5 
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5 
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5- 

B 
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1 
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820 

0 
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17 
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09 
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2 
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.3 

37 

8 
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5« 
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2 
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1 
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46 

.3 

28 

.7 

37 

S 

71 

29 

-  8 

6« 

845 

0 
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4 

60 
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14 
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8 

6* 
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3 

1 
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47 
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30 

.7 

39 

3 
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5* 
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1  -03 
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5* 
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1 
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■  3 

40 

5 
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0 

s* 
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5 
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.5 
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5 
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4 

66 
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14 
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5- 
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1 
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52 

.3 

32 

.1 

42 

2 

78 

31 

0 

5 
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16 

1 
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89 
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3 

4» 

8 
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2 
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50 

.6 

32 

.3 
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5 

722 
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3 
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1 
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14 
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2 
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47 
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.2 
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6 
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2 
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S 
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4 
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4. 
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1 
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29 

.  1 

37 

0 
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5 
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4 
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4 

47 

1  -32 
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7 

7 

2 
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49 

.1 

28 

.6 

38 

9 

-  5.1 

81 

31 

-10 

4 
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4 

16 

1 

1  .45 

14 

5.0 

9 

3 

9 

2 

REND  LAKE  DAM 

45 

.8 

29 

■  8 

37 

8 

74 

29 
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5 

838 

0 

4 
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I 

4 

9  0 

1  .58 

14 

9 

4 

1 
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50 

■  5 

32 
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41 

3H 

72 

31  • 

3 

5 

733 

0 

3 

17 

0 

5 

70 

.18 

1  -26 
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4  .8 

5 

4. 

9 

3 

2 
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39 

4 

-  S.7 

4 

96 
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DAILY  PRECIPITATION 


STRT ION 


NORTHWEST  01 

At  EM 

DIWJN 

F8EEP0BT   WASTE    UTR   PL  7 
FULTQH  OAM  13 
GALENA    1  N 

QAL  VA 
GENESEQ 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INOIS  CITY  OAM  16 
KE I TWSBUHG 

KEUANEE   1  E 
MOLINE  USO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROL  L 
NEU  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 
ROCHE L L  E  6  HU 
ROCKFQRD  6  ENE 
ROCKFOQD  USB  AP 
STOCKTON 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA 
BARRING TON 

CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIOMAV  USO  AP  ✓/R 
D€  KAL6 
ELGIN 

GEBHARO  UOOOS  ST  PARK 

JOLIET  BRANDON  RO  OAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC   HENRY  LOCK  AND  OAM 

MORR 15 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEQTONE 
PERU  2  u 
STHEATQO  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

UAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


GOLDEN  l  NW 
LA  HARPE 
MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STEAL  ING 

PAYSON 

OUINCY  FAA  AP 
OUINCY  DAM  21  / 
QUINCT  MEMORIAL  BRIDGE 
RUSHVIL  LE 


CENTRAL  0« 

6L  OOM ING  TON  WATERWORKS 
CHENOA 

CHILL ICOTHE 
CL IN TON    1  SSW 
DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA  4  NNE 
L AC ON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY  1  nu 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST 


OS 


DANVILLE 

OANVlLLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
HOOPESTOfl  1  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

MDNTICELLO  3 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDCLL 


WEST  SOUTHWEST 

AL  TON  DAM  26 
BEARDS TOWN 

Bl uffs 


6.  10 
2.33 
3.38 


DfiY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1 1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


.22      .25  .04 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


CAQL  INVILLE 
EOfc*BOSVILLE    1  HE 
GSAF  TO* 

(MCCHVILLC   1  E 
GBIGOSVILLC 

mUiSBOBO  3  SSP 

JEBSEyvillE  3  Su 

MNCAIO 

*EDOS« 

MOUNT  OL  JVE  1  E 

PAHA 

SPBIHQf |ELO  USO  AP 
V180EN    1  n 
VIBOIHIA 

*m  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST 
CHARLESTON 

CLAY  CITY  6  5SE 
DIOHA  3  Sw 
ErriHOHAM  3  U 

'  S  NW 

OBEEHuP 

mutiohvillE  P0fc*\O  ' 
I AtAEHCEvILlE 

f*ITTOOH 
MO  UC  AQUA 

nEwtOn  6  5SE 
OLNEY  a  5 
PALESTINE 
PARIS  UATEauOBtS 


TUSCOLA 
vAHQAL IA 
UIHOSOB 


BELLEVILLE   SO    ILL  UNIV 

CMMlfl 
caiqo  iao  ci 
CAQ60H0ALE  SEuAGE  PL 

CABlyvE  BESEBvQIB 

CEHTBAl  I A 

ChESTEB 

Ou  OUOIH  4  sc 
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DAY   OF  MONTH 
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SEE  REFERENCE  NOTES  FOILDMINC  Sim  ION  INO  > 
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DRILY  TEMPERATURES 


DAY   OF  MONTH 

O 

<E 

STPTION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

2  1 

2  2 

23 

2  4 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3  1 

cr 

NORTHWEST  01 

RLEDO 

MAX 

30 

25 

25 

17 

24 

34 

31 

31 

40 

44 

39 

37 

35 

37 

4  1 

37 

34 

45 

47 

54 

50 

63 

56 

48 

31 

37 

50 

60 

57 

63 

80 

42.0 

x  i  N 

7 

18 

10 

-  7 

-  6 

13 

22 

16 

s 

19 

27 

26 

28 

31 

31 

24 

22 

20 

31 

28 

34 

37 

34 

17 

24 

27 

25 

35 

34 

34 

46 

23.0 

DIXON 

nnx 

32 

30 

23 

26 

26 

26 

32 

33 

35 

37 

43 

41 

35 

36 

40 

37 

37 

35 

42 

46 

52 

49 

59 

53 

30 

31 

36 

51 

61 

53 

60 

39.6 

MIN 

10 

13 

15 

-  3 

-  6 

1 1 

21 

20 

8 

8 

18 

28 

31 

33 

32 

24 

19 

17 

24 

31 

36 

32 

31 

23 

24 

24 

22 

26 

28 

31 

35 

21  .5 

FREE  PORT  HASTE  WTR  PL  T 

MAX 

30 

26 

23 

24 

21 

23 

30 

32 

33 

39 

44 

39 

41 

36 

38 

36 

35 

33 

41 

44 

48 

46 

56 

49 

31 

31 

37 

51 

56 

50 

60 

38. 2 

h  ;  n 

3 

4 

8 

-  5 

-  6 

-  1 

16 

1 1 

0 

6 

19 

19 

30 

31 

31 

21 

15 

13 

23 

22 

35 

35 

27 

24 

25 

25 

19 

20 

29 

29 

30 

18-0 

FULTON  OAM  13 

Mfl. 

29 

26 

24 

23 

IS 

25 

29 

31 

31 

40 

42 

36 

35 

37 

39 

38 

33 

33 

44 

45 

51 

46 

54 

46 

30 

31 

36 

53 

55 

49 

61 

37.7 

MIN 

4 

6 

13 

-  S 

-  7 

-  6 

1  4 

10 

-  1 

4 

16 

27 

29 

31 

32 

27 

21 

18 

25 

27 

30 

34 

30 

26 

26 

27 

22 

23 

32 

33 

34 

19.4 

GALVA 

MAX 

32 

31 

24 

24 

16 

25 

35 

32 

34 

37 

43 

40 

34 

36 

36 

40 

35 

33 

43 

47 

55 

50 

63 

S3 

29 

31 

33 

47 

60 

52 

62 

39.1 

M  1  N 

10 

1  0 

14 

-  6 

-  6 

-  3 

20 

IB 

1 1 

IS 

21 

28 

28 

32 

31 

24 

19 

19 

25 

32 

34 

35 

34 

27 

25 

27 

24 

29 

34 

32 

35 

21  .9 

GENESEO 

MAX 

27 

22 

23 

16 

26 

32 

31 

32 

36 

42 

40 

36 

37 

39 

36 

35 

34 

45 

47 

55 

51 

63 

52 

34 

31 

37 

49 

61 

51 

64 

BO 

40.8 

MIN 

10 

1  8 

2 

-  5 

-  3 

22 

22 

17 

S 

20 

29 

28 

29 

32 

27 

24 

21 

20 

26 

30 

31 

36 

34 

26 

26 

26 

23 

35 

35 

31 

SO 

23.5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

33 

31 

23 

24 

19 

27 

37 

34 

36 

4  1 

46 

41 

35 

37 

40 

40 

37 

36 

43 

49 

56 

57 

65 

55 

31 

32 

36 

48 

62 

S3 

62 

40.8 

m  :  n 

1  1 

16 

IE 

-  2 

-  B 

3 

23 

21 

7 

12 

24 

29 

29 

33 

33 

22 

22 

1  8 

27 

25 

35 

31 

37 

28 

27 

28 

29 

35 

35 

28 

38 

23.0 

KEWANEE   1  E 

MA) 

32 

30 

32 

22 

15 

27 

34 

30 

33 

37 

43 

39 

35 

36 

37 

39 

30 

32 

43 

47 

54 

49 

62 

52 

29 

32 

39 

48 

60 

52 

65 

39.2 

MIN 

9 

14 

14 

-  4 

-11 

-  5 

23 

20 

3 

19 

26 

28 

23 

31 

31 

26 

21 

18 

27 

27 

35 

34 

35 

26 

21 

28 

22 

34 

33 

30 

40 

21  .9 

MOLINE  WSO  AP 

MAX 

2B 

23 

22 

16 

25 

33 

32 

33 

37 

42 

39 

37 

37 

40 

3B 

37 

36 

47 

49 

54 

52 

64 

54 

38 

31 

36 

52 

61 

53 

64 

81 

41  .6 

M  !  N 

12 

ie 

2 

-  5 

-  7 

23 

25 

15 

7 

19 

30 

30 

31 

34 

28 

25 

22 

21 

29 

28 

37 

37 

37 

27 

27 

27 

21 

35 

36 

33 

51 

2  4.4 

MORRISON 

MAX 

31 

28 

25 

32 

17 

27 

33 

33 

33 

35 

40 

40 

34 

37 

39 

39 

35 

34 

44 

47 

52 

49 

59 

50 

31 

32 

37 

51 

59 

52 

60 

39.2 

M  !  N 

9 

10 

1 1 

-  5 

-  9 

-  4 

20 

17 

2 

S 

15 

27 

29 

31 

32 

21 

19 

17 

25 

25 

32 

31 

30 

26 

25 

26 

20 

24 

33 

31 

33 

19.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

29 

25 

23 

22 

17 

24 

30 

31 

32 

36 

42 

38 

35 

35 

38 

37 

34 

33 

42 

45 

SO 

47 

53 

49 

30 

32 

38 

S3 

57 

51 

60 

37.7 

M  [  N 

2 

7 

11 

-  9 

- 1  3 

2 

16 

1 1 

-  4 

9 

28 

22 

29 

31 

30 

18 

13 

10 

27 

22 

34 

32 

26 

24 

25 

26 

16 

30 

27 

32 

35 

18.4 

PAW  PAW 

MAX 

30 

28 

21 

24 

15 

22 

31 

30 

31 

33 

42 

38 

32 

34 

36 

35 

35 

33 

40 

45 

51 

46 

59 

50 

28 

30 

33 

45 

58 

49 

57 

36.6 

n  i  n 

7 

7 

14 

-  5 

-  7 

1  0 

21 

17 

3 

3 

22 

22 

25 

30 

30 

25 

18 

16 

18 

30 

29 

33 

32 

24 

28 

29 

29 

31 

29 

29 

20.0 

ROCMELLE  6  NW 

MAX 

27 

23 

29 

20 

23 

29 

31 

32 

37 

40 

39 

36 

34 

40 

37 

39 

37 

40 

46 

48 

47 

58 

SI 

45 

30 

35 

48 

60 

52 

S7 

79 

40.3 

M  !  N 

3 

9 

12 

-  5 

-  9 

19 

16 

6 

-  3 

10 

31 

26 

30 

32 

31 

18 

13 

13 

30 

27 

34 

32 

28 

25 

26 

29 

25 

33 

29 

31 

39 

20.6 

ROCKFORD  WSO  OP 

fW< 

25 

23 

21 

17 

22 

28 

30 

31 

37 

40 

37 

34 

34 

37 

35 

33 

31 

39 

43 

48 

45 

SO 

51 

32 

30 

34 

47 

57 

50 

58 

78 

38.0 

M  I  N 

7 

7 

S 

-  6 

-  9 

16 

17 

9 

-  1 

14 

30 

25 

30 

33 

26 

20 

15 

14 

28 

25 

33 

34 

26 

25 

27 

30 

22 

35 

31 

32 

36 

20.5 

STOCKTON 

MAX 

24 

24 

20 

19 

20 

33 

32 

31 

36 

45 

39 

35 

34 

37 

37 

33 

31 

4  0 

41 

46 

46 

51 

48 

43 

29 

38 

49 

53 

50 

58 

77 

SB. 7 

M  i  N 

5 

8 

11 

-  8 

-  3 

7 

12 

9 

1 1 

20 

32 

26 

28 

31 

29 

20 

10 

14 

22 

34 

29 

22 

22 

26 

26 

35 

29 

32 

43 

20.  1 

TISKILWB  2  SE 

MAX 

32 

27 

24 

18 

24 

35 

32 

35 

40 

44 

41 

37 

37 

38 

39 

36 

34 

42 

48 

55 

5  0 

64 

53 

47 

31 

33 

47 

62 

57 

60 

79 

42.0 

MIN 

1 1 

17 

15 

-  3 

-  7 

20 

25 

20 

9 

21 

29 

29 

30 

32 

32 

25 

22 

18 

34 

28 

35 

35 

35 

27 

26 

2B 

25 

36 

33 

30 

49 

24  .7 

WALNUT 

MAX 

30 

24 

19 

17 

23 

32 

30 

31 

37 

42 

39 

35 

37 

35 

39 

35 

34 

42 

47 

54 

49 

63 

52 

45 

30 

33 

49 

61 

55 

58 

77 

40.5 

MIN 

5 

15 

1  2 

-  6 

-  3 

21 

18 

17 

5 

19 

30 

27 

29 

31 

3 : 

24 

20 

19 

32 

29 

34 

35 

30 

25 

25 

28 

21 

36 

29 

31 

48 

23.1 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 

30 

28 

27 

25 

23 

24 

33 

31 

33 

39 

48 

37 

44 

39 

38 

36 

36 

33 

38 

45 

47 

46 

51 

49 

28 

31 

33 

48 

54 

46 

54 

37.9 

n  |  n 

10 

-  1 

-  S 

-  4 

-  2 

1  4 

15 

24 

27 

29 

31 

20 

13 

12 

18 

20 

35 

32 

24 

22 

22 

2!, 

30 

32 

27 

26 

33 

19.6 

AURORA 

MAX 

31 

25 

26 

20 

24 

35 

33 

34 

38 

46 

42 

38 

36 

36 

36 

37 

34 

40 

46 

SO 

47 

60 

52 

34 

32 

34 

44 

56 

49 

56 

78 

40.4 

MIN 

13 

12 

10 

0 

-  1 

23 

19 

IB 

8 

18 

30 

28 

28 

34 

29 

23 

19 

14 

26 

35 

32 

29 

24 

24 

32 

33 

36 

31 

31 

38 

23.2 

BARR I NGTON 

MAX 

30 

29 

27 

25 

19 

23 

31 

30 

30 

37 

46 

35 

41 

37 

37 

34 

34 

32 

38 

39 

51 

42 

51 

49 

29 

32 

34 

44 

56 

46 

SS 

36.9 

MIN 

1  3 

1 

1  1 

1 

-  3 

4 

21 

22 

3 

10 

25 

25 

30 

32 

31 

20 

14 

15 

23 

24 

33 

34 

25 

23 

23 

26 

30 

33 

29 

26 

34 

20.6 

CHICAGO  O'HORE  WSO  BP 

MAX 

2B 

25 

22 

18 

23 

32 

30 

32 

37 

47 

39 

42 

37 

38 

36 

38 

34 

4  0 

47 

53 

46 

58 

49 

33 

32 

33 

42 

58 

44 

57 

78 

39.6 

M  [  N 

1  4 

10 

14 

3 

-  3 

20 

2S 

16 

9 

19 

33 

27 

31 

34 

31 

23 

19 

1  9 

29 

28 

35 

36 

30 

24 

25 

31 

31 

38 

29 

27 

39 

24  .  I 

CHICAGO  UNIVERSlTr 

MAX 

30 

29 

28 

28 

25 

32 

33 

33 

41 

44 

42 

40 

43 

37 

38 

36 

35 

36 

46 

49 

51 

SO 

60 

46 

32 

33 

37 

52 

52 

49 

76 

40.7 

MIN 

23 

20 

20 

1  1 

S 

21 

23 

23 

18 

27 

33 

32 

31 

34 

34 

27 

22 

2  1 

32 

34 

38 

39 

36 

26 

26 

30 

32 

36 

38 

31 

45 

2B.0 

CHICAGO  MIDWAY   WSO  AP 

M0> 

26 

25 

24 

19 

23 

31 

29 

30 

30 

45 

38 

42 

37 

37 

36 

35 

33 

40 

47 

51 

46 

61 

48 

35 

31 

33 

4  6 

57 

45 

54 

83 

39.5 

M  I  N 

1 2 

1  1 

1  2 

5 

0 

23 

24 

23 

1  6 

20 

30 

2  8 

28 

33 

32 

22 

21 

1  9 

32 

30 

34 

35 

33 

26 

27 

31 

33 

37 

30 

31 

46 

25.3 

OE  KALB 

BH< 

31 

2B 

27 

24 

22 

35 

35 

37 

34 

41 

41 

38 

36 

37 

3  7 

36 

36 

4  0 

4S 

50 

50 

56 

51 

47 

30 

34 

45 

57 

55 

56 

7S 

40.8 

M  I  N 

5 

7 

1  2 

-  3 

-  6 

18 

19 

IS 

2 

17 

29 

25 

28 

30 

30 

22 

15 

16 

32 

25 

34 

33 

27 

22 

23 

27 

27 

33 

34 

29 

39 

21  .5 

ELGIN 

nnx 

32 

31 

26 

24 

17 

23 

37 

32 

30 

35 

46 

38 

36 

35 

3  7 

35 

34 

32 

38 

45 

49 

45 

54 

50 

29 

30 

33 

42 

55 

48 

57 

37.3 

M :  n 

1  0 

!  0 

!  5 

0 

-  2 

-  1 

20 

21 

5 

7 

22 

27 

29 

31 

31 

21 

17 

17 

19 

28 

32 

33 

31 

23 

24 

29 

29 

31 

29 

33 

20.7 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 

33 

32 

26 

25 

19 

20 

36 

32 

32 

33 

44 

39 

34 

36 

40 

38 

37 

35 

40 

47 

5  2 

39 

65 

54 

32 

34 

35 

43 

SB 

53 

57 

38.7 

M  1  N 

9 

1  1 

14 

-  1 

-  3 

4 

20 

24 

6 

8 

24 

30 

30 

33 

33 

23 

20 

i  e 

26 

25 

34 

37 

32 

29 

28 

31 

30 

33 

30 

32 

34 

22.7 

JOLIET  BRANDON  RO  OAM 

MAX 

33 

31 

25 

27 

20 

25 

37 

32 

)S 

39 

44 

4  9 

37 

38 

4  D 

38 

38 

36 

42 

48 

52 

49 

63 

52 

33 

33 

34 

44 

60 

51 

57 

39.8 

MIN 

12 

1  4 

1  5 

7 

4 

1 

21 

22 

1 1 

17 

22 

30 

28 

30 

30 

21 

18 

18 

23 

29 

33 

33 

34 

25 

25 

25 

2  9 

31 

31 

29 

31 

22.5 

MARENGO 

nnx 

27 

27 

24 

20 

2  0 

32 

32 

30 

31 

44 

40 

37 

35 

39 

36 

35 

33 

39 

45 

48 

47 

SI 

50 

4  0 

29 

34 

46 

55 

S3 

57 

77 

39.  1 

M : 

7 

1 } 

-  2 

-  5 

15 

1  1 

14 

3 

2S 

31 

26 

29 

32 

30 

19 

14 

1  3 

30 

23 

34 

32 

26 

21 

21 

27 

28 

35 

29 

27 

33 

21  .2 

OTTAWA 

no . 

35 

28 

2  9 

24 

27 

37 

34 

37 

4  4 

47 

4 ; 

37 

40 

4  0 

39 

37 

43 

SO 

57 

52 

67 

58 

51 

32 

34 

46 

63 

57 

60 

80 

44  .4 

MIN 

1  2 

1  7 

17 

0 

1 

2  3 

2S 

25 

1  2 

23 

30 

33 

34 

3  4 

26 

23 

2 : 

35 

2B 

35 

34 

37 

29 

29 

32 

31 

37 

35 

32 

42 

26.4 

PARK  FOREST 

nnx 

31 

30 

26 

29 

20 

27 

37 

32 

30 

38 

42 

4  9 

36 

37 

37 

36 

37 

35 

39 

50 

50 

46 

63 

50 

32 

33 

33 

42 

58 

44 

57 

38.6 

m  ;  tt 

19 

1 1 

l  2 

4 

-  2 

6 

21 

22 

9 

19 

23 

31 

30 

32 

32 

22 

18 

IB 

26 

28 

28 

34 

33 

26 

25 

26 

30 

32 

32 

29 

33 

22.9 

PERU  2  W 

-0> 

35 

2B 

2  3 

20 

26 

3! 

34 

35 

40 

45 

41 

4  0 

38 

49 

56 

50 

6S 

S3 

45 

31 

35 

49 

61 

54 

63 

41.3 

h  : 

10 

16 

1  3 

-  3 

-  3 

;  B 

24 

20 

10 

20 

30 

27 

27 

32 

92 

26 

21 

24 

25 

29 

30 

35 

33 

27 

27 

29 

3  2 

30 

30 

31 

23.4 

WAUKEGAN 

MB) 

31 

30 

2  9 

23 

19 

2  4 

31 

30 

J 1 

36 

45 

36 

47 

35 

)2 

37 

37 

37 

39 

44 

48 

45 

52 

62 

29 

30 

53 

45 

S3 

41 

48 

37.7 

n  I  N 

16 

6 

7 

2 

-  1 

0 

22 

17 

9 

9 

21 

25 

26 

30 

32 

22 

15 

16 

16 

32 

3  2 

36 

31 

23 

20 

20 

30 

31 

31 

31 

31 

20.6 

WHEATON  3  SE 

"Mr 

33 

29 

26 

23 

26 

3  8 

34 

34 

41 

48 

42 

3S 

39 

38 

37 

35 

40 

48 

52 

49 

62 

54 

4  6 

32 

33 

4  3 

58 

56 

58 

79 

42.3 

niN 

12 

S 

1 1 

3 

-  3 

20 

23 

24 

4 

IS 

30 

2  9 

29 

33 

12 

18 

15 

15 

32 

22 

3  b 

31 

26 

2  4 

2S 

29 

31 

30 

30 

26 

36 

22.5 

SEE 

Ri  F 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

T  AT  1  ON  INOEX 

DRILY   TEMPERATURES  ™is 


STRT ION 

DOT  OF  MONTH 

0 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

30 

31 

■ 

HEST 

03 

GALESBURG 

MAX 

30 

23 

24 

16 

26 

34 

32 

37 

33 

42 

39 

34 

36 

37 

39 

36 

32 

45 

49 

55 

50 

64 

S  3 

37 

31 

33 

46 

63 

38  •  3 

r.  I N 

e 

18 

1 

-  5 

-  2 

16 

13 

15 

10 

21 

31 

29 

29 

32 

29 

25 

21 

21 

30 

31 

36 

36 

16 

2  5 

27 

29 

22 

35 

22.1 

GOLDEN  1  NU 

MAX 

31 

30 

23 

14 

31 

3  b 

33 

32 

41 

43 

40 

39 

36 

37 

4 1 

37 

32 

46 

S7 

SO 

67 

-  • 

42 

32 

3  b 

46 

55 

55 

67 

^8 

42  -4 

MIN 

2 

16 

10 

-14 

-  7 

10 

2S 

20 

-  s 

IS 

26 

?9 

29 

32 

.'9 

25 

23 

lb 

29 

31 

32 

36 

36 

27 

26 

26 

21 

27 

36 

37 

49 

22.6 

LA  HARPE 

MAX 

32 

27 

25 

20 

26 

35 

32 

35 

39 

44 

40 

38 

38 

41 

42 

40 

3  b 

4h 

4S 

55 

S3 

66 

55 

47 

32 

37 

SO 

63 

SS 

66 

61 

43.4 

MIN 

10 

17 

8 

-  6 

-  8 

12 

25 

i  a 

4 

IS 

28 

28 

27 

32 

28 

24 

20 

18 

28 

28 

33 

34 

37 

25 

25 

25 

16 

33 

35 

33 

47 

22.6 

MONHOUTH 

MAX 

32 

25 

23 

18 

27 

95 

32 

33 

40 

45 

39 

37 

36 

38 

40 

37 

35 

4' 

49 

57 

SI 

66 

5  3 

te 

30 

35 

49 

63 

54 

6b 

60 

42  -5 

MIN 

9 

17 

l  2 

-  5 

-  6 

13 

25 

18 

8 

20 

29 

26 

29 

33 

33 

27 

23 

18 

30 

30 

3S 

37 

37 

2  3 

26 

2  b 

23 

35 

3  9 

34 

47 

24.4 

OUINCT  FOR  AP 

MAX 

31 

26 

21 

14 

30 

39 

31 

3? 

34 

43 

36 

39 

36 

38 

39 

37 

31 

52 

47 

55 

5  1 

67 

46 

4 

31 

3S 

47 

57 

57 

6  9 

60 

41  .6 

MIN 

12 

20 

2 

-  8 

-  2 

15 

23 

14 

3 

16 

27 

30 

30 

34 

33 

23 

22 

21 

30 

31 

35 

38 

39 

2  9 

28 

29 

2  b 

39 

42 

40 

55 

2S-0 

OUINCY  DAM  21 

MAX 

35 

34 

2 7 

23 

17 

31 

43 

31 

33 

40 

46 

37 

43 

37 

3  3 

4  1 

38 

35 

SS 

46 

55 

52 

66 

47 

34 

32 

37 

45 

58 

6  8 

71 

41  .6 

MIN 

12 

1  1 

17 

-  4 

-12 

-  7 

17 

23 

4 

8 

14 

J  9 

30 

2  9 

32 

26 

24 

2  1 

22 

30 

34 

34 

37 

31 

26 

26 

20 

22 

37 

4 

40 

21  .7 

RUSHV ILLE 

MAX 

33 

25 

23 

IS 

28 

37 

33 

34 

39 

44 

41 

34 

34 

36 

39 

36 

34 

4  9 

4  7 

53 

51 

67 

55 

35 

46 

SS 

54 

65 

78 

42.1 

■ 

MIN 

8 

18 

13 

-  7 

-  3 

18 

25 

19 

4 

IS 

29 

19 

29 

31 

.  9 

24 

22 

19 

30 

32 

34 

37 

43 

2  8 

20 

38 

37 

3S 

45 

24.2 

CENTRAL 

04 

CHENOA 

MAX 

34 

25 

20 

18 

28 

31 

3S 

33 

36 

43 

40 

35 

34 

37 

j  .1 

36 

36 

41 

46 

53 

47 

63 

59 

47 

32 

33 

41 

60 

60 

60 

77 

4  1.4 

MIN 

10 

21 

27 

29 

31 

31 

32 

26 

23 

22 

33 

28 

35 

35 

35 

27 

27 

30 

31 

34 

36 

31 

36 

29.1 

OECATUR 

MAX 

37 

28 

28 

19 

31 

44 

33 

35 

42 

41 

47 

3  6 

39 

37 

39 

38 

35 

45 

47 

54 

S3 

66 

58 

45 

33 

33 

SO 

62 

5  6 

65 

81 

43.8 

MIN 

14 

18 

11 

-  3 

10 

IS 

24 

23 

s 

12 

29 

31 

30 

33 

32 

26 

2  b 

13 

32 

26 

36 

29 

41 

30 

29 

32 

31 

37 

41 

34 

47 

25.2 

FARMER  CUT 

MAX 

39 

25 

30 

25 

26 

37 

34 

35 

42 

45 

38 

37 

37 

38 

38 

37 

35 

4  2 

46 

SO 

S4 

65 

56 

4 

33 

33 

4! 

63 

60 

60 

"i 

42-8 

MIN 

13 

18 

1 1 

0 

-  1 

18 

21 

17 

25 

29 

30 

31 

33 

31 

28 

24 

20 

30 

31 

36 

33 

38 

28 

27 

31 

31 

34 

39 

31 

44 

26.0 

HBVBNB   4  NNE 

MAX 

36 

33 

26 

26 

19 

27 

38 

32 

35 

43 

44 

37 

36 

37 

38 

40 

39 

34 

45 

46 

5  2 

52 

6  8 

47 

32 

32 

33 

43 

',9 

55 

1,  1 

40  .2 

MIN 

9 

IS 

14 

-  4 

-13 

0 

16 

24 

6 

13 

21 

30 

30 

33 

32 

28 

24 

20 

28 

29 

35 

32 

39 

30 

28 

28 

23 

28 

3  6 

33 

39 

22.8 

LBCON  2  E 

MAX 

33 

32 

26 

20 

9 

39 

32 

36 

43 

47 

43 

37 

37 

38 

41 

37 

34 

43 

49 

59 

51 

65 

56 

50 

3  1 

33 

50 

63 

61 

64 

61 

43.9 

M  1  N 

11 

17 

10 

-  4 

-  5 

9 

25 

22 

7 

20 

28 

29 

30 

32 

32 

2S 

21 

IB 

32 

2  b 

35 

37 

38 

2b 

27 

29 

26 

37 

34 

29 

4  2 

24  .  1 

L INCOLN 

MAX 

34 

29 

26 

20 

28 

41 

35 

37 

41 

42 

38 

3b 

38 

Mi 

■l 

39 

96 

42 

47 

SI 

S3 

68 

63 

45 

33 

35 

45 

60 

be 

64 

61 

43.5 

MIN 

12 

20 

14 

-  3 

-  4 

18 

25 

J'? 

21 

21 

30 

31 

29 

30 

32 

26 

23 

19 

31 

30 

36 

32 

40 

29 

28 

31 

31 

36 

39 

34 

4  0 

25.9 

MASON  CITY    1  NH 

MAX 

30 

24 

25 

18 

27 

35 

33 

33 

39 

39 

35 

35 

36 

37 

40 

37 

3  2 

42 

45 

50 

49 

67 

61 

43 

32 

33 

41 

57 

SS 

6  3 

7  9 

4  1.0 

MIN 

7 

16 

1 1 

-  5 

-  8 

8 

24 

22 

12 

16 

25 

30 

30 

33 

32 

26 

23 

19 

30 

31 

35 

34 

39 

29 

28 

31 

26 

36 

<6 

34 

46 

24.5 

MINONK 

MAX 

32 

32 

30 

27 

18 

28 

32 

31 

33 

38 

48 

37 

42 

38 

35 

38 

34 

36 

39 

46 

S3 

51 

6  9 

48 

31 

3  2 

32 

43 

59 

61 

63 

39  .5 

MIN 

10 

13 

IB 

-  6 

-  1 

5 

16 

19 

13 

17 

24 

30 

26 

29 

30 

22 

19 

18 

20 

2  b 

32 

30 

33 

30 

28 

28 

29 

31 

32 

34 

40 

22. S 

NORMAL 

MAX 

30 

29 

27 

22 

26 

35 

32 

35 

38 

44 

43 

35 

37 

37 

39 

37 

34 

41 

45 

S3 

49 

67 

S6 

45 

31 

33 

43 

60 

bb 

60 

15 

42.3 

MIN 

12 

18 

1  1 

-  6 

I 

8 

24 

2\ 

1  1 

17 

31 

29 

30 

33 

3  2 

26 

24 

2  1 

31 

26 

96 

35 

39 

25 

27 

30 

31 

36 

38 

32 

47 

25. 0 

PEORIA  HSO  BP 

MAX 

29 

23 

23 

15 

24 

33 

29 

34 

37 

41 

3  7 

34 

36 

38 

41 

38 

34 

42 

47 

54 

51 

67 

5  1 

33 

31 

33 

44 

62 

S4 

6  3 

80 

40.8 

MIN 

12 

19 

4 

-  6 

-  5 

12 

25 

19 

7 

17 

29 

30 

30 

33 

?9 

24 

21 

16 

31 

30 

34 

33 

38 

27 

28 

31 

26 

34 

39 

3  3 

42 

23.9 

PR  I NCEV ILLE 

MAX 

34 

26 

24 

19 

25 

42 

34 

34 

43 

47 

42 

36 

37 

37 

43 

37 

34 

43 

46 

57 

52 

56 

55 

47 

31 

33 

48 

62 

56 

63 

8  ] 

42.7 

MIN 

6 

18 

10 

-  7 

-  5 

7 

25 

22 

6 

16 

29 

29 

29 

32 

32 

26 

2  3 

29 

31 

29 

2  9 

35 

35 

25 

26 

29 

23 

35 

33 

32 

47 

23.7 

EBST 

OS 

OANV ILLE 

MAX 

32 

25 

28 

26 

.'5 

40 

34 

."■9 

40 

45 

43 

40 

41 

43 

38 

40 

34 

4  1 

46 

55 

55 

63 

62 

43 

35 

36 

44 

62 

57 

58 

79 

43.2 

MIN 

IS 

8 

14 

4 

-  8 

13 

25 

22 

15 

1 1 

24 

32 

29 

34 

33 

26 

22 

15 

30 

25 

38 

29 

41 

29 

29 

32 

33 

33 

3  9 

30 

35 

24.4 

HCOPESTQN  I  NE 

MAX 

30 

24 

26 

20 

24 

36 

30 

29 

36 

4  1 

38 

36 

37 

40 

3  b 

37 

3  1 

4.1 

46 

52 

53 

63 

58 

41 

33 

33 

41 

60 

55 

S9 

77 

40  .8 

MIN 

7 

10 

12 

1 

1 

13 

23 

21 

1 1 

20 

29 

31 

30 

33 

32 

27 

2  3 

21 

33 

30 

37 

33 

3  b 

27 

27 

31 

31 

34 

36 

29 

44 

25.0 

KANKAKEE   HTR  POLL 

CTR 

MAX 

33 

31 

24 

26 

21 

26 

37 

30 

33 

41 

45 

34 

37 

36 

19 

36 

38 

34 

36 

47 

S2 

46 

64 

52 

36 

33 

36 

41 

59 

49 

5  7 

39  - 1 

MIN 

14 

11 

IS 

14 

-  6 

4 

22 

22 

10 

10 

21 

27 

28 

32 

33 

25 

22 

21 

23 

24 

34 

33 

34 

34 

26 

27 

24 

33 

31 

30 

33 

22.9 

PIPER  CITT  3  SE 

MAX 

30 

25 

25 

20 

25 

34 

31 

33 

39 

4  1 

37 

33 

37 

37 

36 

37 

34 

4 " 

41 

51 

47 

64 

57 

44 

32 

33 

41 

60 

S3 

6" 

76 

40.4 

MIN 

10 

IS 

12 

-  2 

-  4 

10 

24 

22 

13 

22 

29 

31 

31 

33 

32 

27 

23 

22 

33 

30 

35 

34 

37 

2^ 

27 

31 

31 

33 

33 

30 

44 

25.0 

PONTIAC 

MAX 

31 

27 

29 

22 

26 

33 

32 

35 

40 

42 

40 

34 

36 

37 

38 

37 

37 

41 

49 

51 

49 

66 

59 

47 

31 

3  b 

4 

62 

60 

59 

77 

42  .0 

MIN 

11 

15 

12 

-  1 

-  8 

8 

2S 

23 

9 

22 

28 

31 

31 

33 

33 

25 

2  9 

23 

33 

29 

37 

34 

38 

2  b 

27 

31 

32 

34 

36 

31 

42 

25 -1 

RBNTOUL 

MAX 

33 

28 

22 

26 

22 

28 

32 

28 

34 

37 

41 

44 

45 

<H 

37 

38 

if, 

35 

41 

45 

55 

47 

61 

43 

40 

33 

38 

44 

60 

51 

59 

39.4 

MIN 

14 

14 

16 

-  1 

0 

S 

IS 

3 

1  S 

8 

26 

26 

29 

30 

32 

28 

24 

23 

25 

34 

37 

34 

37 

31 

28 

27 

30 

31 

36 

31 

32 

23.4 

URBBNB 

MAX 

30 

23 

27 

21 

27 

37 

30 

30 

39 

4  1 

39 

36 

40 

37 

37 

3B 

3-i 

45 

45 

66 

5  1 

64 

47 

36 

33 

34 

44 

61 

51 

60 

77 

41  .0 

MIN 

16 

16 

9 

3 

-  1 

17 

22 

21 

1  b 

25 

29 

31 

30 

33 

33 

28 

25 

22 

32 

33 

36 

34 

36 

2  b 

28 

32 

32 

34 

35 

32 

46 

26.3 

HATSEKA  2  NH 

MAX 

34 

32 

23 

25 

18 

22 

36 

27 

32 

42 

4  1 

37 

3S 

lb 

36 

35 

35 

33 

38 

4 

51 

46 

62 

48 

30 

33 

33 

38 

58 

4'. 

56 

37.6 

MIN 

13 

7 

12 

2 

-  9 

-  8 

13 

23 

7 

9 

22 

21, 

29 

92 

32 

26 

23 

23 

26 

29 

34 

33 

35 

90 

28 

30 

30 

32 

3  b 

10 

32 

22.1 

NEST  SOUTHHEST 

06 

ALTON  Dflfl  26 

MAX 

36 

36 

26 

27 

2  J 

2  b 

4  I 

33 

33 

37 

5? 

45 

4  1 

41 

39 

39 

43 

45 

57 

53 

6  2 

66 

70 

48 

38 

34 

35 

53 

69 

61 

67 

44  .5 

22 

21 

20 

4 

4 

9 

20 

24 

25 

22 

2  2 

33 

31 

34 

34 

30 

29 

23 

30 

38 

38 

37 

4. 

34 

32 

30 

32 

34 

42 

43 

4  b 

28-5 

CARL INVILLE 

MAX 

33 

27 

30 

22 

30 

43 

35 

33 

40 

51 

47 

39 

39 

40 

42 

43 

37 

49 

49 

60 

59 

71 

60 

42 

33 

33 

52 

68 

69 

67 

H. 

45.7 

MIN 

21 

19 

17 

-  3 

-  9 

16 

26 

22 

24 

IS 

3) 

S2 

26 

33 

33 

26 

22 

15 

33 

29 

36 

35 

42 

32 

31 

90 

31 

40 

42 

39 

56 

27.0 

GRICGSVILLE 

Pit.  i 

30 

25 

25 

17 

34 

38 

32 

35 

42 

47 

39 

'J 

37 

37 

39 

38 

33 

5  3 

48 

'.,1, 

51 

69 

55 

40 

31 

32 

47 

59 

SS 

6  9 

80 

43.0 

MIN 

8 

15 

10 

-  8 

-  4 

10 

21 

21 

8 

17 

27 

25 

25 

33 

28 

21 

19 

16 

28 

29 

34 

38 

35 

■4 

23 

?S 

20 

39 

35 

36 

S3 

22.9 

HILL  SBORO  2  SSN 

MAX 

36 

26 

26 

20 

31 

42 

36 

31 

18 

49 

46 

>: 

38 

40 

40 

41 

35 

4  7 

SO 

57 

7| 

64 

42 

34 

34 

52 

70 

60 

66 

64 

4S.4 

MIN 

21 

16 

16 

-  3 

-  2 

16 

21 

22 

22 

19 

32 

32 

28 

33 

3  3 

30 

20 

1  7 

36 

34 

37 

3S 

41 

32 

31 

10 

31 

37 

42 

39 

SI 

27.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

34 

.  1 

25 

26 

g 

28 

37 

29 

33 

40 

45 

18 

38 

37 

40 

40 

39 

•4 

48 

48 

55 

52 

69 

44 

32 

32 

33 

48 

59 

86 

65 

40.3 

MIN 

13 

15 

15 

-  3 

-  9 

-  5 

IS 

22 

17 

15 

17 

30 

29 

32 

32 

26 

22 

19 

22 

31 

31 

34 

39 

32 

31 

31 

23 

23 

39 

37 

39 

23.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH 


DAY  OF  MONTH 

o 
tr 

STATION 

IT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1 9 

20 

2 1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3  1 

<Z 

JERSETVILLE  2  SH 

MAX 

36 

33 

25 

25 

19 

33 

40 

31 

32 

36 

52 

45 

39 

55 

51 

61 

54 

72 

44 

33 

33 

34 

59 

68 

SB 

72 

42.8 

niN 

21 

20 

20 

-  3 

-10 

14 

30 

23 

24 

8 

31 

31 

26 

3  3 

33 

26 

24 

17 

22 

32 

36 

31 

41 

32 

29 

29 

27 

34 

41 

41 

46 

26.1 

PANA 

MAX 

31 

24 

28 

17 

29 

40 

33 

28 

35 

42 

45 

38 

40 

46 

58 

55 

66 

57 

40 

32 

33 

49 

65 

56 

64 

82 

43.0 

M I  N 

20 

17 

17 

-  3 

-  5 

17 

24 

22 

21 

18 

30 

32 

30 

33 

32 

28 

22 

1  4 

35 

34 

37 

33 

40 

30 

29 

31 

31 

36 

41 

3B 

47 

26.8 

SPRINGFIELD  HSO  AP 

MAX 

30 

24 

26 

16 

27 

37 

31 

33 

36 

39 

39 

35 

36 

47 

S3 

50 

68 

47 

40 

33 

33 

50 

61 

55 

65 

82 

41 .3 

MIN 

13 

19 

6 

-  6 

-  6 

17 

23 

22 

IS 

12 

30 

31 

31 

34 

33 

25 

19 

IE 

30 

33 

36 

36 

39 

31 

30 

32 

31 

41 

39 

37 

50 

25.8 

VIRDEN  1  N 

MAX 

32 

28 

27 

19 

29 

40 

34 

33 

36 

43 

42 

31 

36 

38 

39 

36 

35 

46 

49 

SS 

51 

69 

64 

42 

33 

34 

51 

62 

57 

65 

90 

43-1 

MIN 

18 

22 

16 

-  4 

-  7 

14 

24 

22 

19 

12 

26 

31 

29 

33 

33 

39 

36 

41 

32 
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pdi  i u n  v 
bKUNU  Y 

1 

4  1 

21 

88  26 

con 
b  c  U 

70 

H 

ennv    p  ufqq 
C  UU  T    K  WCDD 

nUKK 1  bUN 

5833 

01 

1 1  u t  tcc i nc 
WH I  1 C  o I Ut 

c 

D 

41 

49 

89  58 

c.  n  q 

70 

70 

H 

pfTY   nc    hupp i cnu 

Ll  1  '     Ur  nUKKloUN 

nUKR 1 bONV 1 LLE 

584  1 

06 

ryo 1 c T TOM 

L  HK I b 1  1 HN 

1 

39 

25 

89  28 

c  "3  n 

r 

mpc    nnpnTuv    o   qui  i  □ o n 
rlKb    UUKUIMT    H  DULLHKU 

MT  CfiRMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87  45 

420 

70 

60 

c 

MT  C0RMEL  PUBLIC  UT IL 

MOUNT  CORROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

80 

R0N0L0  M0RG0N 

MUUNT   OLIVE    1  t 

59  1  7 

06 

nHL  UUr 1 N 

4 

39 

04 

89  42 

coc 

DOO 

70 

uOPnt  n  mopqiippcp 
MHKULU  nHKHUKUcK 

ufii  iki  T      Dill    i"  ,  c  u  * 

MuUN 1    r ULH5K I 

5927 

04 

LOGhN 

1 

40 

01 

89  17 

C  A  C 
D  4  O 

70 

JUbCrn   n  UUUU 

MOUNT   STERL I NG 

5935 

03 

o  D  n  i  i  hi 
rJK  UWN 

1 

39 

59 

90  46 

Ton 

5P 

1 MUnHb    J  bLnNclUtK 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

Jtrrc KbUN 

4 

38 

21 

88  52 

/ion 

6P 

7A 

H 

priQCPT    p  Mnnpunnc 
KUDCKI     U  nUUKrlUUO 

MUWt  HUUH 

5950 

07 

oHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

o  1  o 

6P 

6P 

mpc   mqpy   □   nnni  cy 

nKO    nHKT     H  UUULC' 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

c 

POPM     C     nil   i  TOMQ 

rHKn    c  HlLLlHnb 

NASHV I LLE   4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGT0N 

2 

38 

23 

89  20 

5 1  5 

6P 

70 

H 

nnvi  c    rnui  mcvcp 
UUYLc  LUMLMcYtK 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

41 

1  1 

91  03 

548 

70 

L0CKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

70 

H 

DELBERT   E  HE  MR  I CH 

u riM  n m  i  c 

NUnUn 1 0 

6185 

06 

Mfl M  T  P.PiMF  R  Y 

n  u  in  i  uuncn  i 

2 

39 

18 

89  16 

680 

c 

PQPi    P   KFF!  F 

NORMOL 

6200 

04 

MC  LEON 

1 

40 

31 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STOTE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLOND 

7 

38 

42 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RflOIO  STOT ION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89  20 

690 

[ 

CARNAT ION  C0MPONY 

OTTOWO 

6526 

02 

LO  SALLE 

1 

4  1 

21 

88  51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 
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INDEX  NO. 

DIVISION 
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TIME  AND 
TABLES 

0. 
TZ 

PRECIP. 

<x 
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ISEE  NOTES  1 

UDOLlx  v  r_  r\ 

PALEST INE 

6558 

07 

CRAWFORO 

7 

39 

00 

87  37 

5  1  4 

7P 

7P 

H  M  CADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHR I  ST  I  AN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

661 0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  I 

30 

87  41 

710 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

PAW  PAW 

6661 

01 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7A 

H 

ROBERT  G  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

67  1  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

M  I  D 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY   L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

6 1 5 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68  1  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7A 

[ 

M 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

1 

C  I  TY-P  I  TTSF I  ELD  SEW  PL  T 

PONTIAC 

69  1  0 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

M 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

1 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  I  NCEV  I  LLE 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

70  1  4 

0 1 

WHITESIOE 

6 

4  1 

40 

89  57 

6 1 0 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

OUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FAA 

OUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

9 1  26 

483 

7A 

70 

( 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  N  I EWOHNER 

RANTOUL 

7  1  50 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

1  9 

88  1 0 

740 

7A 

7A 

( 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7  187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8  A 

8A 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

0  1 

OGLE 

5 

4  1 

57 

89  1 0 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REIO 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

M  I  D 

MID 

1 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I N 

5 

37 

25 

88  21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  34 

660 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

3  R 

56 

88  01 

500 

7  A 

JUOSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  I  N 

5 

37 

4  3 

88  1  1 

400 

7  A 

JAKE  H  STEWART 

SHELBYV I LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  4  7 

655 

r 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  4  9 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  4  3 

520 

6P 

6P 

C 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

81  79 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

M  I  D 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  4  8 

650 

6P 

LARPY  G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MERLE  E  LASh 

TISKILWA  2  SE 

8604 

0 1 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

6  P 

6P 

KARL  B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  1  7 

653 

5P 

qp 

O  r 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88   i  4 

74  3 

M  I  D 

m  i  n 

7A 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  I 

1  9 

88  59 

464 

/  M 

II   S   CORPS   OF  FNGINFFRS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

C 

KEN  C  R  I  TTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VAL  T 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

0  4 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST    T  ROSFNRFRG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MUR  TRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

nnNRi  n   i  i  ftvimh  ^r 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONRLD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

r\nUlU     J  1  M  1  L  UPI  rir\r\0 

WAYNE  CITY   ]  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARO  A  SCHAUB 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  thia  State. 

DIMENSIONAL  UNITS :     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  -urns  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  85UF.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Sol 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount   included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

|      Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  la  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN   USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference     R 1       Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol  1  Temperature"  table 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"   table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

%   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSI PPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  In  the  HEMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  ^  MM  U  K'lKSi^El^M. 
station  History  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
St  ^l^SStologlcml  DatrnT  priS  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  
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.4 

41 

.7 

52 

6 

82 

10* 

34 

22. 

375 

0 

0 

0 

0 

4  .93 

.93 

1  .42 

6 

.0 

0 

10 

5 

i 

LBCON  2  E 

65 

.6 

39 

.8 

52 

7 

82 

9* 

28 

22 

361 

0 

0 

3 

0 

4  .40 

1  .73 

10 

.0 

7 

3 

i 

L  INCOLN 

65 

■  6 

42 

.5 

54 

1 

.8 

8  1 

9  + 

32 

17 

327 

0 

0 

I 

0 

3  -34 

.  95 

.59 

1 8 

0 

MBSON  CITY   1  NW 

64 

.4 

42 

.7M 

53 

6M 

80 

9. 

33 

22. 

334 

D 

0 

0 

0 

3.60 

.75 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

MINONK 

63 

.2 

38 

.4 

50 

8 

-  .5 

81 

10. 

28 

3. 

419 

0 

0 

4 

0 

2  .65 

-   1  .37 

.72 

18 

T 

o 

8 

1 

0 

NORMAL 

64 

•  8 

41 

.6 

53 

2 

.3 

79 

9» 

32 

22. 

351 

0 

0 

2 

0 

4  .55 

.27 

.95 

18 

.0 

9 

4 

0 

PEORIA  WSO  BP  //R 

61 

■  8 

40 

.6 

SI 

2 

.  1 

82 

3 

34 

22. 

405 

0 

0 

0 

0 

4  .69 

.33 

.85 

5 

•  0 

^ 

1  0 

PR  I NCE V  I LLE 

64 

•  5 

39 

■  6 

52 

2 

81 

3 

32 

2 

378 

0 

0 

1 

0 

.  0 

0 

DIVISION 

52 

6 

.0 

3.96 

-  .28 

T 

■ 

EAST  05 

DANVILLE 

66 

.4 

4  1 

.7 

54 

1 

1  .2 

81 

9 

28 

22 

324 

0 

0 

! 

0 

2.38 

-   1  .56 

•  57 

6 

.0 

0 

H 

1 

D 

HOOPESTON  1  NE 

62 

9 

40 

g 

51 

9 

.0 

77 

3 

28 

22 

385 

0 

0 

2 

0 

2.77 

-  1.31 

•  38 

3 

.0 

0 

12 

0 

0 

KANKAKEE  WTR  POLL  C TR 

61 

0 

38 

3 

49 

7 

77 

4 

31 

15. 

455 

0 

0 

2 

0 

5.98 

1  .40 

4 

T 

0 

I  1 

4 

2 

P 1  PER  CITY  3  SE 

63 

2 

40 

i 

51 

7 

.5 

78 

3 

29 

17 

394 

0 

0 

2 

0 

3  .39 

-  -83 

.66 

18 

.0 

T 

1 

9 

2 

0 

PONTIAC 

64 

.6 

4  1 

6 

S3 

1 

1  -0 

78 

3 

32 

22. 

3S0 

0 

0 

2 

0 

4  .47 

.31 

1  .10 

18 

•  0 

0 

1  1 

3 

1 

RANTOUL 

63 

B 

39 

7 

51 

8 

80 

10 

30 

12 

393 

J 

0 

2 

0 

3.32 

-  .59 

.70 

18 

.0 

0 

a 

1 

0 

URBANA 

62 

3 

42 

7 

52 

5 

.  1 

79 

10 

35 

22- 

366 

0 

0 

0 

0 

2.62 

-    1  .44 

.70 

18 

.0 

0 

0 

1 

0 

II  w1 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


ILLINOIS 
APRIL  1978 


TEMPERATURE 

PREC I P I TflT I  ON 

S101 ION 

I  I 

a  2 

a  r 

>  ^ 

5  0 

<z  c 

X? 

-- 

£ 
0 

u 
a 

I 
£ 

NO 

OF 

ORIS 

0 

%  0 
1  I 
0  * 

0 

: 
5 

a 

SNOH 

SLEET 

NO. 

OF 

OA'S 

MRU. 

M1N. 

i 

0 

•7.  S 
0  0 

•  3 
a  g 

g 

s 
s 

— 

0 

B 

8 

g 

it 

'  ■ 

*  s 
-  - 

it 

:  l 

HATSEKA   2  NH 

60  .4 

38  .6 

49 

S 

77 

4 

28 

22 

457 

0 

0 

2 

0 

5 

26 

.71 

.90 

25 

T 

0 

12 

4 

0 

0  1  V  I  5  I  ON 

51 

6 

.0 

3 

77 

■  36 

T 

WEST  SOUTHWEST  06 

AL  TON  DAM  26 

65. 6M 

47.3 

56 

SM 

82 

10 

37 

22 

265 

0 

0 

0 

0 

3 

83 

1  -OS 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

CHRLINVILLE 

66  .9 

43  .8 

55 

4 

■  6 

84 

9 

30 

22 

292 

0 

0 

1 

0 

3 

28 

.88 

1  .30 

18 

•  0 

0 

I 

1 

GRIGGSVILLE 

63.4 

41  .6 

52 

5 

-   1  .9 

82 

3 

30 

21 

369 

0 

0 

3 

0 

4 

34 

.47 

1  .20 

6 

T 

T 

16 

10 

1 

I 

uii  i  canon   ->  ecu 

JRCKSONVILLE 

63.7 

41  .4 

52 

6 

-   1  .9 

81 

10- 

32 

22 

371 

0 

0 

1 

0 

4 

27 

.24 

.98 

4 

T 

0 

1? 

2 

0 

JERSE  T V  I LLE  2  SH 

64  .8 

44  .5 

54 

7 

82 

10* 

32 

22 

317 

0 

0 

1 

0 

3 

D8 

■  95 

16 

■  0 

0 

8 

0 

PANA 

65  .0 

44  .  1 

54 

6 

.  1 

83 

9 

33 

22 

315 

0 

0 

0 

0 

2 

81 

-  1.10 

.55 

18 

T 

T 

16 

10 

0 

SPRINGE IEL0  HSO  AP  R 

64  .3 

43.5 

53 

9 

.8 

83 

9 

34 

22 

334 

0 

0 

0 

0 

2 

84 

-  1  .30 

.69 

10 

T 

0 

8 

0 

VIROEN  1  N 

65.  S 

46  .  1M 

55 

»n 

82 

9« 

33 

22 

274 

0 

0 

0 

0 

2 

BS 

-  1  .09 

.67 

18 

■  0 

0 

12 

1 

0 

WHITE  HRLL   1  E 

67.5 

44  .  1 

55 

8 

.7 

82 

10- 

35 

22* 

278 

0 

0 

0 

0 

2 

58 

•  1.16 

.63 

16 

■  0 

0 

10 

I 

0 

0  I  V  I  5 1  ON 

54 

6 

.  1 

3 

3  7 

•  66 

T 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

66.2 

43.6 

54 

9 

.6 

82 

9 

30 

22 

303 

0 

0 

1 

0 

3 

n 

-  .62 

.62 

1  1 

■  0 

0 

11 

1 

0 

EFFINGHAM  3  H 

64  .4 

43.5 

54 

0 

•  3 

83 

10 

30 

22 

339 

0 

0 

1 

0 

3 

0  7 

.75 

.81 

1  1 

•  0 

0 

9 

1 

0 

flora  5  nh 

67.3 

44  .7 

56 

0 

.  1 

85 

9 

28 

22 

272 

0 

0 

I 

0 

3 

98 

-  .21 

.70 

10 

.0 

0 

:  4 

1 

0 

HA  T  T  OON 

62  .7 

42-6 

52 

7 

61 

9 

32 

22 

369 

0 

0 

1 

0 

2 

43 

■  56 

10 

.0 

0 

8 

1 

0 

HOME  AQUA 

65.4 

43. 6M 

54 

'jf 

80 

3 

33 

22 

313 

0 

0 

0 

0 

2 

30 

.55 

19 

.0 

0 

2 

0 

NENTON  6  SSE 

64  .9 

43.3 

54 

1 

83 

10 

32 

22 

332 

0 

0 

1 

0 

3 

27 

-  .70 

.80 

1 1 

•  0 

0 

10 

2 

0 

OLNEY  2  S 

67-9 

45. S 

56 

7 

.5 

82 

9 

30 

22 

255 

0 

0 

1 

0 

3 

1  3 

-   1  .07 

.56 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

PALESTINE 

67.0 

46.0 

56 

5 

.8 

85 

9* 

31 

22 

265 

0 

0 

1 

0 

2 

19 

-  1  .33 

.70 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

PARIS  WATERWORKS 

64.3 

44  .2 

54 

3 

.5 

82 

9 

32 

22 

315 

0 

0 

1 

0 

3 

20 

-  .54 

.73 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

SALEM 

67  .9 

47  .3 

57 

6 

84 

9 

32 

22 

230 

0 

0 

1 

0 

3 

6  3 

.83 

1 6 

■  0 

0 

8 

2 

0 

TUSCOLA 

66  .8 

42.3 

54 

b 

81 

9 

31 

22 

310 

0 

0 

1 

0 

2 

97 

-   1  .05 

.57 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

VANDAL  I A  2  NH 

66  .9M 

43  .8M 

55 

«M 

83 

10 

30 

22 

302 

0 

0 

1 

0 

2 

25 

.35 

IB 

.0 

0 

8 

0 

0 

HINOSOR 

65  .5 

43  .8 

S4 

7 

.9 

83 

9 

33 

17 

305 

0 

0 

0 

0 

2 

Hi 

-   1  .20 

.48 

19 

.0 

0 

10 

0 

0 

D I  V 1 S I  ON 

55 

1 

.  4 

3 

00 

-  1  .00 

■  0 

SOUTHHEST  08 

ANNA  1  E 

69.0 

47.5 

58 

3 

.5 

83 

9- 

32 

22 

219 

0 

0 

1 

0 

3 

75 

-  .95 

1  .57 

10 

.0 

0 

9 

2 

1 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

69  .4 

4S.7 

57 

6 

86 

9 

29 

22 

243 

0 

0 

1 

0 

1 

SB 

.51 

10 

.0 

0 

7 

0 

CAHOKIA 

66-7 

45 . 1 

SS 

9 

85 

10* 

33 

22 

285 

0 

0 

0 

0 

2 

12 

.S2 

1 1 

.0 

0 

8 

0 

CAIRO  HSO  CI  R 

71  .0 

54.3 

52 

7 

2.4 

85 

9« 

42 

21 

117 

0 

0 

0 

0 

3 

23 

-1.14 

1  .05 

10 

.0 

0 

6 

1 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

69.9 

46.3 

58 

1 

.2 

85 

9 

30 

22 

225 

0 

0 

1 

0 

3 

26 

.95 

1  .63 

1 1 

.0 

0 

8 

I 

CARLTLE  RESERVOIR 

66.2 

46.7 

56 

5 

.6 

84 

1 

36 

22 

270 

0 

0 

0 

0 

2 

42 

-   1  .49 

.73 

1 1 

.0 

G 

10 

0 

OU  QUOIN  4  SE 

68.2 

45.8 

S7 

0 

-  .5 

85 

9 

30 

22 

251 

0 

0 

2 

0 

2 

71 

-   1  .45 

1  .37 

10 

.0 

0 

6 

i 

1 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

70.1 

46  .4 

58 

3 

84 

9- 

33 

27 

222 

0 

0 

0 

0 

1 

52 

.75 

1 1 

■  0 

0 

3 

0 

MARION  4  NNE 

68  .5 

45 . 3 

56 

9 

83 

10* 

32 

22 

252 

0 

0 

I 

0 

3 

13 

-  1  .02 

1  .24 

1 1 

•  0 

0 

6 

1 

NASHVILLE  4  NE 

66  -7 

47  .5 

57 

1 

84 

9 

36 

22 

244 

0 

0 

0 

0 

2 

48 

-  1  .67 

.76 

1 1 

.0 

0 

7 

0 

SPARTA 

69.4 

47.5 

58 

S 

.7 

8S 

9 

34 

22 

219 

0 

0 

0 

0 

2 

56 

-   1  .55 

.57 

29 

.0 

0 

8 

0 

HATERLOO 

68-7 

47  .5 

58 

1 

84 

10* 

34 

22 

234 

0 

0 

0 

0 

2 

36 

-   1  .30 

.55 

1 1 

.0 

0 

10 

1 

0 

DIVISION 

57 

9 

•  3 

2 

63 

-  1  .56 

.0 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

69.1 

47.8 

58 

5 

81 

9 

34 

22 

212 

0 

0 

0 

0 

3 

38 

-  .97 

•  97 

1 1 

.0 

0 

B 

1 

0 

BROOKPORT  DAM  S2 

70.9 

48  .5 

59 

7 

85 

8 

32 

22 

174 

0 

0 

1 

0 

3 

66 

•  69 

1.48 

1 6 

■  0 

0 

7 

2 

2 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

70.9 

47.5 

59 

2 

83 

10- 

30 

22 

196 

0 

0 

1 

0 

2 

9  1 

1  .17 

18 

.0 

0 

5 

2 

1 

FAIRFIELD  RADIO  HFIH 

68.0 

45.  1 

56 

6 

-  .1 

82 

9 

30 

22 

264 

0 

0 

1 

0 

4 

32 

.13 

.83 

1 1 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

HARR I SBURG 

71  .2 

47.8 

59 

5 

.9 

68 

9 

31 

22 

192 

0 

0 

! 

0 

3 

56 

-  .72 

.96 

18 

.0 

0 

8 

3 

0 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

66.6 

46.9 

56 

6 

-   1  .0 

83 

10 

33 

22 

260 

0 

0 

0 

0 

3 

41 

-  .75 

1  -03 

1 1 

■  0 

0 

9 

2 

1 

PIT  CARMEL 

66-0 

46.5 

56 

3 

79 

10 

33 

22 

265 

0 

0 

0 

0 

3 

K 

.79 

18 

.0 

0 

6 

2 

0 

HT  VERNON  3  NE 

68.3 

45.7 

57 

0 

.3 

84 

9 

29 

22 

241 

0 

0 

1 

0 

2 

84 

-   1  .53 

.81 

1 1 

.0 

0 

S 

2 

0 

RENO  LAKE  OAM 

68-3 

47.0 

57 

7 

86 

10 

34 

23. 

236 

0 

0 

0 

0 

2 

99 

1  .36 

1  1 

.0 

0 

7 

2 

I 

ROSICLARE 

70.3 

44  .4M 

57 

4M 

85 

9- 

32 

22 

242 

0 

0 

1 

0 

3 

7B 

-  .58 

1  .42 

18 

.0 

0 

7 

2 

2 

D)VtSI)W 

57 

9 

.3 

3 

42 

-  .89 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOE« 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


2     3     4     5    6     7    8    9     10  1 1   12    1  3  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTHWEST  0 

ALEDO 
Dixon 

FREEPORT  WASTE   WTR  PL 
FULTON  OAM  13 
GALENA  1  N 

□ALVA 
GENCSEQ 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INQIS  CITY  DAM  16 
HE  I THSBURG 

KEUANEE   1  E 

MOL  INE  USD  AP 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

NEW  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 
HQCHEL  LE  6  NU 
8.0CKFQRD  6  ENE 
ROCKFQRD  WSO  AP 
STOCKTON 


NORTHEAST  02 
ANTIQCH    2  NW 

AURORA 
BARRINGTQN 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  WSO  AP  R 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  ✓ 
DE  KAL6 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JOL IET  BRANDON  RD  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC    HENRY   LOCH    ANO  OAM 
MORRIS 

OTTBWft 

PARK  FOREST 

PEQTONE 

PERU  2  U 

S THE A TOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

WAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
6ENTLEY  J  E 
CANTON    1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  IB 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPf 
MA  COMB 
l-ONMOUTH 
MOUNT  STERL ING 

PAYS0N 

QUINCY  FAA  AP 

□UINCY   DAM   21  ✓ 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RUSHVIL  LE 


CENTRAL 


04 


BLOOMINGTON  WATERWORKS 

CHENOA 

CHILL ICOTHE 

CLINTON   1  SSU 

DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA    4  NNE 
LACON    2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY    1  NW 
MINQNK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP  ✓ 


EAST  05 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
H00PE5T0N  1  NE 
KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

MDNTICELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PQNTIAC 
RANTQUL 
5XDELL 


AL  TON  DAM  26 
BEARDS TOWN 

BLUFFS 


1.14 
1 .25 
1  .23 


.01  1 
.06  1 


.10  - 
.20  1 


.03     .03  .02 


3.03 
4.46 
4.69 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLL.OHING  STPTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


MILL  SfiQRO  2  SSM 
JACKSONVILLE 

(hm  •■;    i  2  s« 

KINCAIO 
MF.OORA 

rflUNT  OL IVE    1  E 

SPRINGFIELD  WSO  I 
VIROEN  1  N 
Virginia 

white  hall  1  e 


EAST  SOUTHEAST  0 
CHARLESTON 

CLAT  CITY  6  SSE 
OIOMA  3  SW 
EFT  I NGHAM  3  U 
FLORA  b  NU 

GREENUP 

HU  TSQN  V  I L  L  E  POWER  PL 
LAHAENCEVXLLE 

MAT TOON 
MO UC AQUA 

NtwTON  6  SSE 
OLNCT  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SAL  EH 
TUSCOLA 
VANDAL IA    2  HU 
WINQSOR 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAmQK I A 
CAIRO  USD  CI 
CARBOndalE  SEWAGE  PL 

CARL  yl E  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  A  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KASKASKIA   R   NAV    L  OC*. 
MARION  4  NNE 
NASHVILLE   A  NE 
PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 
RED  BUD  S  SE 


SOU THE AS'  00 
AL  B ION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
6R00KP0RT  DAM  52 

CAR MI    B  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRFIELD  RADIO  UFJW 
GOLCDNDA  DAM  61 
HORR ISBURG 

HARRISBURG  OISPOSAL  PL 
MC  LEANSBORO  2  ENE 

MT  CARMEL 

MT    VERNQN    3  N£ 

RENO  LAKE  OAM 
AOS ICL  ARE 

Shawnee  town  new  town 


WAYNE  CITY 


2.63 
1   .1  I 

3-se 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4     5  6 


.21  T  .IS 
.12  -OA  .IB 
.11  T  .16 
.16  .10 
.46  1.20 


7    8  9 


.33     .10  .06 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


.71     .23  .25 
1 . 20  .02 
.14     .22  .52 


.OA 

.21  T 
.37     .26  .01 
.  16  T 
.IS  .07 

.OA 


.10 


.01 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

RPR  1 L  1978 
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6. 

7  9 

58 
43 

48 

37 

4 

35 

SS 
37 

S3 
34 

66 

4  5 

6  1 

43 

62 
44 

66 
38 

KB 

43 

66 
49 

6  0 

52 

65 
46 

62.5 
44.2 

QUINCY  OPM  21 

niN 

81 

50 

62 
34 

62 
40 

81 
54 

62 
43 

61 
44 

6  7 
38 

74 
45 

80 
54 

80 

50 

51 
41 

6  3 
42 

67 
42 

6  0 
41 

55 
4 

58 
38 

56 
37 

6  3 
42 

60 
39 

4  . 

3  7 

42 

35 

56 
37 

52 

39 

68 
44 

62 
44 

60 
42 

6  5 
41 

70 
45 

81 

50 

64 

50 

63.3 
42.7 

RUSHV I LLE 

HIN 

72 
50 

58 

37 

80 
50 

74 

52 

S4 

37 

65 
41 

17 
46 

67 
49 

79 
50 

78 
45 

6  1 

41 

67 
47 

58 
38 

5  7 
4 

S9 
43 

se 

41 

43 

6  0 
46 

S3 
40 

46 

36 

61 
35 

55 
37 

44 

44 

62 
42 

67 
37 

42 

68 
47 

64 

49 

66 
45 

64.3 
43.1 

CEN  T  RRl 

04 

ChENOP 

- :  N 

71 
41 

50 
32 

78 
32 

76 
51 

S7 
33 

66 
52 

71 
40 

74 
43 

78 
48 

68 
47 

6  9 
42 

67 
42 

64 

37 

55 
36 

68 
38 

52 
35 

58 

to 

6  1 
43 

58 
42 

46 

38 

5  0 
33 

S7 
30 

66 
46 

61 
4 

60 
45 

64 

38 

67 
36 

71 
37 

67 
46 

61 
46 

63.6 
40.0 

OECPTUR 

-  :  n 

71 
54 

S7 
39 

82 
48 

70 
55 

56 
36 

67 

53 

77 
35 

70 
47 

83 

51 

71 
47 

6.' 

32 

70 
42 

62 
40 

55 
34 

64 
43 

SS 
40 

64 

37 

70 
47 

51 

42 

47 

36 

55 
35 

58 
29 

69 
46 

St 
41 

63 
42 

68 
38 

73 
34 

7S 
37 

6  2 
50 

69 
42 

65.4 
41  .8 

F RRHE  R  CITY 

i 

- :  n 

HPVRNP   4  NNE 

-H  i 
-  ', 

BO 
51 

64 

36 

55 
40 

82 
6  3 

62 
38 

55 
42 

62 
36 

7S 
48 

67 
48 

82 
59 

50 
42 

62 
43 

60 
40 

60 
37 

5  j 
42 

62 
41 

57 
34 

59 

4  0 

66 
43 

52 

19 

42 

36 

57 
34 

55 
35 

70 
41 

64 
42 

63 
42 

6^ 
42 

71 
41 

73 
43 

64 
42 

63.4 
41  .7 

LAC  ON  2  E 

"H  . 

MIN 

77 
42 

57 

JO 

82 

37 

75 
50 

59 
32 

64 

SI 

74 
42 

71 
42 

82 
42 

78 
46 

52 

40 

69 
48 

64 

36 

56 
* 

62 
35 

57 
35 

58 
33 

S9 
43 

58 
44 

46 

38 

57 
34 

57 
28 

6  9 
45 

66 
40 

62 
45 

68 
38 

70 
35 

73 
39 

70 
45 

65 
38 

65.6 
39.8 

L INCOLN 

HA  > 
MIN 

72 
54 

63 
35 

81 
47 

76 
59 

60 
40 

63 
51 

78 
38 

67 
46 

81 

50 

72 
47 

61 
42 

69 
44 

65 
39 

57 
37 

60 
42 

60 
39 

o: 

3  0 

59 
43 

59 
43 

48 

38 

55 
75 

55 
33 

6  9 
42 

67 
41 

62 
45 

67 
39 

69 
37 

71 
42 

65 
53 

65 
42 

6S.6 
42.5 

MASON   CITY    1  NH 

MBX 
HIN 

73 
51 

61 

80 
45 

74 

52 

57 
39 

62 

50 

74 

39 

68 
47 

80 

50 

78 
47 

!  : 

42 

68 
42 

63 
40 

55 

3  6 

60 

42 

58 
43 

S9 
13 

67 
47 

52 
43 

48 

16 

65 
36 

54 

33 

•6 
46 

6  3 
42 

60 
44 

65 
38 

68 

3  6 

72 
42 

C-3 
51 

66 
41 

64.4 
42.7 

MINONK 

nnx 
rtiN 

81 
42 

59 
28 

58 
28 

81 
48 

57 
36 

59 
34 

6: 
38 

74 
40 

67 
42 

81 
45 

70 
55 

59 
36 

56 
38 

54 
44 

• 

4  1 

61 
38 

06 
29 

47 

33 

68 
42 

68 

19 

46 

3  3 

59 
3 1 

5S 
34 

4 

68 
45 

59 
35 

65 
35 

66 

42 

4  4 

51 
39 

63.2 
38.4 

NORMAL 

MAX 
WIN 

78 
SO 

62 
32 

79 
43 

78 
56 

56 
34 

6  i 
49 

73 
3S 

73 
45 

ig 

47 

78 
49 

6  9 
42 

67 
45 

66 
38 

55 
35 

60 
40 

58 
34 

'..8 
3  7 

67 
44 

53 
44 

47 
38 

53 
34 

57 
32 

65 
47 

6  5 
44 

63 
46 

64 

38 

6  7 
39 

70 
38 

67 
66 

64 
40 

64.8 
41 .6 

PEQRIP  H50  PP 

MM  1 

MIN 

55 
42 

47 
34 

62 
45 

82 
39 

53 
37 

6  3 
41 

74 

37 

60 
45 

80 
49 

62 
45 

60 
42 

69 
44 

57 
38 

55 
3  9 

61 
40 

55 
38 

57 
36 

66 
46 

SI 
42 

42 

3  6 

54 

•7: 

55 
34 

68 
45 

64 

3  9 

62 

44 

66 
38 

68 
3^ 

69 
43 

64 

50 

63 
38 

61  -8 
40.6 

PR1NCEV1LLE 

MAX 

niN 

75 
46 

56 
32 

81 

39 

75 
49 

55 
34 

6  i 
49 

76 
40 

68 
43 

6 

44 

75 
45 

60 

4 

6  9 
39 

60 
36 

57 

1H 

6! 

3  0 

S7 
35 

56 
33 

65 

44 

55 
42 

46 

37 

55 
34 

57 
33 

66 

•6 

64 
40 

62 
44 

67 
34 

69 

33 

72 
41 

67 
SI 

64 

39 

64.5 
39.8 

EPST 

05 

OPNV ILLE 

MRX 
HIN 

77 
56 

64 

36 

78 
4S 

7  6 
54 

60 
36 

59 
51 

75 
36 

74 
46 

81 
45 

79 
54 

59 
44 

71 
43 

65 
42 

SB 
33 

61 

44 

59 
37 

62 
34 

70 
46 

58 
47 

49 
40 

53 
3  6 

59 
28 

67 
46 

63. 
39 

62 
45 

67 
41 

68 

34 

71 
34 

68 
39 

65 
42 

66.4 
41  .7 

MOOPESTON  1  NE 

nnx 

MIN 

70 
53 

55 
33 

77 
41 

67 
52 

58 
38 

65 
50 

73 
43 

66 
45 

74 
41 

67 
52 

57 
43 

58 
43 

60 
39 

54 

39 

5  9 

38 

52 
33 

60 
31 

70 
44 

54 
46 

47 
•9 

52 
33 

57 
28 

65 
45 

6  : 
41 

61 
45 

65 
37 

66 
3  5 

71 
38 

70 
44 

65 
39 

62.9 
40.9 

KPNKPHEE  HTR  POLL 

CTR 

nnx 
niN 

16 

42 

61 
31 

37 
33 

77 
34 

60 
36 

57 
39 

63 
40 

72 
42 

56 
42 

68 
54 

6  3 
42 

59 
43 

66 
37 

54 

37 

5  9 

31 

54 

33 

55 
3  3 

60 
40 

68 
42 

50 
41 

43 

33 

62 
36 

56 

33 

56 

42 

6S 
43 

S9 
38 

62 
36 

66 
38 

66 

19 

72 
38 

61  .0 
38.3 

PIPER  CITY  3  SE 

niN 

67 
SI 

55 
1  1 

78 
38 

70 
51 

56 
34 

67 
47 

73 
42 

68 
44 

77 
41 

70 
SO 

68 
43 

67 
42 

61 
37 

56 

36 

6  0 

38 

52 
33 

6  0 
09 

67 
44 

56 
45 

45 

38 

S3 
33 

57 
30 

6  5 
45 

66 
38 

59 
45 

63 
37 

iM 

34 

71 
38 

70 
46 

62 
41 

63.2 
40.1 

PONT [PC 

nnx 
niN 

75 
54 

60 
34 

78 
39 

7S 
54 

57 
3S 

63 
49 

73 
41 

72 
43 

77 
42 

76 
56 

5  9 
43 

67 
44 

67 
38 

55 
39 

61 
36 

54 

35 

57 
32 

t  " 
43 

58 
4S 

47 

)g 

55 

34 

SS 
32 

66 

46 

6i 

40 

62 
46 

65 
40 

68 
37 

70 

4  1 

69 
46 

66 
41 

64.6 
41 .6 

RPNTOUL 

nnx 

n : 

77 
46 

65 
35 

SO 
31 

71 
SO 

61 
40 

56 
36 

70 
41 

72 
47 

62 
44 

80 
44 

69 
43 

59 
30 

68 
38 

6! 
IS 

65 
35 

67 
36 

55 
33 

60 
40 

68 
46 

50 

4 

55 
34 

54 

33 

57 
35 

65 

4  1 

65 
45 

60 
38 

64 

38 

67 
41 

70 
50 

66 
40 

63.6 
39.7 

URBPNR 

nnx 
niN 

77 
S3 

64 

37 

50 
37 

77 

60 

60 
42 

SB 
46 

67 

42 

73 
47 

64 
46 

79 
48 

67 
43 

59 
40 

68 
41 

65 
40 

SS 

44 

61 
38 

52 
"'5 

6  0 
42 

68 
47 

50 
41 

42 
35 

S3 
35 

57 
46 

66 
43 

60 
46 

60 
39 

66 
4  0 

67 
43 

70 
52 

65 
42 

62.3 
42.7 

HRTSEKP  2  NH 

nnx 
niN 

75 
43 

80 
36 

46 

36 

77 
42 

59 
37 

56 

45 

65 
38 

73 
46 

50 
41 

69 
42 

67 
44 

56 
41 

66 
38 

5? 
3  6 

6  3 

37 

56 
33 

52 

30 

5  9 
I  3 

66 
46 

49 
41 

43 

33 

51 
28 

56 
35 

63 
41 

61 
45 

57 
38 

62 
3S 

64 

36 

68 
43 

70 
41 

60.4 
38.6 

ME  ST  SOUTMMEST 

06 

PL  T  ON  OPM  26 

niN 

78 

55 

73 
50 

67 
SO 

80 
58 

46 

69 
53 

66 
45 

74 

53 

77 
68 

82 
65 

71 
46 

6  0 
46 

71 
42 

61 
•> 

S8 
49 

62 
39 

49 
40 

66 
IS 

65 
41 

50 
41 

44 

38 

56 
37 

'9 

42 

•39 
46 

65 
47 

61 
42 

67 
45 

71 
SO 

67 
S4 

6  1 
51 

6S.6 
47.3 

CBRL 1 NV ILLE 

nnx 
niN 

75 
56 

64 
43 

82 
55 

74 

55 

66 
40 

66 

59 

76 
37 

80 

S3 

64 

55 

77 
42 

63 
42 

73 
45 

6S 
40 

,9 

36 

63 
46 

57 
37 

66 
'0 

56 

4  ' 

S6 
40 

48 

38 

66 
35 

S3 
30 

71 
46 

61 

4' 

61 
43 

66 
40 

69 
37 

70 
41 

65 
50 

68 
46 

66-9 
43.6 

GRIGGSVILLE 

nnx 

DIN 

72 
48 

E 

38 

82 
48 

71 
48 

55 
40 

'  6 
48 

75 
43 

77 
47 

6: 
47 

71 
45 

60 
45 

69 
51 

60 
39 

49 
< 

se 

41 

SO 
31 

6  i 
42 

60 
>. 

48 
40 

40 

32 

55 

30 

S2 
33 

6  8 

41 

6  4 
4  6 

61 
38 

66 
34 

6  8 

16 

68 
46 

'  ' 

47 

64 
42 

63.4 
41  .6 

MILL  SBORO  2  SSM 

nnx 
».■. 

JACKSONVILLE 

nnx 
niN 

81 

50 

66 

61 
40 

6: 

57 

61 
40 

62 
42 

66 
38 

74 
41 

74 

50 

81 

S3 

66 
43 

62 

43 

69 
42 

5  9 
38 

50 
42 

60 
35 

50 
34 

62 
3  9 

65 
40 

52 
38 

42 

33 

SS 
32 

54 

(8 

66 
<  < 

63 
42 

61 
39 

6  6 

37 

69 
41 

69 

48 

63 

44 

63.7 
41 .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STHTION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 

BC 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1 1 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

71 

28 

29 

30 

31 

a 

JERSETV1ULE  2  SW 

MAX 

82 

70 

71 

80 

63 

68 

68 

74 

79 

82 

67 

62 

71 

60 

54 

59 

46 

SS 

65 

49 

43 

55 

55 

69 

64 

60 

65 

69 

68 

61 

64.8 

MIN 

55 

46 

53 

57 

42 

54 

36 

52 

51 

59 

42 

42 

42 

38 

46 

39 

38 

43 

40 

38 

35 

32 

45 

45 

45 

39 

36 

46 

51 

48 

44  .5 

PANA 

MAX 

70 

64 

81 

69 

63 

66 

75 

73 

83 

74 

62 

73 

62 

55 

61 

56 

64 

69 

52 

47 

55 

SS 

70 

63 

59 

65 

69 

68 

62 

66 

65  .0 

i :  N 

54 

40 

'-■3 

54 

42 

55 

40 

50 

53 

48 

43 

42 

1 1 

37 

45 

35 

36 

51 

42 

39 

35 

33 

47 

45 

43 

38 

39 

42 

51 

44 

44.1 

SPRINGF I ELO  WSO  BP 

Mill 

67 

61 

82 

65 

58 

67 

75 

71 

83 

69 

62 

70 

59 

52 

61 

52 

63 

69 

S3 

44 

55 

56 

70 

66 

63 

67 

70 

71 

62 

66 

64  .3 

MIN 

48 

40 

56 

45 

42 

46 

39 

50 

54 

47 

43 

47 

4  1 

38 

45 

40 

36 

48 

43 

36 

36 

34 

47 

4S 

46 

40 

37 

43 

52 

40 

43.5 

VIRDEN  1  N 

MAX 

76 

66 

82 

73 

58 

65 

75 

76 

82 

75 

6 1 

59 

66 

56 

6 1 

62 

66 

62 

51 

47 

54 

53 

68 

76 

64 

66 

70 

66 

6 1 

66 

65.5 

M  I N 

56 

55 

55 

56 

40 

58 

52 

47 

47 

56 

37 

42 

36 

44 

SO 

46 

37 

37 

33 

47 

54 

47 

38 

35 

40 

50 

51 

46-1 

HHITE  HALL   1  E 

MAX 

BO 

68 

82 

81 

61 

69 

71 

80 

82 

82 

63 

69 

68 

59 

62 

61 

66 

66 

61 

49 

55 

55 

69 

69 

61 

65 

68 

70 

69 

65 

67.5 

•          ■  ■ 

M  I  N 

54 

42 

51 

52 

42 

55 

38 

53 

55 

47 

41 

39 

41 

40 

47 

38 

40 

45 

40 

36 

35 

35 

42 

45 

44 

43 

40 

47 

50 

46 

44  .  1 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

72 

65 

80 

76 

67 

70 

75 

73 

82 

79 

60 

71 

68 

56 

62 

58 

65 

70 

58 

46 

52 

55 

67 

61 

59 

66 

69 

70 

66 

65 

66  .2 

57 

42 

50 

56 

41 

54 

38 

49 

54 

54 

42 

41 

4  1 

34 

44 

38 

34 

48 

43 

39 

35 

30 

46 

47 

44 

39 

36 

38 

SO 

4  3 

43.6 

EFF INGHAM  3  H 

HBX 

81 

70 

66 

81 

66 

67 

70 

75 

75 

83 

67 

60 

72 

58 

57 

62 

46 

65 

69 

48 

44 

52 

56 

66 

56 

58 

65 

68 

69 

57 

64  .4 

i  | 

54 

46 

47 

62 

40 

48 

37 

44 

52 

57 

43 

41 

44 

34 

41 

39 

36 

44 

43 

40 

35 

30 

40 

45 

4S 

40 

38 

42 

49 

50 

43.5 

FLORA  5  NW 

MBX 

76 

69 

82 

72 

69 

70 

76 

79 

85 

72 

63 

72 

66 

60 

63 

59 

66 

70 

61 

48 

52 

57 

71 

66 

54 

67 

69 

69 

65 

69 

67 . 3 

MIN 

60 

SO 

55 

S5 

40 

58 

38 

46 

52 

58 

43 

45 

47 

33 

47 

38 

37 

53 

42 

40 

34 

28 

48 

45 

46 

40 

35 

37 

41 

50 

44.7 

MAT  TOON 

MBX 

67 

62 

80 

65 

60 

67 

73 

70 

81 

66 

59 

72 

55 

54 

60 

49 

64 

69 

49 

45 

52 

55 

67 

55 

58 

65 

67 

70 

59 

65 

62  .7 

M I  N 

47 

42 

54 

47 

43 

44 

38 

47 

52 

47 

43 

42 

42 

36 

44 

39 

36 

48 

43 

36 

35 

32 

47 

45 

42 

39 

39 

40 

50 

39 

42.6 

HOWE  AQUA 

MBX 

68 

60 

BO 

70 

58 

68 

75 

72 

73 

74 

67 

71 

63 

58 

63 

59 

65 

70 

56 

48 

53 

55 

70 

63 

63 

61 

69 

76 

69 

66 

65  .4 

M  I  N 

56 

40 

56 

58 

40 

38 

42 

51 

49 

44 

41 

41 

40 

39 

35 

52 

43 

38 

36 

33 

47 

43 

46 

39 

38 

40 

52 

4  3 

43-6 

NEW  TON  6  SSE 

MBX 

80 

73 

66 

80 

69 

67 

71 

75 

77 

83 

72 

60 

70 

57 

58 

64 

44 

65 

66 

49 

47 

50 

S7 

68 

59 

54 

66 

68 

71 

56 

64  .9 

M I  N 

53 

47 

48 

59 

40 

47 

37 

45 

51 

57 

44 

41 

44 

35 

40 

39 

37 

42 

44 

40 

35 

32 

45 

45 

44 

41 

37 

37 

44 

50 

43.3 

OLNET  2  S 

MAX 

78 

77 

81 

72 

71 

73 

78 

80 

82 

78 

62 

72 

64 

63 

67 

57 

68 

72 

58 

46 

51 

59 

70 

63 

53 

68 

70 

71 

64 

70 

67  .9 

61 

49 

51 

56 

39 

60 

37 

46 

54 

59 

44 

43 

45 

34 

48 

4  1 

39 

53 

44 

41 

35 

30 

49 

44 

4S 

43 

38 

37 

49 

45.5 

PALESTINE 

MAX 

75 

65 

B3 

70 

58 

73 

77 

85 

85 

77 

75 

73 

62 

58 

65 

56 

65 

72 

53 

46 

50 

58 

68 

61 

52 

68 

70 

71 

60 

69 

67  .0 

MIN 

61 

47 

51 

50 

40 

S6 

II 

54 

58 

54 

53 

47 

45 

38 

46 

4  1 

39 

50 

44 

40 

35 

31 

47 

44 

44 

43 

38 

38 

52 

50 

46.0 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

69 

57 

80 

71 

62 

70 

76 

70 

82 

72 

59 

71 

61 

57 

61 

55 

63 

70 

60 

47 

50 

56 

66 

59 

59 

61 

68 

71 

62 

65 

64  . 3 

MIN 

57 

46 

47 

54 

42 

53 

41 

46 

49 

56 

44 

45 

42 

37 

44 

38 

44 

48 

44 

40 

35 

32 

46 

45 

45 

39 

39 

39 

46 

44 

44  .2 

SALEM 

MBX 

76 

7  0 

81 

72 

72 

71 

77 

80 

64 

78 

62 

73 

69 

61 

63 

60 

67 

70 

62 

48 

53 

58 

71 

67 

55 

67 

70 

70 

63 

68 

67.9 

MIN 

60 

52 

56 

58 

46 

61 

41 

SO 

5S 

57 

46 

46 

46 

37 

48 

39 

42 

57 

43 

41 

37 

32 

49 

47 

47 

42 

41 

4  1 

51 

SO 

47.3 

TUSCOLA 

MBX 

73 

63 

79 

77 

60 

67 

76 

74 

81 

80 

66 

67 

72 

58 

62 

60 

62 

70 

65 

49 

53 

SS 

68 

64 

60 

66 

69 

71 

68 

69 

66.8 

MIN 

S3 

40 

46 

52 

40 

54 

40 

44 

47 

58 

42 

40 

40 

35 

42 

36 

35 

45 

42 

38 

34 

31 

45 

42 

44 

38 

38 

40 

47 

40 

42.3 

VANOAL IA  2  NW 

MBX 

82 

72 

68 

78 

68 

69 

75 

'H 

83 

66 

63 

74 

59 

64 

62 

65 

69 

SO 

55 

50 

65 

70 

57 

69 

66.9 

56 

46 

49 

42 

52 

40 

51 

54 

63 

43 

43 

42 

36 

38 

36 

36 

41 

39 

35 

30 

47 

46 

43 

40 

40 

42 

50 

43.8 

WINDSOR 

MBX 

72 

58 

80 

76 

62 

67 

76 

72 

63 

78 

60 

72 

67 

56 

62 

58 

65 

67 

55 

48 

53 

55 

68 

65 

58 

65 

68 

70 

64 

65 

65.5 

■ 

54 

40 

SO 

56 

42 

54 

43 

48 

52 

51 

43 

41 

45 

39 

43 

38 

33 

46 

42 

39 

35 

34 

46 

46 

45 

38 

35 

4  1 

52 

42 

43.8 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

78 

73 

76 

80 

77 

80 

75 

B3 

83 

74 

63 

68 

66 

65 

63 

58 

72 

70 

64 

48 

53 

S2 

74 

72 

52 

68 

70 

71 

66 

66 

69-0 

56 

56 

56 

55 

50 

62 

47 

51 

58 

58 

44 

38 

4B 

39 

49 

45 

43 

43 

43 

42 

33 

32 

SO 

44 

42 

42 

42 

51 

50 

55 

47.5 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MBX 

82 

15 

BO 

78 

72 

73 

76 

84 

86 

85 

63 

77 

75 

62 

60 

58 

66 

70 

63 

49 

53 

54 

70 

72 

64 

66 

69 

66 

65 

66 

69.4 

MIN 

56 

sz 

61 

60 

45 

57 

40 

53 

59 

50 

44 

41 

43 

35 

49 

41 

43 

50 

40 

40 

38 

29 

42 

43 

43 

40 

36 

39 

50 

51 

45.7 

CAHOK I  A 

MBX 

B5 

77 

66 

77 

73 

6  9 

73 

76 

81 

85 

68 

60 

70 

66 

74 

62 

50 

68 

68 

50 

46 

SS 

65 

66 

60 

59 

61 

66 

64 

59 

66.7 

54 

53 

55 

55 

48 

46 

41 

52 

55 

65 

45 

44 

44 

39 

38 

40 

41 

47 

41 

40 

39 

33 

4] 

46 

46 

44 

40 

39 

40 

40 

45.1 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

76 

78 

76 

78 

80 

83 

78 

85 

85 

76 

64 

68 

68 

68 

67 

67 

77 

72 

60 

51 

52 

64 

73 

73 

61 

69 

72 

72 

72 

65 

71.0 

M  I  N 

61 

63 

65 

S9 

57 

64 

57 

60 

66 

52 

49 

52 

55 

52 

54 

50 

49 

57 

48 

45 

42 

43 

55 

S3 

50 

49 

SO 

57 

S7 

57 

54.3 

CARBONOBLE  SEWAGE  PL 

MAX 

81 

B  : 

74 

78 

61 

76 

79 

78 

es 

84 

7S 

63 

70 

65 

65 

63 

S3 

75 

72 

53 

49 

54 

63 

75 

73 

59 

69 

71 

70 

64 

69  9 

M I  N 

59 

53 

57 

60 

47 

54 

42 

48 

54 

64 

45 

42 

47 

35 

49 

48 

44 

48 

44 

43 

35 

30 

40 

40 

42 

42 

35 

39 

51 

53 

46.3 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 

64 

75 

72 

80 

72 

70 

71 

75 

76 

83 

67 

63 

75 

61 

61 

61 

47 

65 

71 

49 

46 

54 

57 

72 

62 

52 

66 

69 

69 

60 

MIN 

59 

49 

SO 

59 

48 

52 

48 

53 

51 

61 

44 

46 

41 

43 

49 

4  1 

40 

45 

41 

41 

37 

36 

42 

48 

44 

40 

40 

50 

51 

5 1 

46  .7 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 

80 

73 

78 

78 

74 

77 

77 

83 

85 

72 

62 

72 

63 

66 

62 

53 

70 

72 

S4 

49 

53 

60 

73 

66 

58 

66 

70 

68 

66 

67 

58 

54 

62 

47 

46 

51 

47 

49 

58 

49 

44 

44 

46 

36 

50 

43 

42 

4  7 

42 

36 

32 

30 

50 

43 

42 

38 

40 

43 

53 

5 1 

45  .8 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

MAX 

B4 

80 

74 

82 

79 

76 

78 

79 

84 

82 

70 

64 

78 

66 

65 

62 

54 

i; 

73 

54 

52 

55 

62 

7  7 

69 

59 

66 

70 

72 

66 

MIN 

SS 

53 

SS 

61 

47 

54 

45 

50 

59 

63 

43 

43 

42 

40 

44 

45 

42 

i: 

42 

40 

40 

38 

41 

42 

45 

43 

33 

45 

50 

49 

46-4 

MARION   4  NNE 

MAX 

82 

78 

72 

78 

78 

76 

73 

77 

83 

83 

75 

62 

67 

67 

67 

63 

51 

74 

72 

51 

4H 

51 

61 

12 

70 

57 

67 

69 

69 

63 

MIN 

51 

54 

55 

60 

47 

52 

43 

45 

56 

60 

44 

43 

47 

37 

46 

46 

43 

45 

43 

41 

3  3 

32 

34 

if, 

44 

44 

38 

38 

40 

52 

45.3 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

76 

73 

B  . 

72 

70 

71 

74 

78 

84 

77 

60 

72 

66 

62 

60 

57 

65 

70 

62 

47 

51 

56 

70 

66 

55 

64 

67 

67 

61 

66 

66.7 

MIN 

55 

52 

59 

60 

47 

57 

47 

54 

SH 

53 

44 

i: 

46 

43 

48 

42 

42 

S3 

4  1 

40 

37 

36 

48 

47 

43 

40 

4  1 

47 

52 

51 

47.5 

SPARTA 

MAX 

79 

73 

80 

76 

75 

7  2 

62 

50 

54 

60 

75 

70 

58 

67 

70 

69 

64 

68 

69.4 

M I N 

58 

54 

6  3 

61 

48 

SS 

47 

54 

60 

55 

43 

1 1 

42 

39 

48 

42 

41 

52 

41 

42 

37 

34 

48 

45 

43 

36 

36 

47 

50 

5 1 

47.5 

WATERLOO 

MAX 

84 

76 

76 

83 

73 

74 

73 

79 

e; 

84 

67 

6  3 

77 

63 

68 

62 

53 

72 

69 

50 

46 

5S 

65 

73 

66 

58 

67 

70 

68 

60 

68.7 

"           "  ■ 

62 

52 

60 

62 

47 

59 

46 

52 

57 

63 

43 

40 

44 

40 

47 

40 

40 

4  9 

40 

43 

36 

34 

44 

45 

46 

41 

4  7 

49 

48 

50 

47.5 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

78 

78 

BC 

79 

74 

72 

76 

78 

B : 

77 

70 

70 

70 

64 

6  a 

63 

66 

71 

69 

50 

49 

57 

70 

69 

54 

67 

69 

70 

68 

68 

69  ■  1 

MIN 

61 

52 

E  B 

61 

45 

6 : 

46 

51 

55 

63 

47 

45 

45 

40 

49 

43 

40 

54 

42 

41 

36 

34 

48 

44 

46 

43 

41 

43 

51 

50 

47.8 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 

76 

78 

75 

76 

78 

78 

78 

85 

B3 

78 

72 

6  7 

67 

66 

69 

65 

76 

74 

68 

50 

52 

65 

72 

73 

59 

69 

72 

73 

67 

65 

70  .9 

MIN 

5B 

51 

56 

55 

54 

6  3 

46 

48 

s: 

65 

46 

IH 

49 

38 

49 

48 

44 

54 

45 

43 

36 

32 

52 

47 

47 

41 

39 

42 

52 

S6 

48.5 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

79 

75 

76 

77 

78 

79 

79 

83 

82 

83 

71 

67 

67 

65 

64 

60 

7S 

7S 

70 

51 

51 

64 

71 

72 

61 

67 

70 

75 

73 

67 

70.9 

MIN 

60 

57 

S3 

60 

51 

if 

46 

SI 

56 

65 

45 

3  9 

48 

37 

49 

48 

45 

65 

44 

43 

33 

30 

SO 

44 

44 

44 

42 

40 

39 

54 

47.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


10 


II  12 


13  14 


15 


16 


17  18 


22  23 


.  4 


25 


26  27 


28   29    30  31 


FfllRF 1ELD  RBOIO  MF IN 

MPRR 1 5BURG 

HC  LEBN5B0R0  2  ENE 

HI  CBRNEL 

HI  VERNON  3  NE 

RENO  LFtKE  OB" 

ROSICLBRE 


6B  72 
40  56 


78  80 
44  62 


75  71 
44  52 


74  70 
46  52 


70  72 
42  59 


78  75 
47  54 


80     78  81 


76  80 
39  47 


77  76 
48  52 


78  85 
45  48 


65  70 
45  4| 


65  71 
46  46 


76  61 
45  43 


76  61 
45  47 


70  72 
44  48 


66  71 
46  38 


68  62 
45  33 


67  67 
48  35 


69  52 
45  37 


69  62 
48  39 


71  68 
47  47 


72  63 
45  41 


65  63 
45  38 


67  70 
39  48 


79  75 
44  55 


47  67 
42  46 


45  62 
40  39 


49  67 
43  47 


76  72 
44  53 


47  50 
40  36 


51  52 
42  36 


50  47 
42  36 


49  47 

42  36 


47  53 
4  1  35 


51  47 
4  1  36 


48  51 
42  33 


56  71 
30  48 


64  76 
31  50 


59  57 
33  40 


56  72 
29  48 


55  60 
34  34 


63  71 
32  50 


66  68 
41  38 


69  72 
45  40 


55  67 
42  42 


56  66 
44  42 


67  70 
44  38 


59  68 
43  42 


68  69 
44  38 


68  67  70 
37     47  49 


70  65  68 
42    50  S3 


69  70  60 
44     52  51 


69  70  54 
42     SI  SO 


69  65  68 
44     S4  51 


69  64 
49  54 


70    67  6S 


68.0 
45.1 


71  .2 
47.8 


66.6 
46-9 


66.0 
46.5 


68.3 
45.7 


68.3 
47.0 


70-3 

44  .4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  StBTION  INOE» 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

BPRIL  1978 


Oflr  OF  MONTH 


IS      16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  31 


not 

HIN 


56.4 
49.7 


nax 

*  i  n 


54  .2 

52.0 


Silt!! 


mm 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 

1  0 


EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
OPRIL  I97» 


STPT ION 


NOR 'HUE  SI  01 
HENNEPIN  POME R  PIRNT 


ERST 
URBRNfl 


NEST  SOUTHWEST  06 
SPRINGE IELO  NSO  RP 


SOUTHWEST  08 
CRRLYLE  RESERVOIR 


EVRP 
HI  NO 

nnx 

fllN 


EWRP 
HI  NO 

flflx 
BIN 


EVRP 
H I  NO 
MRX 
MIN 


EVRP 
HI  NO 
MAX 


DRY  OF  MONTH 


8     9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29   30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  INC  STPTION  INOEX 
1  1 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  iu.no. s 

APRIL  .978 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

! 

2 

i 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

1  2 

I  J 

1  4 

15 

16 

17 

1  B 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

2  I 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  0. 
GALENA  .  N 

MOL INE  WSO  AP 

MORRISON 
PAW  PAW 

ROCKFORD  WSO  AP 

NORTHEAST  02 
ANT10CH  2  NW 

CHICAGO  0 'HARE  WSO  AP 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

PARK  FOREST 

WEST  03 
OUINCY  FAA  AP 

CENTRAL  04 
DECATUR 

EAST  05 
KANKAKEE    WTR   POLL  CTR 

PIPER  CITY  3  SE 

WEST  SOUTHWEST  06 
GRIGGSVILLE 

JACKSON V  I L L E 

PANA 

SPRINGFIELO  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

5N0HFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

1 

T 

1 
I 

T 
T 

T 

T 

.2 
T 

.2 
I 

;  .5 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
■ 

.1 

T 

I 
T 

T 
T 
I 

T 

T 

T 
T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

CT 
CI 

O 

I 

LONGITUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0. 

PRECIP. 

z 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES l 

ALB 1  ON 

0055 

09 

EOWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STATE  POLICE  RAOIO 

ALEDO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE   L  BUKGEbo 

ALEXIS  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

c 

CITY  OF  ALEX  1 S 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

- 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J  80N  HARTLINE 

RNT  I OCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G  R0B1NSUN  JK 

ARGONNE  NOTIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

RSHLEY 

0281 

08 

WASH  I NGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

r  n  i  in  d  n     i      crui  i  t  tc 

EUWHRU   L    SLHU 1  T  t 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

21 

644 

M  I  D 

7A 

H 

CITY   Or    HUKUKH   W I K   Utr 1 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FUL  TON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

inure      r~>     M  1  T  f*  u  C  l  I 

JRMES  R  M  I  1  LHELL 

BRRR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BERRDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0 1 

90 

26 

450 

7A 

RADIO   5TH1IUN  WKMb 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BEL  V  I DERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D  MEL  V  I N 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

DLlJUnlNLjIUN  WHItKHUKrvb 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

MRS  CLORfi  B  NOR  T  RUP 

BROOKPORT  ORM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

ii    e     rnnnr     rye     r  kin  t  kic  c  oc 

U  S  CORPS  Or  ENGINEERS 

CRHOK  I  R 

1  160 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8A 

8A 

CRH0K1R    TREATMENT    PL T 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

1  0 

314 

MIO 

MIO 

c 

HJ 

NRTL   WEATHER  5ERV1LE 

CANTON   1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

nnn  i  n     f  t  n  t  i  n  ki  iiovc 

RROIO  STATION  WBY5 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL  I NV I LLE 

1  280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

OR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I NV I LLE  2 

1284 

06 

MACOUP I N 

1 

39 

1  7 

89 

53 

621 

t 

iiti   i    r  riM      i  DDnnnm 

WILLIAM  J  PRRNGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL 1 NTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

ii     c     n  nn  n  r     rye     run  t  ur  r  d  c 

U  S  CORPS  Or  ENGINEER5 

C ARM  I   6  NW 

1296 

09 

WH  I  TE 

7 

38 

1  0 

88 

12 

390 

7A 

uiinroT     n n 1 1 1   e  d  e  o 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MAR  I  ON 

2 

38 

3  1 

89 

07 

510 

7A 

JRMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNOY 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7A 

ii     c     n  nn  n  r     rye     run  T  kir  r  D  c 

U  S  CORPS   Or  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

UHLIHS   H  PK1LE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

inrrou     11     c  n  m  m  r~  d 

JOSEPH  W  50MMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

n  n  nr  n  t     11    n n  n n  T  c 

ROBE  R  T    W  GARR I  5 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL  T 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

41 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  OIV 

CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

674 

MID 

MID 

c 

HJ 

kin  t  i      urniurD     e  e  d  \i  i  r*  e 

NRTL   WEATHER  SERVILE 

CHICAGO  ROSELANO  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

oil  t  rnnn    iiotco     di  id    n  t  t  / 

CHICAGO  WATER  PUR  UIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1564 

02 

COOK 

3 

4  1 

45 

87 

33 

61  1 

C 

ru  i  rnnn     i  in  t  ro    n  i  id    n  t  k 

CHICAGO  WATER  PUR  UIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

ru  i  rnnn    i  i  n  t  r  d     diiO     r»  t  w 

CHICAGO  WATER  PUR  UIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

12M 

c 

i  iki  r  urDC  t  T  v     rye     r  u  i  r  nr'ni 

UNIVERSITY   Or  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

MID 

MID 

r 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILLI COTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H  CONNER 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

3  1 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON   1  SSW 

174  3 

04 

OE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARD 

COUL  TERV I LLE   1  SSW 

1944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  1 

89 

36 

510 

c 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

it  t  i  i  nnr*     rye     r  nr  t  r 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANVILLE 

2140 

05 

VERMIL I  ON 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

OS 

VERM  I L I  ON 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

50 

89 

01 

620 

7P 

7A 

H 

n  n  r  i/     r-  o  n  t  k  i  n  e     rttlTf  D 

ROCK   SPRINGS  CENTER 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

56 

88 

46 

840 

5P 

SP 

H 

OR  ALAN  COLE 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

21 

88 

10 

615 

7A 

c 

ORRIS  C  GRISSOM 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT  H  NELLIS 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

C 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

WILLIAM  L  OEVINE 

DU  QUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

MID 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTEIN 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLO  0  PRICE 

EDWARDSV I LLE   1  NE 

2679 

06 

MAO  I  SON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS  DEVERA  M  GEBHART 

EFFINGHAM  3  W 

2687 

07 

EFF I NGHAM 

7 

39 

08 

88 

37 

601 

7H 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7R 

7A 

ELGIN  WATER  OEPT 

FA  I RBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

r 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WF  IW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RAD  10  S  TAT  I  ON  WF I W 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

r 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

V  A  HALE 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

1  8 

89 

36 

750 

7A 

7A 

: 

H 

C  DC  C  DflD  T     liDC  T  C     uTD     Pi  T 

FULTON  OAM  13 

3290 

01 

WHI TESIOE 

4 

41 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GAL  VA 

3335 

01 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

RA I  MASON  F  SMITH 
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GEBHARD  WOODS  ST  PORK 

3369 

02 

GRUNDY 

i 

4  1 

22 

88  28 

505 

7R 

7A 

GEBHARD  WOODS  STATE  PK 

GENESEO 

3384 

01 

HENRY 

6 

4  1 

27 

90  1 0 

639 

M  I  D 

M  I  D 

MUN I C I  PAL  UTILITIES 

GIBSON  CITY   1  E 

3413 

05 

FORD 

1 

40 

28 

88  22 

655 

7A 

ROBERT  D  PROVIN 

GLADSTONE  DOM  18 

3455 

03 

HENDERSON 

4 

40 

53 

91  02 

538 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

09 

POPE 

5 

37 

22 

88  29 

354 

6A 

r 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN   1  NW 

3530 

03 

ADAMS 

1 

40 

07 

9 1  02 

725 

6P 

6P 

ERNEST  IHNEN 

GRRF  TON 

3572 

06 

JERSE  Y 

4 

38 

58 

90  27 

470 

7A 

GERTRUDE  W  ARNOLD 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

08 

JACKSON 

4 

37 

40 

89  31 

367 

7A 

EDMUND  E  KUNCE 

GREENFIELD  1  S 

3666 

06 

GREENE 

1 

39 

20 

90  12 

550 

C 

WILLIAM  C  MENG 

GREENUP 

3683 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

15 

88  10 

540 

7A 

DAVID  L  OWEN 

GREENVILLE   1  E 

3693 

06 

BOND 

2 

38 

53 

89  24 

580 

7A 

HAROLD  W  DAV  I  S 

GR  I GGSV I LLE 

3717 

06 

P  IKE 

1 

39 

43 

90  44 

700 

7P 

7A 

H 

HOWARD  E  STAFFY 

HRRR I SBURG 

3879 

09 

SAL  I  NE 

5 

37 

44 

88  32 

366 

5P 

5P 

H 

CLYDE   PI T  TMAN 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

09 

SAL  1 NE 

5 

37 

45 

88  32 

360 

7A 

i 

CITY  DISPOSAL  PLANT 

HAVANA  4  NNE 

3940 

04 

MASON 

1 

40 

21 

90  01 

460 

7A 

7A 

TIMOTHY  G  OEST 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

401  3 

01 

PUTNAM 

1 

4  1 

1  8 

89  1 9 

464 

8fl 

8A 

8P 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

HILLSBORO  2  SSW 

4108 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

09 

89  30 

720 

6P 

7A 

MRS  RICHARD  T  PAT  T  I  E 

HOOPESTON   1  NE 

4198 

05 

VERMILION 

7 

40 

28 

87  40 

710 

6P 

7A 

c 

H 

JOHN  F  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  POWER  PL 

4317 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

08 

87  40 

455 

70 

c 

CENTRAL    ILL  PUB  SVC  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM   1 6 

4355 

01 

ROCK  ISLAND 

4 

4  1 

25 

91  01 

554 

8A 

L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONV I LLE 

4442 

06 

MORGAN 

1 

39 

44 

90  12 

610 

7A 

7A 

c 

H 

RADIO  STATION  WLDS 

JERSEYVILLE  2  SW 

4489 

06 

JERSEY 

1 

39 

06 

90  21 

630 

8A 

8A 

JERSEYVILLE  SWG  PLANT 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

02 

W  ILL 

1 

4  1 

30 

88  06 

543 

7A 

7A 

JAMES  L  SAMPSON 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

4603 

05 

KANKAKEE 

1 

4  1 

08 

87  53 

642 

7A 

7A 

i 

H 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

KASK ASK  i  A  R  NAV  LOCK 

4629 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

59 

89  57 

380 

7A 

7R 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

KE I THSBURG 

4655 

0 1 

MERCER 

4 

4  1 

06 

90  57 

550 

7R 

BEN  G  NYLIN 

KEWANEE   1  E 

4710 

01 

HENRY 

1 

41 

15 

89  54 

780 

9A 

9R 

L 

KEWANEE  SEWAGE  PLANT 

K  I  NCA I D 

4739 

06 

CHR I  ST  I  AN 

1 

39 

35 

89  25 

600 

70 

RUDOLPH   J   KINK  JR 

LACON  2  E 

4805 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

01 

89  21 

614 

5P 

5P 

H 

MRS  0  B  PACE  JR 

LA  HARPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90  58 

700 

7P 

7fi 

H 

JACK  H  SHARPE 

LANARK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  50 

870 

r 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87  41 

447 

7R 

CALVIN  L  REYNOLDS 

LINCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89  22 

590 

6P 

7A 

H 

VERNON  P  GEHLBACH 

LOU  I  SV  I  LLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88  30 

450 

C 

JAMES  F  MORGAN 

MACK  I NAW 

5272 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

32 

89  22 

670 

6P 

CARLIE  H  KULL 

MA  COMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90  40 

6  1 0 

7A 

MERIDETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88  36 

820 

6P 

7A 

HAPOLD  HYDE 

MAR IETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90  23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION  4  NNE 

5342 

08 

WILLI  AMSON 

4 

37 

46 

88  54 

477 

7A 

7R 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA    1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88  58 

720 

c 

LLOYD  J  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

88  45 

486 

7fl 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY    1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89  43 

585 

6P 

6P 

c 

JAMES  M  MC  DONALD 

MAT  TOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88  21 

718 

MID 

MID 

DON  E  TUCKER 

MC   HENRY   LOCK  AND  DAM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88  14 

742 

7A 

c 

FRANK   W  NOVAK 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

5515 

09 

HAMILTON 

5 

38 

06 

88  30 

480 

7A 

7A 

H 

RICHARD  G  BROWN 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  0 

90  08 

620 

5P 

MARCUS  F  DODGE 

M I NONK 

5712 

04 

WOODFORD 

1 

40 

54 

89  03 

750 

7A 

7A 

ROBERT  D  QUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90  30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90  38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M  FINLEY 

MONTICELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88  35 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORR  I  S 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

41 

21 

88  26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORR I  SON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

41 

49 

89  58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

5841 

06 

CHR I  ST  I  AN 

1 

39 

25 

89  28 

630 

c 

MRS  DOROTHY  A  BULLARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87  45 

420 

7A 

6A 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

MOUNT  CARROLL 

5901 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89  59 

700 

8A 

8A 

RONALD  MORGAN 

MOUNT  OLIVE   1  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89  42 

685 

7A 

HAROLD  MARBURGER 

MOUNT  PULASKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

0  1 

89  1 7 

645 

7A 

JOSEPH  M  DOUD 

MOUNT  STERL I NG 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90  46 

720 

5P 

THOMAS  J  SCHNEIDER 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

21 

88  52 

490 

6P 

7A 

H 

ROBERT  G  MOORHOUS 

MOWE AOUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89  02 

615 

6P 

6P 

MRS  MARY  A  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

598  3 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  22 

550 

c 

PARM  E  W'LLIAMS 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGTON 

2 

38 

23 

89  20 

515 

6P 

7A 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91  03 

548 

7A 

LOCKMASTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88  07 

510 

7A 

7A 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89  16 

680 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MP    1  FAN 

1 
1 

40 

31 

89  00 

785 

4P 

4P 

H 

I L  STATE  UN  I  VERS  I TY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88  04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89  20 

690 

CARNATION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SRLLE 

1 

41 

21 

88  51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 
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riRQFRVFR 

UDOLiWLIn 

a. 

UJ 

a. 
u 

UJ 

cr 
a. 

a. 
a 

:> 

UJ 

—  o 
*_»  x 

a.  !*J 

V3  in 

PALEST INE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

5  1  4 

7P 

7P 

H  M  GAODIS 

PPNR 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89 

05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

730 

c 

EOGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87 

42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PORIS 

PARK  FOREST 

6616 
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02 
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6760 
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39 
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48 
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6837 

06 
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90 

48 
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70 
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HJ 
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09 

HARD  I N 

5 
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25 

88 
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400 

6P 

6P 
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03 
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1 

40 

07 

90 

35 
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5P 
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SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88 

0 1 
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70 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38 

38 

88 

57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT I N 

5 

37 

4  3 

88 

1  i 

400 

70 

JAKE  H  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88 

4  7 

655 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERM  I L I  ON 

7 

39 

55 

87 

49 

685 

70 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89 

4  3 

520 

6P 

6P 

C 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89 

40 

588 

M  I  0 

M  I  0 

6P 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

30 

00 

1020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88 

48 

650 

6P 
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8389 

07 
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2 

39 

34 

88 

37 
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c 
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□out 

0  1 

BUREAU 

1 

4  1 

1 6 

89 

28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 
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DOOt 

u  / 

DOUGLAS 

7 

39 

4  8 

88 

1  7 

653 

5P 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

874  0 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

4  0 

06 

88 

1  4 

74  3 

M  I  D 

M  I  D 

70 

C  Oh 
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UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1  9 

88 

59 

464 

70 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89 

07 

540 

7A 

70 

C 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89 

46 

675 

6P 

70 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90 

13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WAL  NUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89 

35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89 

25 
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I 

AUGUST  T  ROSENBERG 

WA 1 ERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90 

09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

41 

46 

88 

45 

790 

c 

OONALO  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 
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40 

47 

87 

46 

620 

7A 

7A 
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02 

LAKE 

3 

42 

21 

87 

53 
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6A 

6A 
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09 
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38 

21 

88 
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7A 
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04 
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4  1 

04 

89 

04 

685 

c 
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09 
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88 

00 
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c 
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9221 

02 
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49 

88 

04 
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7A 
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06 
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23 
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5P 

5P 

H 
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36 

685 

6P 
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ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"F.      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
day  1 [gE7  sav ing  time .     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE: 


Ur bana 


:Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.  from  Palmer  dial  type  thermometer, 
bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 


Flanagan  silt  loam  under 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table 
Soil  Temperatures"  table,   and  the  Strtion  Index. 

table 


Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
ndicated  by  no  entry. 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperat 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

t  Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset . 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

n    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


icerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 


Information  conce 
station  History" 

of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  jt  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40?  single  copy;  3W  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications.   
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DAILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


NORTHWEST  01 
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DIXON 

FBEEPOHT  HASTE  WTB  PL T 
FULTON  DAM  13 
GALENA   1  H 

GALVA 
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HENNEPIN  POWER  PLANT 
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MC  HENRY  LOCK  AND  DAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 
STREATQR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
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DRILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

o 
<r 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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9 

10 

1  1 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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■  ■ 

NORTHWEST  01 

BLEDO 

MAX 
M I  N 

59 

61 

64 

62 

44 

57 

53 

69 

63 

78 

76 

77 

73 

52 

60 

60 

71 

77 

81 

80 

66 

71 

72 

74 

90 

92 

91 

87 

84 

79 

86 

71.3 

DIXON 

MAX 
M1N 

S7 
31 

62 
34 

62 
34 

66 
40 

52 
39 

43 
34 

61 

37 

S4 
44 

70 
46 

57 
37 

76 
48 

68 

57 

79 
43 

48 

42 

48 
43 

63 
46 

61 
47 

73 
48 

79 
58 

80 
61 

78 
44 

69 
44 

70 
50 

67 
54 

75 
61 

88 

65 

92 
68 

92 
67 

90 
64 

87 
60 

80 
60 

69.3 
48  .6 
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27 

56 
29 

60 

32 

65 
42 

S3 
39 

48 

32 

62 
40 

52 

44 

69 
47 

56 
37 

77 
45 

70 
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44 

48 

43 

48 

43 

62 
47 

61 
44 

73 
44 

78 

52 

80 
59 

73 
45 

65 
43 

71 
47 

63 

74 

S8 

87 
64 

93 

94 

87 

88 

61 

78 
56 

68.6 
44  .8 

FULTON  OAH  13 

MAX 
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58 
32 

56 
32 

58 
38 

58 
38 

S3 
41 

49 

39 

59 
43 

53 
47 

67 
49 

57 
43 

76 
43 

72 
58 

76 
50 

52 
46 

51 
46 

61 
49 

62 
50 

69 

52 

78 
52 

77 
57 

70 
49 

68 
46 

66 
48 

67 
60 

75 
62 

87 
64 

92 
70 

90 
69 

84 

69 
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64 

79 
63 

67.9 
50.6 
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29 

57 
30 

62 
36 

64 
44 
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39 
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56 
40 
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46 

69 
45 
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43 

78 
46 
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56 

77 
46 

49 
43 

48 
44 

61 
47 

59 
46 

70 
50 
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56 
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57 
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47 

65 
48 
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89 

67 
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70 
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60 
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63 
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33 

52 
40 
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38 
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45 
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41 
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59 
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56 

56 
46 
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44 
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46 

60 

52 

71 
47 

78 
50 
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54 

73 
58 

65 
48 

71 
46 
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58 
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60 
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62 
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68 
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68 

88 
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63 

61 
62 
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61 
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50.5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
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60 
30 
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31 

63 
31 

66 
44 

40 

46 
34 

61 
44 

56 
46 

71 
47 

58 
37 

77 
50 

70 
57 

79 
49 

SO 
44 

49 
45 

60 
46 

62 
43 

74 
47 

78 

50 

80 
60 

78 
48 

68 
47 

72 
50 

71 
58 

75 
59 

86 
64 

90 
66 

91 
63 

91 
65 

86 
64 

60 

59 

70.3 
49.0 

KEWANEE  1  E 

MAX 

NIN 

59 
28 

55 
26 

60 
29 

63 
46 

50 
38 

50 
34 

57 
45 

56 
47 

69 
45 

59 
37 

72 
57 

70 
57 

85 
45 

49 
43 

49 
45 

61 
47 

60 
44 

70 
46 

73 
48 

78 
48 

75 
46 

65 
45 

70 
51 

69 
58 
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62 
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64 

88 

67 
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64 
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32 
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31 
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32 
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42 

45 
38 
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34 
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47 
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52 

59 
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37 

73 
60 

78 
56 

56 
48 

51 
48 
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48 
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49 

72 
43 

78 
47 

80 
50 

71 
55 
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50 

68 
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47 
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51 
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59 
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46 

68 
45 
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48 
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60 
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66 
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65 
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58 

6B  .6 
47.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

57 
27 

56 
2S 

60 
2  6 

65 
45 

52 
39 

48 

28 

61 
4  1 

54 
46 

69 
46 

55 
32 

76 
54 

71 
55 

77 
45 

48 

43 

50 
44 

63 
48 

61 
40 

71 
44 

76 
47 

79 
60 

72 
45 

66 
41 

67 
50 

65 
69 

75 
59 

87 
64 

90 
63 

91 
63 

87 
62 

66 
58 

78 
54 

68.2 
46.9 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

55 
27 

55 
26 

60 
31 

64 

31 

4B 

39 

50 
35 

57 
35 

51 
41 

68 
45 

55 
38 

75 
38 

65 
46 

76 
47 

47 
40 

48 
44 

60 
44 

61 
46 

70 
46 

77 
50 

79 
55 

77 

4  7 

64 
42 

70 
44 

63 
56 

72 
56 

86 

60 

90 
64 

92 
64 

91 
61 

88 
60 

78 

52 

67.5 
45.5 

ROCHELLE  B  NW 

MAX 
MIN 

57 
27 

61 
28 

64 

29 

62 
41 

45 

39 

60 
32 

S9 
44 

71 
47 

64 
46 

74 

36 

73 
57 

78 
55 

73 
44 

48 
42 

64 
45 

59 
46 

72 
45 

77 
46 

80 
51 

79 
60 

67 
41 

70 
42 

69 
SB 

73 
57 

85 
58 

88 

65 

89 

65 

87 
66 

84 

63 

80 

59 

86 

55 

70.9 
48.0 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
27 

60 
30 

66 
32 

52 
39 

47 

33 

63 

30 

SI 
44 

71 
49 

57 
45 

75 
37 

68 
60 

78 
52 

52 
42 

48 
44 

64 
47 

61 
46 

72 
43 

76 
46 

80 

51 

77 
49 

67 
42 

72 
40 

66 
57 

76 
58 

87 
SS 

91 
66 

92 
68 

89 
66 

88 

65 

80 
58 

90 
54 

70.1 
47.6 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

5g 

25 

59 
29 

66 
24 

62 
42 

5 1 
38 

62 
35 

57 
43 

66 
46 

55 
46 

74 
41 

76 
58 

75 
56 

72 
44 

48 
41 

63 
45 

60 
49 

69 
45 

77 
52 

77 
54 

72 
47 

65 
44 

68 
39 

63 
57 

74 
58 

B6 
61 

89 

68 

89 

69 

65 
65 

83 

63 

77 
60 

84 

59 

69.7 
48.5 

TISKILWB  2  SE 

MAX 
MIN 

56 
-■q 

61 

3  □ 

64 

30 

62 
40 

44 

38 

58 
33 

51 
46 

69 
47 

64 
46 

76 
4  1 

75 
56 

78 
62 

46 

48 

43 

59 
46 

60 
50 

71 
44 

77 
48 

78 

52 

76 
60 

66 
46 

71 
45 

70 
57 

7S 
60 

85 
60 

89 
65 

90 
69 

89 
65 

84 
64 

82 

62 

86 

53 

70  -5 
49.6 

WALNUT 

MAX 
MIN 

59 
27 

61 
30 

65 
34 

63 
41 

44 

38 

58 
34 

55 
45 

69 
47 

60 
46 

76 
40 

75 
58 

77 
66 

74 
44 

49 
43 

60 
45 

63 
49 

71 
4S 

73 
46 

78 
57 

77 
63 

65 
45 

71 
46 

69 
57 

74 

59 

85 
61 

90 
66 

91 
69 

88 

68 

65 
64 

83 
62 

87 
60 

70.8 
50.2 

NORTHEAST  02 

BNTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

45 

25 

S3 
26 

56 
29 

62 
33 

58 
38 

46 

32 

62 
39 

53 
45 

69 
46 

70 
4  1 

71 
42 

65 
48 

76 
42 

45 
41 

46 
42 

59 
47 

60 
42 

73 
44 

80 
50 

80 
54 

80 
39 

59 
37 

67 
39 

66 
53 

77 
51 

84 

62 

88 

65 

90 
60 

86 

62 

86 

63 

80 
54 

67.7 
44  .9 

BURORB 

MAX 
MIN 

52 
30 

5B 
34 

63 
33 

49 
41 

44 

39 

60 
34 

52 
45 

70 
48 

57 
47 

73 
37 

67 
53 

78 
48 

71 
42 

48 
43 

62 
47 

63 
51 

72 
45 

79 
49 

80 

S3 

69 
49 

61 
42 

70 
41 

65 
58 

76 
55 

84 
54 

86 
66 

88 
68 

88 
61 

87 
66 

77 
63 

87 
57 

68.9 
48.4 

BBRR I NGTON 

MAX 
MIN 

48 

30 

51 
29 

56 
31 

61 
42 

51 
39 

45 
31 

60 
40 

53 
45 

69 
48 

56 
40 

71 
48 

64 

57 

75 
43 

45 
42 

53 
43 

59 
47 

60 
42 

72 
47 

78 

52 

79 
63 

78 
40 

62 
39 

67 
50 

64 

52 

75 
57 

84 
64 

88 

69 

90 
63 

90 
64 

90 
66 

78 
55 

66-8 
47.7 

CHICBOO  0 'HARE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

49 

32 

55 
29 

60 
33 

SI 
40 

43 

37 

61 
35 

S3 
45 

70 
51 

59 
48 

72 
41 

66 
59 

77 
56 

62 
45 

« 
44 

58 
46 

62 
48 

72 
43 

78 
SI 

79 
S3 

78 
46 

57 
41 

67 
39 

65 
53 

76 
54 

82 
52 

B7 
65 

88 
66 

88 

62 

88 

63 

78 
60 

88 

56 

68.3 
48  -2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

45 

37 

47 
38 

54 
40 

52 
43 

47 
40 

52 
39 

53 
42 

67 
48 

71 
49 

66 
47 

71 
58 

74 

60 

80 
44 

46 
42 

49 
44 

57 
47 

64 
46 

77 
56 

81 
58 

82 
66 

82 
43 

58 
42 

63 
51 

63 

50 

74 

S3 

85 
62 

88 

67 

88 

67 

87 
68 

91 
71 

79 
63 

67.5 
51  .0 

CHICAGO  MIOwBr  WSO  BP 

MAX 
MIN 

47 

32 

S3 
30 

57 
36 

48 
40 

43 
3B 

i  a 

34 

51 
45 

70 
49 

59 
47 

72 
45 

65 
54 

78 
6  0 

63 
44 

47 
44 

58 
47 

60 
49 

69 
46 

79 
54 

83 

57 

81 
47 

54 
42 

67 
43 

62 
54 

72 
52 

84 

56 

89 

66 

87 
70 

91 
65 

92 
68 

84 
64 

89 

60 

68.1 
49  .6 

OE  KBLB 

MAX 
MIN 

56 
28 

6  2 
30 

65 
32 

62 
44 

44 

40 

61 
34 

61 
45 

68 
49 

66 
48 

73 
40 

74 

58 

76 
58 

77 
45 

48 

42 

61 
47 

60 
49 

71 
45 

78 
49 

80 
54 

77 
63 

71 
45 

70 
42 

71 
58 

77 
5  7 

84 

59 

89 
66 

90 
69 

90 
65 

88 

67 

88 
64 

89 
56 

71  .8 
50.0 

ELGIN 

MUX 

MIN 

49 

29 

52 
30 

55 

34 

61 
40 

49 
38 

45 

36 

61 
40 

52 
43 

69 
47 

59 
42 

72 
46 

65 
57 

77 
43 

45 
41 

47 
42 

60 
47 

60 
45 

72 
48 

78 
54 

79 
58 

78 
41 

60 
40 

71 
47 

64 
64 

76 
52 

84 

62 

89 

65 

90 
60 

90 
64 

69 

63 

78 
56 

67.0 
47.2 

GEBHBRO  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

57 
31 

56 
30 

62 
30 

65 
39 

60 
40 

45 

33 

62 
39 

56 
44 

47 

59 
39 

76 
49 

69 
57 

79 
51 

55 
41 

49 
45 

62 
48 

67 
44 

74 
47 

81 
51 

83 
60 

81 
44 

67 
46 

64 

SI 

73 
50 

74 

55 

87 
61 

90 
66 

93 
56 

94 

65 

9! 
65 

81 

60 

70.4 
47.9 

JOLIET  BRANDON  RO  OBM 

MAX 
MIN 

54 

30 

52 
30 

58 
32 

61 
42 

50 
40 

44 

35 

61 
37 

54 
44 

70 
46 

5B 
38 

74 
43 

69 

57 

78 
55 

56 
41 

49 
41 

60 
46 

65 
44 

72 
50 

80 
54 

81 

61 

81 
45 

64 
43 

72 
48 

6S 
5  4 

75 
55 

84 

62 

69 

65 

92 
60 

92 
66 

90 
67 

80 

57 

68.7 
48  .0 

MARENGO 

MAX 
MIN 

54 

26 

55 
28 

66 
31 

SB 
40 

52 
37 

6S 
31 

60 
41 

70 
44 

64 
44 

74 

39 

76 
56 

78 
56 

73 
43 

54 
43 

60 
45 

60 
46 

71 
42 

79 
48 

81 

51 

79 
62 

7? 
4  0 

73 
38 

70 
52 

16 

55 

86 
51 

91 
62 

91 
68 

92 
61 

92 
65 

86 
66 

91 

5  4 

72.7 
47.3 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

59 
32 

64 

31 

66 
33 

64 
42 

45 
42 

62 
35 

56 
47 

73 
49 

70 
49 

77 
40 

77 
57 

81 
59 

76 
46 

49 
43 

62 
47 

64 

52 

75 
44 

81 

50 

82 
54 

82 
64 

74 
47 

74 

59 

75 
6  9 

BB 

59 

94 

65 

93 
67 

94 

61 

90 
67 

87 
64 

91 
59 

74.2 
50  .8 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

49 

31 

47 

36 

53 
31 

61 
45 

49 
40 

45 

35 

59 
45 

55 
46 

70 
46 

56 
40 

74 
40 

66 
56 

76 
53 

54 
42 

48 
43 

57 
47 

56 
51 

69 
SI 

79 
53 

82 
64 

81 
43 

57 
42 

70 
SO 

6  3 
6  4 

76 
54 

83 
66 

89 

66 

92 
64 

91 
65 

90 

68 

78 

57 

66  9 
49  .2 

PERU  2  W 

MUX 

MIN 

6  0 

30 

65 
2  9 

65 
31 

51 
41 

47 
42 

61 
34 

58 
34 

71 
45 

65 
46 

78 
39 

76 
56 

RO 

5  7 

74 
47 

52 
42 

60 
47 

64 

45 

74 
45 

8  2 
52 

BO 

56 

80 
62 

80 
47 

76 
50 

72 
58 

78 

61 

BS 
63 

91 
66 

92 
66 

92 
66 

89 

67 

87 
58 

72.8 
49.4 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

44 

)C 

47 

30 

52 
30 

58 
33 

50 
37 

45 

)  I 

56 
37 

50 
43 

7  0 
47 

60 
47 

67 
47 

66 

57 

78 
43 

55 
42 

46 
4  3 

54 
46 

59 
43 

70 
4  6 

79 
S3 

79 
S3 

ig 

4  1 

51 
38 

59 
39 

59 
50 

68 

SO 

74 

51 

83 
64 

88 

62 

84 

63 

82 
64 

79 
56 

64.3 
45.9 

WHEAT  ON  3  SE 

MUX 

MIN 

5  2 
30 

58 
28 

63 
28 

59 
44 

45 

19 

6  3 
3U 

58 
47 

70 
48 

70 

48 

74 

37 

74 

66 

79 
59 

77 
43 

48 
42 

60 
48 

66 
50 

74 
41 

61 

46 

83 
50 

80 
62 

75 
42 

71 
38 

70 
57 

78 

65 

85 

50 

89 

63 

90 
64 

91 

91 

55 

89 
64 

91 

53 

72.7 
47.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DAILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRV   OF  MONTH 

0 

K 
a 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

1  5 

16 

17 

lb 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

?  1 

28 

29 

30 

31 

•                 ■  ■ 

HE  ST 

03 

CWLESBURC 

MAX 

56 

6  1 

64 

52 

54 

S3 

69 

SB 

7B 

12 

7b 

56 

5  1 

6  1 

59 

71 

76 

80 

74 

65 

69 

'6 

86 

90 

HI 

BS 

8  ' 

84 

BE 

69.5 

niN 

29 

31 

38 

40 

40 

37 

47 

50 

44 

40 

59 

S4 

46 

4S 

47 

45 

47 

50 

SB 

57 

50 

52 

6  9 

b  3 

64 

70 

71 

6S 

66 

6  2 

62 

SI  .2 

GOLDEN  1  NM 

MAX 

64 

6 1 

62 

5  7 

46 

SI 

SO 

70 

62 

79 

76 

60 

65 

BO 

63 

73 

76 

79 

79 

70 

67 

77 

9  2 

90 

10 

90 

67 

84 

b  4 

BS 

71  .5 

niN 

33 

31 

38 

40 

39 

38 

4b 

49 

47 

46 

59 

54 

46 

46 

47 

50 

44 

51 

87 

B4 

5  | 

SS 

59 

63 

66 

bb 

7  0 

65 

b3 

52 

6! 

I  ft  HftRPE 

MAX 

63 

64 

bb 

6 1 

46 

S4 

54 

69 

63 

78 

76 

59 

64 

BO 

62 

7  3 

77 

60 

'6 

6  ' 

69 

7  7 

B2 

98 

99 

90 

82 

9  3 

BO 

8b 

71  .4 

MIN 

31 

29 

33 

33 

37 

35 

45 

49 

44 

39 

56 

50 

44 

46 

4S 

48 

45 

50 

53 

bl 

49 

SO 

6  1 

6  1 

62 

BE 

67 

63 

62 

56 

5  9 

MONMOUTH 

MAX 

57 

62 

68 

60 

44 

S3 

52 

in 

61 

79 

74 

78 

70 

54 

'.9 

59 

71 

79 

81 

7  7 

67 

71 

75 

'5 

88 

91 

92 

86 

84 

u 

B 1 

71  -0 

MIN 

30 

30 

33 

40 

38 

34 

47 

49 

46 

40 

SB 

SI 

46 

46 

46 

47 

45 

4  9 

55 

b  < 

49 

51 

69 

62 

63 

67 

BB 

66 

6  3 

59 

62 

njilurv    caa  op 

56 

61 

60 

SO 

47 

82 

56 

'0 

63 

78 

73 

74 

63 

67 

69 

65 

72 

76 

77 

73 

bb 

65 

75 

83 

BB 

BB 

ft  1 

81 

B4 

76 

83 

70.1 

MIN 

34 

33 

36 

40 

39 

38 

SO 

52 

49 

46 

56 

55 

SO 

49 

49 

49 

ib 

52 

S7 

59 

54 

57 

61 

64 

67 

b9 

70 

66 

64 

62 

b3 

OUINCT  0AM  21 

MAX 

65 

57 

62 

62 

47 

48 

55 

5  7 

70 

64 

BO 

7B 

75 

55 

68 

60 

bb 

74 

78 

79 

72 

69 

67 

'6 

87 

H  ' 

9 

91 

84 

81 

70.7 

MIN 

<b 

3S 

37 

39 

19 

37 

40 

48 

49 

43 

45 

54 

49 

47 

46 

48 

49 

49 

51 

bb 

SE 

56 

57 

62 

66 

bb 

70 

68 

64 

52 

62 

SI  .2 

RUSMVlLLE 

MAX 

65 

B2 

63 

b  1 

53 

5  3 

70 

b  3 

79 

76 

67 

65 

S9 

62 

72 

76 

79 

76 

b9 

67 

"6 

61 

89 

92 

9  2 

89 

6  i 

B  3 

8  ' 

72.0 

•           a  • 

MIN 

3  3 

31 

36 

40 

40 

38 

48 

51 

48 

42 

S  5 

55 

SO 

49 

46 

52 

46 

46 

56 

64 

S3 

55 

5  9 

62 

61 

70 

71 

67 

63 

bO 

63 

CENTRAL 

04 

CHENOA 

MAX 

S4 

6:^ 

64 

64 

45 

60 

55 

70 

b  7 

76 

76 

72 

72 

47 

S  ft 

63 

12 

BO 

B2 

"'9 

E  1 

70 

66 

7  3 

BS 

9  1 

9  I 

89 

9  2 

84 

99 

71  .5 

MIN 

30 

30 

34 

40 

36 

45 

45 

45 

47 

56 

88 

45 

42 

45 

SO 

4S 

5  2 

SO 

66 

46 

47 

56 

60 

59 

64 

65 

59 

64 

Sb 

6  9 

DECATUR 

MAX 

61 

b5 

67 

60 

46 

56 

57 

74 

67 

76 

':b 

79 

71 

50 

61 

67 

74 

H. 

84 

BO 

74 

68 

75 

8 1 

91 

92 

92 

92 

67 

b : 

bb 

73. S 

MIN 

34 

31 

34 

4  1 

42 

39 

47 

49 

47 

39 

57 

57 

48 

44 

46 

SI 

45 

47 

49 

64 

49 

S2 

5R 

65 

62 

65 

67 

59 

1  ' 

64 

S3 

50  . 3 

FORMER  CUT 

MAX 

85 

55 

64 

6 1 

46 

58 

54 

72 

76 

69 

76 

7B 

4  M 

57 

65 

n2 

79 

80 

6  2 

66 

67 

73 

76 

68 

9  9 

• 

90 

8^ 

bb 

92 

71  .8 

MIN 

32 

38 

40 

42 

41 

46 

SI 

40 

S7 

5  1 

45 

42 

45 

50 

47 

50 

53 

62 

47 

49 

57 

!  9 

61 

65 

65 

63 

b5 

64 

59 

HAVANA  4  NNE 

MAX 

68 

57 

64 

69 

47 

47 

56 

56 

72 

63 

7  9 

73 

77 

51 

56 

60 

61 

71 

80 

82 

79 

69 

bb 

75 

80 

9  0 

9  < 

90 

b  b 

85 

BO 

70.5 

MIN 

32 

32 

38 

42 

39 

42 

48 

49 

41 

44 

65 

50 

4B 

47 

48 

47 

5  0 

50 

54 

65 

S3 

55 

60 

62 

6  3 

6  9 

66 

65 

6  2 

6  0 

50 . 3 

LACON  2  £ 

MAX 

59 

63 

6  7 

63 

45 

58 

56 

72 

7  1 

79 

77 

BO 

74 

50 

b;j 

62 

75 

9  2 

60 

91 3 

67 

73 

6  9 

77 

88 

9  1 

91 

90 

B6 

84 

98 

72.8 

MIN 

29 

30 

30 

40 

n 

34 

46 

48 

4  1 

48 

57 

67 

45 

43 

46 

52 

45 

49 

52 

6  | 

4H 

49 

58 

60 

62 

56 

bb 

64 

65 

6  < 

59 

SO.  2 

L INCOLN 

MAX 

57 

B  3 

65 

64 

47 

57 

57 

72 

bb 

78 

77 

76 

69 

SO 

E  0 

65 

72 

}  7 

80 

8 1 

69 

65 

74 

77 

88 

9  0 

9  9 

B9 

ft' 

84 

H" 

72.1 

MIN 

32 

34 

34 

41 

42 
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04 

LOGAN 

1 

40 

0  1 

89 

17 

645 

7R 

mcppw   m  nmm 
JUbtrn  n  uuuu 

MOUNT  STERL I NG 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

inUnHO    J  OLnlNLlUlln 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

2  1 

88 

52 

490 

6P 

7H 

H 

pnoppT    r  Mnnpwniic 
rxuot n  i    u  nuurxnuuo 

MOWE POUR 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

mdc   mqdv    n   nnni  pv 
nnb    nHKT    H  UUULt" 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

4  4 

89 

22 

550 

c 

DOOM     P     ull   1    I  Q  M  C 

rHKn    t  HlLLlHno 

NASHVILLE  4  NE 

601  1 

08 

WASH  I NGT0N 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

7fl 

H 

nnvi  p    pnui  mpypp 
UUTLt  LUnLntitK 

NEW  BOSTON  0AM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

7R 

L0CKMRSTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JASPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7A 

7R 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

m  n  u  n  m  t  c 
NUfMJn  1  b 

6185 

06 

2 

39 

1 8 

89 

16 

680 

1 

CARL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STATE  UN  I  VERS  I T Y 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RflOIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

CARNAT ION  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

21 

88 

51 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

SEE   REFERENCE   NOTES  F0LL0MINC  STAT  I  ON  INDEX 
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MAY  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

a 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

£> 

Q- 
0- 

a. 

5 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES  l 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87  37 

514 

ip 

7P 

H  M  GADDIS 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

ip 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

c 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

ip 

7P 

H 

CITY  OF  PAR  I S 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87  41 

710 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

PAW  PAW 

666  1 

01 

LEE 

1 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7A 

H 

ROBERT  G  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  4  1 

652 

MID 

MID 

f 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSF IELD  2 

6837 

06 

P  I  KE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

C 

C  I  T Y -P  I  T TSF I  ELD  SEW  PLT 

PONT  I  AC 

6910 

05 

L  I  V  I  NGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  I NCE  V  I LLE 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89  57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

MID 

MID 

H 

FAA 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

483 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

19 

88  10 

740 

7A 

7A 

( 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

10 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

RENO  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  1  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

1 38  2 

0 1 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  2 

89  06 

724 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS  I  CLARE 

7487 

09 

HARD  I  N 

5 

37 

25 

88  21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  35 

675 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

7A 

JUOSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY   WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT  IN 

5 

37 

43 

88  1  1 

400 

7A 

JAKE   H  STEWART 

SHELBYV I LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

C 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S I  DELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON 

8293 

0 1 

JO  DAVIESS 

4 

42 

2 1 

90  00 

1  020 

6P 

6P 

RICHARD  J  TOWNSEND 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

I 

4  1 

08 

88  48 

650 

6P 

L ARRV   G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MERLE  E  LASH 

T1SKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

16 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  17 

653 

5P 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

06 

88  14 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

19 

88  59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDALIA  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  1  3 

6  1  5 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

41 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIV1NG  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

I ROQUO  I  S 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7  A 

7  A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY   1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

41 

04 

89  04 

685 

C 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON   3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL   1  E 

924  1 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 

CLOSED  STATIONS 

LOUISVILLE 

5216 

07 

CLAY 

7 

38 

46 

88  30 

450 

c 

CLOSED  4/22/78 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  tho  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
Movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION!  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table, 
i  Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of   temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 

time  ot  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.   Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVI S10NS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  slit  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  Tnls  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

f    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     S-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be .^^^•^^Sl  SSu. 
station  Hlstorv"  for  this  State  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  SSl  Si«tolo£cil  Da?a!  price  20  cenSs.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $5.55  additional  for  ^^i,^^1^^^;1111 
summary        Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce.  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 


Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Lake  Geneva 


Dubuque  I  6  D  11 

-o 

^  Galena  1  N 

®  s° 

Dubuque  WSO  AF 


TIT 


Rockford  6  EHE 


G      Soil  Temperature 

O        •        O      Precipitation  only 

O  Precipitation,  storage 

-O     -•-     -d-      Precipftotion   ond  Temperature 
-<J)-     -y-     -<^-     Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
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Double  arete  combinations  indicate  the  availability  of 
detailed  meteorological  data 


J 

(  Davenport  U  D  15 

Muscatine  4  ENE  * 


Illinois  City  Dan  16 


Washington  J 

Columbus  Junction  2  SSW 

ALBERS  EQUAL  AREA   PROJECTS  ^ 
STANDARO  PARALLELS  AT  29  l/2°  AND  45'/2°  O, 

New  Boston  Dan  17 
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line  WSO  AP 


N     .  NORTHWEST 
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0 

6 

2 

0 

HDOPESTON   1  NE 

83 

5 

61 

9 

72.3 

.6 

93 

17 

44 

9 

1 1 

4 

0 

9 

9 

2.21 

-  2.17 

.81 

21 

.0 

0 

7 

: 

0 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

83 

1 

57 

9 

70.2 

92 

1  ! 

44 

13 

22 

5 

9 

9 

9 

7.08 

5.35 
.88 

26 

.0 

0 

9 

2 

1 

PIPER  CITY  3  SE 

86 

3 

60 

3 

73.3 

2.2 

95 

17 

44 

13 

4 

19 

0 

0 

9 

2.16 

-    1  .74 

26 
18 

.0 

0 

4 

2 

0 

PONTIBC 

84 

6 

61 

9 

73.1 

1  .4 

91 

1  I 

46 

14 

4 

9 

0 

0 

9 

2.66 

-   1  .28 

1  .30 

.0 

0 

4 

9 

1 

RANTOUL 

84 

JM 

59 

4M 

71  .9M 

94 

27 

47 

13 

2 

i 

9 

9 

9 

•  0 

0 

0 

URBANA 

63 

2 

61 

9 

72.6 

.6 

93 

27 

49 

13 

7 

f 

a 

9 

0 

1  -96 

-  2.42 

1  .02 

20 

.0 

0 

4 

1 

1 
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MONTHLY  SUMMAR I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 

  JUNE  1978 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

s: 

.  OF  00 

VS 

SNOW 

.  SLEET 

OF 

OB'S 

Sim  ION 

s 

MAX  . 

MIN. 

1 

r 

Z  z 

D 

a 

g 

1  1 

S 

3 

s 

.- 

1  1 

£ 

a  o 

1 

\ 

* 

— 

J 

- 

w 

a  £ 

s 

a 

a  £ 

a 

HJ 

a 

-  o 

o 

5 

x 

o 

1  j 

o 

a 

a 

I  f 

1 

a 

a 

E 

£ 

o  a 

5 

HBTSEKB  2  NW 

82 

.0 

SI 

.9 

70 

0 

90 

27. 

43 

9 

20 

.1 

0 

0 

0 

3.36 

-  -51 

1  .63 

26 

.0 

0 

7 

I 

1 

DIVISION 

72 

0 

.4 

3.12 

-   1  .02 

.0 

•      •  • 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  OHM  26 

3 

97 

29 

53 

9 

6 

8 

0 

0 

0 

3  ■  72 

2  . 37 

1 6 

.0 

0 

1 

2 

2 

CBRL INVILLE 

85 

.7 

Si 

.1 

73 

9 

.6 

96 

30* 

45 

•  9 

2 

9 

0 

0 

0 

2.47 

-   1  .90 

1  -88 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

0RIG0SV1LLE 

83 

.3 

5g 

.1 

71 

2 

-  2.1 

96 

30 

46 

9 

10 

1 

0 

0 

0 

2.09 

-  2.46 

.85 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

HILL5B0R0  2  SSW 

84 

.0 

61 

.5 

72 

8 

-  .6 

94 

29« 

46 

9 

3 

7 

0 

0 

0 

3.94 

-  .72 

2.45 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

JACKSONVILLE 

83 

.1 

59 

.8 

71 

5 

-    1  .7 

95 

30- 

47 

10- 

13 

9 

0 

0 

0 

I  .39 

-  2-99 

.65 

18 

.0 

0 

8 

1 

0 

JER5E  Y V  I LLE  2  SH 

PANA 

82 

■  5 

62 

.3 

72 

4 

-   1  .0 

94 

27. 

49 

10. 

4 

7 

0 

0 

0 

2.58 

-  2.06 

1.31 

18 

.0 

0 

1 

2 

1 

SPRINGFIELD  WSO  BP  R 

85 

.3 

S3 

.1 

74 

2 

1  .3 

97 

30. 

50 

9 

4 

10 

0 

0 

0 

1  .73 

-  2.43 

.68 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

VIRDEN  1  N 

85 

■  8 

6: 

.ON 

73 

9M 

96 

29. 

47 

9 

2 

1  1 

0 

0 

0 

2.35 

-   1  .93 

1  .21 

18 

.0 

0 

s 

1 

1 

WHITE  HBLL   1  E 

86 

.2 

61 

.4 

73 

8 

.5 

96 

30 

47 

9 

2 

1  1 

a 

0 

0 

2.16 

-  2.35 

.57 

18- 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

73 

1 

-  -5 

2.49 

-  2.02 

.0 

. 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

6 2 

73 

1 

•  0 

95 

27 

50 

1  3* 

2 

6 

0 

0 

0 

2  .27 

-  2.33 

1  .01 

1 8 

•  0 

0 

2 

1 

EFFINGHBH  3  W 

82 

.7 

60 

.5 

71 

6 

-   1  .6 

96 

28 

4G 

14 

1  4 

6 

0 

0 

0 

3.72 

-  1  .26 

1  .17 

18 

.0 

0 

7 

1 

1 

FLORA  5  NW 

84 

.6 

60 

.5 

72 

7 

-  1.4 

97 

27 

45 

14 

6 

7 

0 

0 

0 

2.13 

-  2.38 

.74 

7 

.0 

0 

s 

1 

0 

HATTOON 

83 

62 

.7 

73 

2 

96 

30. 

51 

9 

2 

8 

0 

0 

0 

4  .25 

1  .39 

18 

.0 

0 

6 

3 

3 

MOWEAOUA 

3 

95 

30* 

49 

9 

0 

11 

0 

0 

0 

3  .69 

2  .00 

1 8 

.0 

0 

1 

2 

1 

NEWTON  6  SSE 

84 

.7 

61 

.2 

73 

0 

100 

28 

47 

IS. 

1 1 

8 

0 

0 

0 

1  .23 

-  3.04 

.54 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

OLNEr  2  S 

87 

■  5 

62 

.2 

74 

9 

•  8 

100 

29. 

46 

14 

1 

12 

0 

0 

0 

.46 

-  4  .04 

.24 

20 

.0 

0 

? 

0 

0 

PALEST  I NE 

86 

.0 

62 

.7 

74 

4 

.0 

102 

27 

48 

14 

2 

10 

0 

0 

0 

2.17 

-  2.15 

.82 

30 

.0 

0 

5 

2 

0 

PARIS  WATERWORKS 

84 

■  5 

63 

•  9 

2 

1  . 2 

97 

27 

SO 

1  4 

1 

7 

0 

0 

0 

3  -52 

-   I  .27 

1  .25 

1  8 

.0 

0 

5 

3 

1 

SALEM 

85 

.9 

B3 

.2 

74 

6 

98 

30* 

49 

9 

1 

8 

0 

0 

0 

4  .70 

2.71 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

TUSCOLA 

85 

.8 

61 

•  3M 

73 

6M 

95 

30 

49 

14 

0 

10 

0 

0 

0 

4  .92 

.66 

1  .50 

30 

.0 

0 

6 

3 

3 

VAN0AL1A  2  NW 

81 

M 

Bl 

.4M 

71 

SM 

48 

9 

13 

0 

0 

0 

5.06 

3.37 

18 

.0 

0 

b 

2 

I 

WINOSOR 

83 

.3 

8! 

i 

72 

6 

.4 

94 

30» 

49 

9 

4 

7 

0 

0 

0 

5.32 

.32 

2.35 

18 

.0 

0 

4 

i 

2 

DIVISION 

73 

4 

-  .1 

3.34 

-  1  .20 

.0 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

85 

.9 

63 

■  9 

74 

9 

•  1 

99 

28 

49 

9 

2 

10 

0 

0 

0 

1  .47 

-  2-92 

.74 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

86 

.9 

61 

.4 

74 

2 

98 

30. 

45 

9 

4 

10 

0 

0 

0 

1  .55 

.41 

2 

.0 

0 

5 

0 

0 

C  AHOK I  A 

82 

9 

- 

- 

103 

30 

46 

10. 

4 

0 

0 

0 

2.26 

.62 

IB 

.0 

0 

5 

2 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

87 

69 

•  5 

78 

6 

.  9 

1 00 

30  ♦ 

58 

9 

0 

!  0 
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0 

0 

2-03 

-  2-36 

.88 

6 

•  0 

0 

2 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

85 

.7 

61 

.7 

73 

7 

-   1  .5 

99 

29 

47 

10- 

8 

9 

0 

0 

0 

1  .74 

-  2-27 

•  52 

23 

.0 

0 

6 

1 

0 

CARLTLE  RESERVOIR 

84 

.1 

62 

.9 

73 

5 

-   1  .2 

96 

27 

46 

9 

2 

8 

0 

0 

0 

2.08 

-  2. 59 

1  .25 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

OU  QUOIN  4  SE 

87 

.  1 

SI 

.3 

74 

2 

-  .8 

102 

30> 

49 

10 

6 

1  1 

0 

0 

0 

1  -19 

-  2.76 

.58 
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.0 

0 

4 

1 

0 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

86 

62 

•  2 

99 

29 

46 

9 

8 

1  i 

0 

0 

a 

1  -79 
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24 
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0 

2 

0 

MARION  4  NNE 

83 

3 

6: 

.6 

72 

5 

96 

28 

49 

9 

9 

7 

0 

0 

0 

2.23 

-   1  .51 

1  .58 

2 

.0 

0 

3 

1 

1 

NASHVILLE  4  NE 

85 

.0 

64 

.1 

74 

6 

99 

27 

SO 

9 

3 

9 

0 

0 

0 

1  .56 

-  2.73 

.77 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

SPARTA 

87 

.5 

63 

.5 

75 

S 

.3 

102 

30 

46 

9 

3 

1  1 

0 

0 

0 

1  .99 

-  2.00 

.82 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

WATERLOO 

84 

.5 

62 

.5 

73 

S 

96 

29 

47 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

2.45 

•   1  .65 

.57 

19 

.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

74 

5 

-  .6 

1  .86 

-  2.46 

.0 

•      •  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

88 

0 

64 

6 

76 

3 

1 00 

28* 

5 1 

1  4 

0 

12 

0 

0 

0 

1  .69 

-  2-72 

•  93 

21 

■  0 

0 

3 

2 

0 

BROOKPORT  DAM  S2 

67 

2 

64 

3 

75 

B 

100 

28 

52 

10. 

0 

10 

0 

0 

0 

1  .54 

-  2.51 

.99 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

85 

9 

62 

5 

74 

2 

96 

29. 

49 

10 

3 

9 

0 

0 

0 

2.38 

1 .25 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

FB1RF I  ELD  RADIO  WF IW 

MARR I SBURG 

89 

1 

63 

.6 

76 

' 

.6 

101 

29* 

49 

14. 

0 

IS 

0 

0 

0 

1  .19 

-  2.72 

.62 

21 

■  0 

0 

3 

1 

0 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

BS 

.7 

62 

6 

74 

2 

-  1.1 

99 

29 

51 

10 

4 

9 

0 

0 

0 

.87 

-  3.14 

.31 

21 

■  0 

0 

3 

0 

0 

MT  CARMEL 

86 

2 

64 

8 

75 

4 

100 

30- 

53 

14. 

0 

10 

0 

0 

0 

.88 

.SS 

21 

■  0 

0 

3 

1 

0 

MT  VERNON  3  NE 

85 

.5 

61 

1 

73 

1 

-   1  .4 

98 

30. 

48 

10 

1 

9 

0 

0 

0 

1  .75 

-  2.41 

.41 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

RENO  LAKE  DAM 

85 

8 

64 

0 

74 

9 

99 

28 

48 

9 

7 

1  1 

0 

0 

0 

1  .23 

.4  1 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROSICLARE 

84 

4 

62 

8 

73 

8 

95 

29. 

46 

14 

4 

6 

0 

0 

0 

1  .62 

-  2.57 

.65 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

74 

9 

-     .  I 

1  .46 

-  2.76 

.0 
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3 


DRILY  PRECIPITATION 


Si 


STflT ION 


NORTHWEST 

ALUM 
DIXON 

FREEPQRT  WAS  TE    WTR  P 
FULTON  0«n  J  3 
GALENA    1  H 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL INOIS  CITY  DAM  16 
KE  I THSBURG 

KEwANEE   1  E 

MOL  INE    WSO  AP 

MORRISON 

MOUNT  CARROL L 

NEW  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 
ROCMELLE  6  NU 
ROCKFQRD  6  ENE 
ROCKFORO  USO  AP 

STOCKTON 

-    -■•  2  SE 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA 
BAOO INGTON 

CHANNAHON  ORESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE   WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIOWAY  WSO  AP  , 
OE  HAL  B 
ELGIN 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

JQLIET  BRANDON  RD  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC   HENRY  LOCK  AND  OAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEQTQNE 

PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVEO  ROCK  DAM 

WAUKEGAN 

WMEATON  3  SE 


AVON  5  N£ 
BENTLEY  1  E 
CANTON   1  ESE 
GAL  ESBUSG 
GLADSTONE  DAM 

GOLOEN  1  NW 
LA  HARPE 
MA  COMB 
MQNMOUTM 
MOUNT  STERL ING 


AYSQN 


FAA  AP 
•  DAM  21  / 
MEMORIAL  BRIDGE 


RUSHVJLLE 


BL  DOMING TON  WATERWORKS 

CHILL ICOTHE 
CLINTON   1  5SW 
OECATUR 


LACQN  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY  1  N 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST  06 
DANVILLE 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
HOOPESTON  1  NE 
KANKAKEE  WTR  POL  I  CTR 

MQNTICELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 


AL  TON  DAM  26 
BEARDS  TOWN 
BLUFFS 


DRY   OF  MONTH 


2    3     456  789 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


1  .  3S    1 . DO 


2.43 
1  .40 

2.56 


4.90 

3.95 


.14      .H  .61 


.22  1.63  .21 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STflT ION 


CARL IHVILLC 
EOWAROSVILLl    1  NE 

GRAF  TON 

GRCENV ILLE   1  E 
GRIGGSvRLE 


ssu 


hillsborq 
jacksonville 
jerse w ill e  2  sw 

KIHMID 

1D36A 

MOUNT  OLIVE  1  E 

nm 

SPRINQF IELD  WSO  AP 
VIRDEN  1  N 
VIRGINIA 

WHITE  HALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
CLAY  CITY  6  5SE 
DION A  3  SW 
ErF INGHAM  3  U 
FLORA  S  NH 

GREENUP 

HUTSONVILLE  POWER  PL 
L  AwRENCEVILLE 
MATTQQN 
MQwEAQUA 

NEWTON  6  SSE 
QLNEV  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL IA  2  NW 
WINDSOR 


BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 
CAHOKIA 
CAIRO  WSG  CI 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARL  YL E  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  2  N 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 
MARION    4  NNE 
NASHVILLE  4  NC 
PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 
RED  BUD  5  SE 


SOUTHEAST  09 

ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
6R00KP0RT  DAM  &2 
CARMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRF IELD  RADIO  WFIW 
GOLCONDA  DAM  SI 
HARR I SBUOG 

HARR ISBURG   DISPOSAL  PL 

MC  LEANS60RQ  2  ENE 

MT  CAHMEL 

KT  VERNON  3  NE 

RENO  LAKE  OAM 

ROSICLAHC 

Shawnee  town  new  town 
WAYNE   CITY  1  H 


DAY   OF  MONTH 


1     2  3 


5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  1! 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOUONINI 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DAY  OF  MONTH 

'AGE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■ 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

MA) 

64 

71 

77 

81 

83 

86 

84 

81 

83 

84 

90 

88 

78 

60 

76 

86 

90 

66 

83 

81 

76 

81 

82 

91 

92 

91 

85 

88 

36 

65 

83.6 

DIXON 

MIN 

3D 
67 

82 
S2 

72 
46 

78 
47 

H 

52 

84 

5  6 

81 
61 

88 
48 

68 
44 

63 
53 

65 
60 

93 
6  6 

78 
43 

76 
46 

76 
55 

80 
62 

82 
60 

89 
63 

80 

52 

83 
55 

77 
51 

77 
55 

83 
60 

82 
59 

90 
62 

78 
65 

91 
69 

66 

62 

87 
66 

87 
70 

82.3 
56.9 

FREEPORT  HASTE  WTR  PL  T 

nu. 

H : '. 

90 
6  i 

79 
51 

72 
45 

76 
5  6 

Bl 
49 

BO 
S3 

65 
59 

85 
48 

71 
45 

83 

52 

65 
63 

93 
66 

77 
46 

75 
48 

7S 
52 

81 

60 

76 
62 

84 

62 

78 
52 

82 
60 

78 
S3 

75 
52 

80 

59 

79 
62 

87 
64 

77 
74 

9S 
70 

86 
69 

87 
69 

87 
69 

81  .3 
57.8 

FULTON  DAM  13 

MA  ■ 

"  ;  N 

04 

BS 

78 
55 

69 
51 

7b 
54 

81 

56 

82 
58 

83 
61 

83 
51 

70 
51 

84 

53 

63 
63 

89 
66 

76 
50 

75 
50 

7S 
55 

78 
61 

83 
64 

86 
64 

78 
58 

83 
53 

74 

58 

75 
56 

79 
59 

80 
63 

65 
63 

82 
68 

87 
70 

84 

68 

87 
67 

85 

73 

80.5 
59.5 

GALVA 

MA  < 
MIN 

B6 
64 

79 
51 

18 
48 

77 
50 

82 
56 

81 

6  9 

6  5 

62 

84 

52 

64 
48 

62 
52 

83 
57 

91 
64 

80 
50 

77 
52 

78 

5  5 

79 
58 

86 
65 

90 
6  3 

79 
55 

83 
64 

79 
52 

76 
56 

81 
60 

88 
61 

92 
68 

90 
68 

88 
68 

86 

65 

89 
65 

86 
67 

82.6 
58.5 

GENESEO 

MR  ■ 
MIN 

8  .' 
60 

72 
51 

'8 
49 

82 
52 

83 
5f 

66 

6  0 

6  6 
62 

67 
SO 

83 
48 

B6 
58 

92 
6  3 

8  8 

63 

78 
49 

79 
53 

79 

5  9 

86 

65 

91 
66 

80 
64 

86 
53 

79 
62 

77 
52 

82 
55 

84 

59 

92 
63 

89 
71 

91 

66 

87 
71 

89 
65 

89 
66 

86 
70 

83.3 
59.4 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

r  r. . 

90 
63 

82 
57 

75 
45 

BD 

50 

84 

6  3 

82 
8  6 

62 

60 

86 

52 

64 
44 

82 
58 

85 
64 

92 
70 

80 
45 

76 
46 

79 
57 

80 
59 

88 
61 

92 
6  8 

60 

52 

64 

59 

79 
54 

78 

52 

82 

611 

84 

60 

90 
69 

78 
68 

90 
69 

87 
63 

87 
66 

87 
68 

82.9 
58.2 

KEWANEE   1  E 

MA) 

m  :  n 

BS 

59 

77 
51 

76 
44 

BO 

6  3 

80 

52 

63 
64 

84 

SO 

51 

81 
58 

82 

90 
68 

78 
47 

75 
51 

78 

58 

78 
60 

86 
65 

90 
63 

79 
49 

82 
60 

78 

52 

76 
51 

80 

56 

86 
66 

88 

72 

63 
68 

88 

71 

85 
63 

89 
64 

86 
66 

82.3 
56.3 

MOLINE  WSO  ap 

M :  N 

19 
60 

72 
51 

78 
47 

83 
50 

82 

57 

8  6 

55 

84 

6  9 

66 
49 

82 
47 

84 

62 

91 
63 

81 

61 

77 
51 

76 
56 

78 
61 

85 
69 

89 
69 

60 

57 

83 
52 

79 
63 

77 
52 

81 
54 

82 
60 

90 
69 

91 
77 

89 
68 

85 
67 

89 
64 

86 
66 

86 

71 

82-4 

59. 6 

MORRISON 

- :  N 

HM 

63 

79 
49 

69 
44 

77 
47 

8/ 

5  2 

81 
53 

85 
6  0 

es 

50 

69 
43 

B2 
51 

84 

6  61 

92 
66 

78 
47 

76 
50 

76 
56 

79 
61 

84 

63 

87 
62 

78 
52 

83 
S7 

78 
51 

75 
52 

80 
59 

81 
61 

90 
65 

81 

67 

88 
71 

84 

63 

88 

5  6 

85 
68 

31  .5 
56.9 

MOUNT  CARROLL 

MA  ■ 
MIN 

B8 
64 

77 
47 

68 
41 

75 
42 

81 
46 

60 
49 

6  5 
8  6 

83 
47 

69 
41 

82 
50 

"4 

60 

91 

8  3 

76 
46 

74 
49 

75 
57 

78 
61 

78 
63 

86 
58 

78 
48 

81 
57 

78 
46 

74 
46 

78 
56 

79 
56 

87 
67 

76 
6S 

88 

70 

85 
S8 

86 
61 

87 
67 

80.2 
54.6 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

88 

60 

81 

52 

72 
43 

7  6 
46 

82 
52 

79 
54 

82 
55 

81 
49 

64 
43 

SI 
47 

85 

5  6 

93 
6  3 

78 
42 

73 
46 

75 
51 

80 
51 

84 
61 

90 
62 

76 
51 

82 
61 

81 
SO 

80 
51 

82 
59 

82 
58 

88 

72 

76 
65 

87 
64 

65 
61 

85 
62 

86 

72 

81  .2 
SS.3 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

81 

6S 

74 

SI 

75 
44 

BO 
47 

7g 
49 

83 
53 

84 
64 

75 
49 

80 
43 

82 
SI 

89 

1,0 

87 
67 

72 
44 

72 
46 

77 
61 

76 
60 

85 

6  6 

82 
61 

81 

51 

77 
62 

78 
60 

79 
50 

77 
60 

86 
60 

82 
66 

88 

67 

63 
68 

84 

60 

85 
65 

80 

69 

80-4 
57.3 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

ei 

5  9 

71 
50 

76 
44 

B2 
4B 

80 
49 

8  6 

59 

66 

57 

71 
48 

81 
45 

85 
52 

93 
B  i 

78 
5! 

72 
42 

75 
46 

82 
64 

74 

62 

87 
66 

78 
58 

82 
53 

77 
61 

76 
52 

81 

51 

80 
62 

89 

62 

76 
67 

SI 
71 

85 
70 

85 
64 

88 
69 

65 
69 

81  .1 
57.1 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

81 
66 

70 
50 

74 
49 

81 

53 

77 
52 

81 
58 

82 
62 

73 
48 

a  : 
48 

82 
58 

89 
62 

84 

62 

73 
47 

71 
46 

77 
60 

76 
61 

80 
65 

81 
53 

79 
53 

77 
61 

72 
53 

75 
54 

77 

81' 

64 

56 

87 
62 

88 
70 

88 

72 

85 
62 

86 
65 

84 

67 

79.8 
57.9 

T ISKILWA  2  SE 

MA  I 

M :  N 

83 
62 

18 

58 

7  8 
44 

61 
4  ■ 

82 
5  3 

85 
56 

35 
6  3 

83 
51 

81 
46 

83 
56 

91 
61 

69 
70 

76 
46 

78 
49 

78 
59 

86 
69 

91 

83 
64 

83 

51 

81 
59 

76 
54 

81 

51 

83 
56 

90 
59 

89 
68 

89 
68 

86 
74 

89 

62 

87 
65 

86 
68 

83.7 
58.3 

WALNUT 

"           *  " 

MAX 
MIN 

84 

65 

77 
50 

77 
50 

82 
50 

81 
55 

84 

65 

85 
63 

82 
50 

8  2 
47 

83 
60 

91 
61 

8  9 

66 

78 
46 

76 
51 

78 
60 

84 

61 

89 
64 

87 
61 

81 
54 

81 
63 

78 
SO 

80 

55 

81 
60 

89 
61 

86 

65 

88 

67 

85 

72 

87 
64 

87 
66 

84 

66 

83.2 
59.0 

NORTHEAST  02 

ANT10CH  2  NW 

MAX 
MIN 

BE 

55 

8  5 
53 

72 
43 

75 
47 

8  1 
45 

7  2 
49 

85 
62 

80 
47 

68 
45 

76 
44 

8  3 

50 

39 
64 

74 
39 

66 
42 

6  5 
50 

78 
61 

78 

79 
61 

78 

52 

BD 
53 

BD 
52 

72 
52 

79 
S3 

75 
53 

84 

62 

79 
66 

89 

70 

65 
61 

85 
62 

68 
66 

78.8 
53.9 

AURORA 

MAX 
MIN 

8  1 
64 

7  6 
56 

74 
46 

79 
46 

76 
51 

8  2 
56 

61 

63 

64 
48 

78 
46 

81 
49 

69 

7  1 

77 
49 

69 
43 

70 
50 

75 
6  2 

81 

60 

8  6 

66 

76 
61 

80 

55 

80 
64 

71 
55 

77 
50 

76 
56 

85 
59 

74 

66 

86 
69 

84 

72 

64 

62 

66 
66 

81 

66 

78.6 
57.3 

BARR I NGTON 

MAX 
MIN 

88 
64 

8! 
55 

73 
44 

76 
46 

Bl 
47 

75 
55 

81 

6  3 

78 
46 

66 
44 

77 
4S 

83 
61 

91 
67 

40 

68 
38 

69 
54 

79 
60 

78 

88 

87 

6  2 

72 
57 

81 
60 

32 
52 

72 
50 

78 
54 

7'/ 
56 

84 

66 

76 
69 

88 
68 

84 

61 

85 
6S 

88 

65 

79.2 
55  .8 

CHICAGO  O'HARE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

81 

63 

73 
50 

75 
46 

BD 
46 

74 

50 

82 
55 

79 
51 

64 
48 

76 
44 

82 
45 

89 
65 

78 
48 

67 
42 

67 
52 

76 
63 

80 
61 

86 

67 

77 
59 

80 

57 

8) 

6  0 

74 

54 

78 
49 

77 
56 

83 
60 

75 
68 

87 
71 

84 

69 

85 
61 

88 

65 

82 
68 

78.7 
56.4 

CHICAGO  UN1VERSI Tr 

MAX 
i ; 

5E 
66 

6  6 
6  1 

70 
51 

79 
52 

8  3 

5  2 

6  5 
60 

85 

6  7 

81 
47 

78 
49 

82 
49 

38 
6  8 

92 
61 

62 
47 

66 

52 

73 

69 

76 
60 

86 

67 

90 
66 

74 

60 

84 
64 

84 

617 

75 
57 

76 
39 

84 

62 

81 
68 

81 

70 

90 
77 

86 
67 

87 
67 

64 

69 

81  .  1 
60.4 

CHICAGO  MIDWAr  WSO  AP 

MA  ■ 
M : '. 

B6 
65 

73 
55 

75 
47 

B2 
47 

7  2 
47 

B6 
55 

8  3 

50 

62 
45 

76 
4- 

84 

51 

90 
B4 

7  9 
49 

65 
47 

70 
54 

76 
64 

85 
63 

MH 

6  7 

78 
66 

79 
61 

86 
64 

74 

58 

77 
55 

78 

6  6 

87 
60 

7b 
65 

88 
64 

86 
68 

86 
66 

68 

66 

85 
68 

80.1 
57.8 

OE  KALB 

MAX 
MIN 

68 

66 

61 
56 

76 
46 

81 
47 

81 
53 

85 
60 

81 
6  5 

80 

51* 

80 
46 

83 
52 

91 

82 

92 
70 

77 
41 

73 
50 

7B 
63 

80 
62 

se 

67 

87 
64 

81 
54 

82 
62 

74 

55 

82 
54 

82 
60 

87 
61 

86 
68 

88 
68 

89 
71 

86 

62 

89 

6  9 

89 
68 

B3.2 
S9.2 

ELGIN 

MAX 
MIN 

8  9 

5? 

6 

55 

72 
47 

75 
50 

80 

50 

77 
55 

8  7 
60 

80 

4  6 

6  6 
46 

79 
46 

83 
66 

91 
62 

77 
40 

70 
47 

71 
55 

78 

62 

78 
64 

87 
63 

77 
56 

81 
61 

31 
53 

73 
52 

79 
56 

77 
59 

86 
64 

77 
64 

87 
69 

63 
62 

84 

66 

88 

72 

79.9 
56. S 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

-t,  . 
-  N 

91 

5  9 

77 
46 

8  1 
49 

8  ' 

8  3 

84 

56 

87 

53 

86 
49 

65 
44 

84 

51 

87 
60 

95 
62 

83 
50 

77 
49 

60 
56 

81 
64 

68 
61 

90 
66 

81 

51 

87 
56 

77 
51 

85 
56 

83 
60 

91 

66 

78 
67 

90 
70 

89 
64 

90 
66 

89 

71 

84.4 

57.4 

J0L1ET   BRANOON  RO  DAM 

MAX 
MIN 

91 
64 

5  6 
58 

77 
47 

77 
JO 

84 

14 

79 
S5 

66 
64 

83 
47 

66 
45 

83 

53 

85 
6  2 

92 
65 

81 
43 

73 
49 

76 
54 

79 
61 

86 

62 

89 

64 

80 

55 

83 
51 

85 

55 

77 
S2 

82 
58 

80 
60 

90 
64 

76 
64 

90 
68 

88 
64 

87 
66 

89 

70 

82.7 
57.8 

MARENGO 

MAX 
MIN 

88 

64 

77 
52 

77 
41 

6  3 
58 

81 
4! 

ee 

58 

8  3 

65 

82 
47 

83 
65 

85 
47 

94 

7  23 

90 
62 

74 
40 

70 
47 

8  7' 
59 

78 
58 

86 
66 

84 

60 

81 
58 

80 
58 

7  5 
5  1 

80 
49 

78 
53 

6  7 

54 

85 
60 

90 
67 

87 
72 

86 

59 

89 
69 

84 

65 

82.9 
57.1 

OTTAWA 

MAX 

- :  n 

B7 

6  7 

8" 

59 

76 
47 

84 

51 

8  4 

56 

B8 
61 

88 
66 

84 

52 

86 
47 

9  7 

62 

6  7 
73 

79 
46 

82 
5  0 

82 
6  3 

87 
63 

92 
67 

90 
67 

87 

55 

8"-. 

66 

78 
55 

84 

55 

85 
63 

92 
62 

91 

69 

91 
69 

91 
74 

90 
66 

88 
69 

88 

73 

86.2 
61  .2 

PARK  FOREST 

MAX 
- :  ■. 

90 
65 

86 
59 

75 

<e 

(8 
50 

82 

63 

76 
69 

83 
65 

82 
47 

82 
46 

61 
51 

85 
8  1 

91 

7  0 

79 
46 

75 
48 

75 
6  7 

77 
64 

85 
62 

68 
66 

76 
59 

83 
63 

6  8 
57 

85 
S3 

79 
58 

80 

6  2 

89 

70 

75 
66 

86 

70 

83 
64 

87 

67 

60 

70 

82.2 
59.2 

PERU  2  H 

MAX 
MIN 

86 

8  j 

50 

78 
45 

6  4 

51 

6  2 
54 

6  6 
68 

87 
6  4 

85 
52 

81 

5  3 

66 
4B 

94 
54 

9  2 
6  8 

80 
48 

78 
48 

64 

6  1 

88 
61 

93 
67 

92 

55 

81 

55 

60 
57 

54 

8  1 

84 

62 

84 

B2 

9  3 
6  0 

90 
70 

90 
65 

90 
6  3 

90 

63 

89 
65 

89 
69 

86.  1 
58.1 

WAUKEGAN 

- :  N 

76 
54 

50 
54 

71 
46 

71 
4E 

8  0 

4 

E  3 

4  7 

6  2 
57 

78 
45 

61 
46 

76 
44 

84 
48 

9, 

63 

75 
4  1 

59 
4  1 

6  ' 

49 

77 
59 

79 
S7 

8  4 

62 

78 
S3 

7 

56 

8  2 
54 

74 

52 

76 
52 

73 
53 

79 
59 

78 
65 

89 

7  0 

85 
63 

84 
64 

66 
66 

77.1 
53.8 

WHEATON  3  SE 

MAX 
H  |  ■, 

90 
62 

B] 

57 

77 
43 

62 
4  5 

61 
49 

87 
51 

65 
E  3 

76 
47 

81 
42 

87 
46 

93 
63 

92 
70 

72 
40 

74 
48 

7  9 
6  7 

83 
61 

90 

BE 

69 
66 

84 

53 

83 
57 

75 
5  3 

81 
47 

79 
52 

H8 

58 

86 

67 

90 
67 

6  9 

73 

88 

60 

90 
63 

89 

67 

84  .0 

56.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


6 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

BE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

111 

a 

WEST 

03 

GALESBURO 

MM  , 

MIN 

77 
• 

72 
52 

B5 
60 

81 
54 

B2 
BO 

82 
60 

84 

55 

70 
46 

80 
SO 

85 

50 

90 
54 

00 

05 

76 
S3 

BO 

54 

76 
50 

66 

66 

90 
64 

79 
61 

81 
54 

89 

63 

76 
53 

80 

56 

72 
62 

89 
6  8 

91 
74 

86 

7  0 

85 
6  9 

88 

65 

6  6 

65 

85 

72 

82.1 
60.5 

GOLOEN  1  NH 

MIN 

B2 

61 

74 

SS 

78 

S3 

B  i 

6  9 

8  \ 

56 

82 
58 

8  3 
is 

B2 
S3 

6  I 
40 

8  9 
54 

OS 

69 

Bl 
69 

BO 
SS 

8  2 

SS 

00 
58 

91 

66 

95 

6  4 

92 
65 

81 
58 

63 

66 

79 

66 

82 

57 

6  2 

6  1 

90 

65 

94 

73 

91 

72 

96 
74 

96 
68 

92 
67 

94 

75 

8S.2 
61  .9 

LA  MBRPE 

MAX 
MIN 

79 
63 

73 
4B 

79 
47 

82 

53 

B2 

S4 

83 
55 

84 

59 

62 
50 

02 
44 

62 

52 

90 

5  8 

62 
6  4 

79 
SO 

01 

50 

76 
SS 

88 

64 

91 
69 

85 
60 

82 

52 

05 
62 

70 

51 

81 

52 

79 
58 

90 

65 

92 

72 

BE 

67 

87 
69 

91 
64 

91 

6  2 

94 

70 

83-6 
S8.0 

MONMOUTH 

MA  i 
MIN 

60 

6b 

72 

49 

78 
49 

G  ! 
54 

"1 

57 

85 
57 

86 

63 

59 
SI 

83 
49 

B5 

86 

91 

60 

83 
67 

79 
51 

BO 
5  2 

76 
S7 

07 
64 

91 

68 

83 

6  2 

65 
S3 

6  2 

02 

78 
SI 

82 
52 

99 

60 

91 
67 

91 
74 

89 

68 

65 

69 

90 
65 

BS 

6  i 

87 
70 

83.2 
S9-5 

OU I NC r  FAA  AP 

MAX 
r  : '. 

a 

63 

69 
bb 

76 
S6 

BO 

6  8 

80 

60 

80 

59 

Bg 
63 

63 
52 

78 
48 

83 

57 

91 
64 

8  2 
B4 

6  0 
54 

83 
56 

30 
62 

93 
70 

93 

70 

80 
66 

81 
61 

64 

61 

77 
60 

83 
59 

81 
63 

90 
69 

94 

76 

86 

76 

9H 

76 

94 

71 

91 
6  9 

94 

78 

83.5 
63.2 

OUINCr  OAN  21 

MAX 
MIN 

8b 
64 

73 
56 

69 
57 

57 

8  0 
59 

82 
60 

Bl 
60 

83 
54 

64 
49 

8  0 
49 

03 

57 

99 
64 

77 
59 

19 
55 

76 
59 

75 
'-,8 

8  6 
6  9 

92 
67 

64 

56 

B5 
59 

77 
59 

84 

58 

7S 
59 

8  2 

63 

93 
61 

9  6 

76 

-14 

75 

91 
70 

•4 

68 

92 
68 

82.7 
60.9 

RUSHV [LIE 

M :  N 

87 

66 

76 
57 

79 
SO 

78 
59 

8. 

SS 

82 
63 

93 
65 

84 

53 

88 

55 

9  I 

60 

88 
71 

79 

52 

82 
55 

79 
57 

90 
62 

92 
71 

91 

66 

81 

56 

6  5 

02 

89 
bb 

61 

86 

79 

62 

99 
67 

93 
73 

96 

73 

90 
73 

9  4 

67 

95 
66 

93 

73 

86.1 
62.1 

CENTRAL 

04 

CHENOA 

- :  N 

B7 
58 

68 

6  8 

77 
48 

8; 
55 

9! 

58 

89 

S6 

83 
57 

19 
50 

02 
49 

8  b 
54 

92 
6  8 

8  9 

72 

77 
45 

8  1 
47 

80 
57 

89 

62 

92 
70 

92 
64 

OS 
55 

"4 

61 

78 
56 

83 

52 

65 
60 

9  i 
60 

91 
71 

9  2 
71 

9  2 
74 

93 
61 

9  0 
70 

88 
61 

86-1 

59-3 

OECATUR 

MAX 

- ;  n 

Hb 

6? 

IB 
56 

79 
48 

81 
59 

B  1 
S3 

83 
60 

82 
64 

28 

55 

84 
44 

83 

47 

66 

59 

87 
72 

01 

51 

OS 

46 

82 
SB 

93 
64 

94 

72 

34 

63 

85 

52 

83 
63 

79 
68 

83 
49 

8  2 
61 

91 
62 

92 
72 

96 

75 

92 
70 

96 
63 

95 
67 

97 
65 

86-1 
S9.7 

FARMER  CITr 

MIN 

B  3 

65 

80 

88 

82 
SO 

94 

58 

84 

59 

83 
61 

a  J 
65 

78 

5? 

83 
47 

83 
54 

h9 

59 

94 

6  9 

79 
48 

30 
46 

78 
58 

90 

62 

92 
71 

84 
64 

84 

58 

82 
64 

'.'3 

50 

80 
55 

81 

1 

89 

1 

89 

72 

92 
74 

94 
74 

94 

63 

92 
72 

92 
65 

85.1 
61  .0 

HAVANA   4  NNE 

MAX 
"IN 

LACON  2  E 

Hfl  ■ 
MIN 

64 

68 

80 

57 

78 
47 

84 
54 

a  i 

55 

84 

S9 

86 

6S 

34 

S3 

83 
18 

85 
SB 

92 
63 

9  1 
71 

79 
45 

79 
48 

79 
6  8 

88 
66 

92 
6b 

91 

6  4 

8S 
54 

9  3 

60 

70 

53 

81 

53 

05 

6  0 

9  1 
64 

90 
69 

90 
69 

99 

69 

90 
63 

gg 
65 

89 

67 

8S4 

S9.7 

L [NCOLN 

"«> 
MIN 

flc- 
66 

80 

60 

78 
54 

B2 

62 

8  3 

59 

82 
62 

01 

65 

80 
55 

79 
49 

81 
54 

89 
59 

66 
74 

82 
5! 

6  2 
51 

80 
58 

92 
63 

92 
71 

99 

66 

82 
56 

61 

65 

70 

58 

82 
54 

80 
63 

99 
65 

93 
73 

92 
77 

'10 
75 

92 
6  2 

92 
71 

93 
70 

64  .9 

62.3 

MASON  CITr   1  NH 

r-1. 
MIN 

03 
64 

75 
57 

78 
52 

80 
58 

82 
59 

82 
60 

81 

6S 

90 
55 

80 
48 

81 

53 

90 
58 

88 

73 

79 
52 

83 
53 

78 
56 

9  1 
64 

93 
60 

39 

67 

82 
55 

80 
64 

79 
57 

81 
54 

80 

61 

91 

66 

94 

73 

9  b 

76 

90 
74 

92 
64 

91 
66 

94 

67 

84  .8 

61  .1 

MINONK 

MAX 
MIN 

BS 
63 

Bl 
64 

78 
51 

8E 
56 

8. 

56 

84 

59 

BO 
62 

65 

51 

68 
48 

83 
50 

85 
56 

93 
6  0 

6  2 
4( 

74 
49 

81 
SO 

82 

57 

83 
61 

91 
72 

81 
61 

6  2 

63 

94 

58 

83 

S7 

B4 

60 

B6 
E  4 

92 
63 

91 

7  0 

90 
58 

89 

63 

93 
6  2 

93 
68 

84  .5 

59.3 

NORMAL 

Hfl  i 
MIN 

86 

69 

82 
59 

77 
SO 

B : 

69 

82 
59 

82 
64 

82 
65 

82 

52 

80 
47 

83 
58 

90 

62 

90 

73 

81 
49 

61 
52 

81 
59 

90 
68 

93 
12 

91 
6  4 

83 
S6 

83 
67 

76 
57 

80 

55 

82 
63 

91 
67 

91 
73 

91 

75 

9 

70 

92 
63 

91 

72 

92 

72 

8S.3 
62  .6 

PEORIA  HSO  AP 

mo  .: 
MIN 

8  0 
64 

72 
55 

76 
48 

Bl 
55 

80 

69 

80 
63 

83 
66 

67 
48 

80 

18 

83 

6  4 

90 

62 

81 
61 

74 

51 

80 
51 

76 
SO 

99 

64 

91 
65 

78 

60 

62 
54 

62. 
6  6 

76 
55 

81 

SS 

81 
61 

911 
67 

93 
74 

68 

75 

89 
65 

90 

62 

66 

70 

89 
71 

82-3 
60-2 

PRINCEVILLE 

-HI 

MIN 

82 
63 

73 
54 

77 
46 

81 

S3 

82 
57 

85 
58 

64 

65 

76 
52 

8  1 
47 

83 
53 

90 
68 

90 
69 

90 

48 

81 

4  | 

70 
SO 

07 
03 

91 
63 

68 

52 

84 

52 

83 
61 

80 

52 

81 

62 

83 
SB 

92 

64 

90 
71 

92 
69 

87 

73 

91 
62 

92 
65 

88 

68 

84.7 
S8.8 

EAST 

05 

OANV I LLE 

MAX 
MIN 

911 
6  6 

79 
58 

78 
S3 

02 
56 

01 

56 

80 

56 

- : 

66 

78 
S3 

8  I 
45 

03 
51 

8  9 
61 

BR 

72 

83 
49 

70 
45 

70 
50 

91 
53 

9  1 
7S 

92 
66 

83 

55 

9  1 

60 

76 
52 

80 
51 

62 
-4 

88 

6  0 

BO 
70 

94 

72 

9  6 
73 

94 
64 

92 
71 

93 
68 

85-0 
60.3 

H00PE5T0N  t  NE 

MAX 
MIN 

=  H 

BS 

78 

-6 

78 

SI 

82 

69 

BO 
50 

81 
59 

32 
66 

74 

50 

6  2 
44 

6  3 

S7 

89 

62 

86 
66 

74 
40 

62 
47 

70 
59 

38 
07 

93 
73 

87 
65 

84 

57 

a  4 

61 

75 
bl 

81 
54 

■"2 

68 

6  7 
6  2 

01 
71 

92 

67 

6  4 

76 

92 
65 

88 
71 

90 
70 

83.  S 
61  .0 

KANKAKEE   HTR  POLL 

CTR 

nn » 

MIN 

90 
61 

87 
60 

75 
49 

79 
47 

63 
49 

79 
59 

93 

59 

Bl 
J- 

65 
46 

01 
49 

92 
56 

91 
63 

32 

4  4 

70 
49 

77 
50 

77 
64 

89 

63 

9  b 
4 

88 

57 

03 
63 

OS 

60 

76 
54 

6  2 

56 

8  1 
59 

91 
66 

88 
64 

90 
70 

88 

6S 

B7 

66 

87 
70 

83-1 
57.3 

PIPER  CITT  3  SE 

MA  ' 
MIN 

90 
69 

84 

■;9 

81 
48 

86 
57 

6  2 

50 

83 
58 

86 
65 

81 
49 

83 
46 

07 
56 

94 

61 

88 
74 

80 
44 

80 
48 

79 

6  0 

91 
6  3 

95 
70 

93 

66 

87 
55 

86 
60 

7  8 
6  6 

83 
53 

85 

57 

9  1 
63 

90 
70 

91 
68 

90 
73 

90 
64 

8  9 
69 

88 

70 

86.3 
60.3 

PONT  1  AC 

MAX 
MIN 

88 
70 

94 
61 

77 
51 

83 
54 

82 
58 

82 
61 

94 

b6 

6  2 
SI 

82 
48 

34 

6  8 

91 
61 

90 
74 

81 

47 

rg 

40 

79 
60 

6  8 

B4 

90 
07 

90 

82 
57 

6  2 

E 1 

77 
59 

80 

57 

01 
63 

8  9 
|  4 

88 

72 

90 
9  4 

89 
73 

89 
65 

83 

70 

88 

70 

84.6 
61  .6 

RBNTOUL 

MAX 
MIN 

91 

6? 

6  9 

59 

79 
S2 

30 

52 

8  2 
56 

81 
60 

B7 

S3 

7S 

S3 

83 

SS 

84 

57 

90 
63 

-4 

47 

7S 
SI 

81 

51 

75 
59 

92 

58 

79 
58 

■•4 

6  0 

-4 

00 

76 
56 

8  1 
61 

62 
63 

89 
07 

6  5 
66 

94 

76 

92 
65 

92 
69 

92 
72 

84.3 
59  •  4 

URBBNA 

MAX 
MIN 

Be 

66 

79 
59 

79 
SS 

62 
63 

Bl 

60 

81 
60 

61 

65 

68 
54 

01 
SO 

83 

56 

88 
00 

04 

SO 

74 
49 

6  j 

SI 

70 
60 

6  9 

60 

92 
68 

76 
64 

83 

62 

03 

■  4 

9, 
f.O 

80 
S6 

81 

6  2 

68 

6S 

86 
70 

90 
72 

93 
74 

91 
60 

91 
74 

91 

72 

83.2 
61  -9 

HATSEKA  2  NH 

Hfll 
MIN 

90 
62 

Be 

60 

77 
49 

18 
51 

82 
56 

78 
58 

81 
62 

6  1 

19 

65 
43 

82 
SO 

BS 

5  1 

90 
63 

83 
45 

7  0 
4  b 

76 
54 

74 

60 

90 
60 

82 
67 

80 
54 

-4 

59 

05 

5  9 

75 
55 

80 
58 

82 
61 

89 

65 

77 
65 

90 
70 

88 

63 

96 

66 

88 

67 

82.0 
57.9 

NEST  S0UTHHE5T 

ALTON  OAM  26 

MAX 
MIN 

89 
67 

04 

55 

76 
60 

77 
02 

00 
63 

82 
67 

62 
66 

01 

59 

04 

53 

79 
55 

02 
63 

09 
60 

82 
S9 

00 
SB 

02 
61 

94 

62 

92 
71 

91 

6  6. 

76 
64 

04 

63 

6  J 
65 

79 
59 

02 
64 

78 
63 

90 
68 

9  4 

76 

95 
76 

95 
73 

97 
73 

95 
75 

84.0 
64.6 

CARL INVILLE 

MAX 
MIN 

B7 
64 

76 
66 

78 
53 

04 

50 

03 
60 

01 

65 

03 
65 

79 
56 

45 

02 
SI 

6  9 

60 

00 

73 

Bl 
S3 

82 
SI 

SI 

59 

91 
62 

93 
70 

89 
66 

82 

01 

00 

81 

79 

90 

94 

95 

95 

96 

96 

96 
70 

OS. 7 
62.1 

CRICCSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
60 

72 

SI 

76 
50 

01 
SO 

03 

03 

80 

SS 

01 
64 

70 
53 

79 
46 

01 

52 

00 

56 

04 

67 

70 
50 

79 
SI 

SO 
54 

89 
04 

91 

72 

OS 
01 

Bl 

55 

79 
02 

70 
52 

80 

52 

77 
52 

89 

61 

91 
69 

91 
72 

92 
71 

94 

66 

92 
63 

96 
70 

03.3 
S9.I 

H1LLSB0R0  2  SSH 

MAX 
MIN 

66 

63 

76 
59 

77 
53 

00 
50 

02 
SO 

80 

63 

79 
64 

IB 

67 

77 
46 

79 
S3 

00 
50 

85 
69 

01 

S3 

b  ., 

50 

70 
57 

09 
60 

9  9 

69 

06 
64 

01 
59 

01 
64 

78 
61 

79 
55 

77 
62 

67 
64 

91 
70 

93 
73 

94 

72 

93 
70 

94 

70 

93 
72 

84  .0 

61  .5 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

B1 

•  4 

01 

60 

73 

S4 

70 
54 

Bl 

59 

83 
58 

00 
61 

01 

so 

SEE 

62 
47 

REf 

79    SI  90 
47    59  62 

ERENCE  NOTES 

81     77  81 
54     52  S3 

FOLLOHINC  S 

79    91  92 
S9    67  67 

TAT  I  ON  INOE> 

79 
56 

01 

57 

60 

57 

77 
S3 

02 

57 

79 

62 

90 

6  6 

94 

67 

94 

76 

91 
68 

95 
60 

95 
69 

83.1 
59.8 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSErvlLLE  2  SH 

r.a: 

n :  n 

PANA 

MAX 

H  1  N 

85 
64 

7S 
59 

77 

0  4 

80 
58 

81 
60 

78 
6  4 

78 
65 

76 
57 

16 
49 

79 
49 

80 
58 

8  0 
70 

76 
53 

77 
50 

76 
58 

86 

62 

90 
69 

87 
6E 

80 
58 

81 

65 

75 
00 

77 
54 

76 
63 

86 

65 

90 
73 

94 

76 

94 
74 

91 

72 

92 
71 

92 
72 

62.5 
62  . 3 

SPRINGF [ELD  NSO  AP 

MAX 
MIN 

83 
66 

73 
58 

78 
53 

83 
60 

64 

58 

83 
64 

84 

67 

0  t 
54 

6 1 

50 

85 

55 

92 
60 

65 
53 

79 
53 

65 
54 

6 1 
61 

95 
67 

96 
73 

79 
63 

8  3 
57 

rg 

68 

77 
1  0 

83 

55 

6(7 
6  0 

92 
68 

96 
75 

97 
78 

94 

73 

94 

69 

94 

72 

97 
73 

85.3 
63.1 

VIROEN  1  N 

MAX 
i  j  N 

85 
66 

76 

66 

80 

56 

82 

80 
56 

84 
64 

64 

63 

-9 
57 

J 

4  7 

81 

53 

90 

6  0 

87 
67 

78 
54 

64 
54 

82 
62 

92 

94 

90 

84 

S8 

82 
58 

78 
60 

81 

55 

80 
61 

90 

95 
76 

96 
75 

94 

78 

96 
69 

96 
70 

94 

71 

85. 8 
62.0 

HMHE  MALL   1  E 
• 

np  i 
MIN 

86 
63 

7  6 
57 

78 

55 

81 

56 

83 
60 

83 
6.: 

82 
65 

81 

56 

^8 
47 

83 

51 

91 
49 

90 

72 

80 

57 

82 
48 

62 
57 

93 
63 

94 

70 

94 

0  6 

83 
58 

83 
64 

79 
60 

61 

55 

82 
61 

89 

65 

95 
67 

95 
72 

94 

73 

9S 
70 

95 
70 

96 

72 

86.2 
61  .4 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

8") 
SS 

70 
60 

7  6 

55 

60 
59 

81 
59 

7  9 
60 

79 
65 

77 
57 

78 
50 

81 
51 

80 

70 

81 

60 

77 
50 

78 
59 

8H 

63 

88 

65 

91 
7  0 

88 

65 

81 
58 

84 

50 

76 
64 

79 
52 

80 
60 

68 
64 

89 
71 

93 
75 

95 
74 

93 
70 

94 
74 

93 
70 

83.7 
62  . 4 

EFF INGHAM  3  W 

MAX 

M :  N 

86 
62 

86 
62 

75 
54 

77 
56 

79 
58 

60 
6  0 

78 
61 

78 
63 

69 
46 

77 
49 

60 
0  3 

85 
63 

82 
54 

76 
46 

78 
SO 

76 
60 

88 

66 

90 
66 

87 
SB 

83 

00 

85 
63 

75 
52 

79 
S7 

77 
64 

68 

67 

90 

75 

95 

75 

96 
70 

93 
72 

92 
68 

82-7 
60  -5 

FLORA  S  NH 

MAX 

n :  N 

89 
63 

75 
6  3 

77 
54 

81 

52 

85 
57 

80 

■  4 

80 
65 

76 
5C 

77 
47 

81 
47 

65 
55 

BS 
67 

80 

53 

80 
45 

80 

53 

68 
58 

90 
66 

39 
65 

85 
58 

MM 
00 

77 
63 

81 
50 

79 
57 

68 

62 

90 

72 

95 
74 

97 
72 

96 
71 

95 

72 

95 
68 

84  .8 

60  -5 

MAT  TOON 

MA  ■ 

- :  N 

B9 
66 

77 
58 

7  0 

55 

81 

62 

83 
60 

BO 
61 

78 
65 

71 
56 

7'8 

51 

e : 

S3 

87 
50 

84 
64 

75 
52 

79 
52 

79 
6  1 

69 

62 

92 
73 

81 
63 

81 
60 

80 
64 

74 

59 

79 
54 

80 
62 

90 
66 

90 

72 

94 

77 

96 
76 

92 
71 

92 
75 

96 

73 

83.7 
62  .7 

MOWEAOUA 

MAX 
-  !  0 

88 
64 

76 
57 

.'8 

55 

82 
54 

89 
68 

8  0 

6  5 

81 
66 

76 
58 

6  0 
49 

83 
52 

00 
6  0 

84 

80 

77 
55 

81 
51 

8  0 
60 

92 
63 

94 

71 

89 
66 

80 
60 

81 
66 

75 
62 

80 

55 

90 
63 

91 
70 

92 
72 

95 
76 

95 
79 

93 
70 

93 
73 

95 
71 

85.4 
63.2 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

K  [  N 

88 
6S 

88 
63 

4 

57 

77 
55 

81 
60 

83 
61 

60 
60 

79 
61 

70 
50 

77 
51 

82 

87 
63 

84 
54 

76 
47 

8 

47 

80 

59 

90 
6  6 

92 
66 

86 
61 

86 
83 

88 
64 

76 
52 

82 
57 

81 

63 

91 
67 

93 
75 

97 
75 

100 

72 

97 
7S 

97 
69 

84  .7 
61.2 

OLNEY  2  S 

f  1  N 

91 
63 

78 
63 

79 
58 

82 
52 

86 
58 

81 
63 

60 
66 

76 
65 

80 
50 

84 
48 

90 
0  0 

89 

70 

82 
55 

81 
46 

63 

05 

92 
63 

95 
73 

89 
68 

88 
60 

90 
63 

81 

62 

85 
51 

80 
61 

92 
62 

95 
71 

98 

72 

100 
74 

99 
73 

100 
73 

98 
68 

67.5 
62  .2 

PALESTINE 

MIN 

90 
67 

76 
63 

78 
53 

80 
57 

84 

59 

ao 

61 

80 
66 

77 
62 

79 
53 

84 

51 

80 
61 

85 
6  8 

76 
55 

!8 
46 

7  9 
57 

90 
63 

94 

73 

87 

MM 

85 
60 

88 
64 

79 
63 

82 

52 

83 
60 

92 
63 

92 
73 

100 
74 

102 
75 

98 
71 

99 
73 

95 
69 

86.0 
62  .7 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 
-  ,  h 

89 

70 

78 

61 

76 
56 

82 
60 

81 

69 

79 
6  i 

78 
66 

75 
08 

90 
53 

82 
58 

68 

60 

B 

72 

BO 
52 

78 
50 

16 
58 

89 
63 

90 
75 

88 
66 

63 
60 

86 
63 

75 
63 

80 
55 

82 
61 

89 
63 

90 
73 

94 
74 

97 
76 

94 

68 

93 
76 

95 

72 

84.5 
63  -9 

SALEM 

MAX 

M  1  N 

89 
64 

77 
63 

77 
57 

81 
55 

BS 
59 

00 

65 

79 
66 

78 
60 

7  8 
49 

82 
52 

87 
57 

66 

72 

82 
57 

82 
5! 

8  3 

08 

91 
60 

91 

73 

89 
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614 

SP 

5P 

H 

MRS  0  8  PACE  JR 

LR  HRRPE 

4823 

03 

HANCOCK 

1 

40 

35 

90 

58 

700 

7P 

7fl 

H 

JOCK  H  SHORPE 

LRNflRK 

4879 

01 

CARROLL 

4 

42 

06 

89 

50 

870 

c 

BOYCE  0  HUMPHREYS 

LAWRENCEV I LLE 

4957 

07 

LAWRENCE 

7 

38 

43 

87 

4  1 

447 

7R 

COLVIN  L  REYNOLDS 

L  INCOLN 

5079 

04 

LOGAN 

1 

40 

09 

89 

22 

590 

6P 

7fl 

H 

VERNON  P  GEHLBOCH 

MQfK 1 MQu 

nnLn  1  ID  n  w 

5272 

04 

1 
1 

40 

32 

PQ 

99 

670 

6P 

f  QRI   IF    H  Kllll 

MR  COMB 

5280 

03 

MCDONOUGH 

1 

40 

28 

90 

40 

6 1  0 

7fl 

MERIOETH  SHYRACK 

MARENGO 

5326 

02 

MCHENRY 

6 

42 

15 

88 

36 

820 

6P 

7fl 

HOROLD  HYOE 

MARIETTA 

5334 

03 

FULTON 

1 

40 

30 

90 

23 

640 

c 

TRUDY  M  ENGLISH 

MARION   4  NNE 

5342 

08 

WILLIAMSON 

4 

37 

46 

88 

54 

477 

7A 

7fl 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

MAROA   1  W 

5364 

04 

MACON 

1 

40 

02 

88 

58 

720 

c 

LLOYD  J  SIMPSON 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

02 

LR  SALLE 

1 

4  1 

20 

88 

45 

486 

7R 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

MASON  CITY   1  NW 

5413 

04 

MASON 

1 

40 

1  3 

89 

43 

585 

6P 

6P 

c 

JOMES  M  MC  DONALD 

MATTOON 

5430 

07 

COLES 

7 

39 

28 

88 

21 

718 

MID 

MID 

DON  E  TUCKER 

MC  HENRY  LOCK  AND  DRM 

5493 

02 

MCHENRY 

1 

42 

17 

88 

14 

742 

7A 

c 

FRANK   W  NOVAK 

Mr   i roMCcncn   o  cmf 
rlL    LtHINoDUKU    c  tiNL 

5515 

09 

nnll  1  L  1  UN 

C 

o 

38 

06 

ft  ft 
O  0 

480 

7A 

7A 

H 

MEDORA 

5539 

06 

MACOUPIN 

i 

39 

1  0 

90 

08 

620 

5P 

MRRCUS  F  DODGE 

MINONK 

5712 

04 

WOODFORD 

i 

40 

54 

89 

03 

750 

7A 

70 

ROBERT  D  OUICK  SR 

MOLINE  WSO  AP  R 

5751 

01 

ROCK  ISLAND 

6 

4  1 

27 

90 

30 

582 

MID 

MID 

c 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

MONMOUTH 

5768 

03 

WARREN 

4 

40 

55 

90 

38 

770 

6P 

6P 

H 

MRS   INEZ  M  FINLEY 

MONT  I  CELLO  2 

5792 

05 

PIATT 

1 

40 

02 

88 

35 

645 

7A 

LUCILLE  E  VOORHEES 

MORRIS 

5820 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

21 

88 

26 

520 

7A 

H 

EDDY  R  WEBB 

MORRISON 

5833 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

49 

89 

58 

603 

7A 

7A 

H 

CITY  OF  MORRISON 

MORR I SONV I LL  E 

584  1 

06 

CHRISTIAN 

1 

39 

25 

89 

28 

630 

MRS  DOROTHY  A  BULL ARD 

MT  CARMEL 

5888 

09 

WABASH 

7 

38 

24 

87 

45 

420 

7A 

60 

c 

MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 

5901 

01 

L  HKn UL  L 

42 

06 

ft  Q 

O  j 

700 

8A 

80 

PflMQl  I-)  MnPflQM 

nuiiHLU  n u I* wrf h 

MOUNT  OLIVE   I  E 

5917 

06 

MACOUPIN 

4 

39 

04 

89 

42 

685 

70 

HAROLD  MRRBURGER 

MOUNT  PULRSKI 

5927 

04 

LOGAN 

1 

40 

01 

89 

17 

645 

70 

JOSEPH  M  DOUO 

MOUNT  STERLING 

5935 

03 

BROWN 

1 

39 

59 

90 

46 

720 

5P 

THOMRS  J  SCHNEIOER 

MT  VERNON  3  NE 

5943 

09 

JEFFERSON 

4 

38 

21 

88 

52 

490 

6P 

70 

H 

ROBERT  G  M00RH0US 

MOWERQUA 

5950 

07 

SHELBY 

2 

39 

38 

89 

02 

615 

6P 

6P 

MRS  MRRY  0  DOOLEY 

MURPHYSBORO  2  SW 

5983 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

22 

550 

c 

PflRM  E   WILLI  RMS 

NASHVILLE   4  NE 

601  1 

08 

WASHINGTON 

2 

38 

23 

89 

20 

515 

6P 

70 

H 

DOYLE  COHLMEYER 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  1 

91 

03 

548 

70 

LOCKMRSTER 

NEWTON  6  SSE 

6159 

07 

JRSPER 

7 

38 

55 

88 

07 

510 

7fi 

70 

c 

H 

DELBERT  E  HEMRICH 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

c 

CRRL  C  KEELE 

NORMAL 

6200 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

4P 

4P 

H 

IL  STRTE  UNIVERSITY 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

6P 

6P 

H 

RADIO  STATION  WVLN 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

c 

CRRNRT I  ON  COMPANY 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SRLLE 

1 

4  1 

21 

89 

bl 

480 

5P 

5P 

H 

ROBERT  J  LITTLE 

PALEST  I NE 

6558 

07 

CRRWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

7P 

7P 

H  M  GADDiS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOllOHING  STRTION  INDEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 

JUNE  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

cr 
z 

cr 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT I  ON 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

* 

CL 

LJ 

K 
CL 

' 

cr 
lu 

cr  £ 
— '  o 

O  Z 
CL  ^ 

Ly  L-/         l_  1  \    V    1       1  \ 

PANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEDRIC  E  SCHUMACHER 

PARIS    1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

1 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

6610 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

02 

COOK 

3 

41 

30 

87  41 

710 

8A 

8A 

H 

PARK  FOREST  WATER  DEPT 

p  Q  U  PQU 
r  n  W  "HW 

6661 

01 

1  F  F 
Ltt 

i 
i 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7A 

H 

RHRFRT    P  UQPn 

PAYSON 

DO  'U 

U  0 

ADAMS 

4 

"3  CI 

jy 

A  Q 

4  y 

Q  1      1  Q 

y  i  id 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  41 

652 

MID 

MID 

1 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

41 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

20 

89  09 

615 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

1 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

6819 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7A 

1 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

PITTSFIELD  2 

6837 

06 

PIKE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

CITY-PITT SFIELD  SEW  PL  T 

PONT  I  AC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  T  NT  F  M  \  1  1  F 

7004 

04 

PEOR I  A 

1 
1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

RFW  ^WYDFR 
D  L  IN    o  IN  I  U  L  r\ 

PROPHETSTOWN 

"7D  1  A 
1  U  I  4 

n  i 

U  1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

a  n 

4  U 

b  1  U 

1 

RICHARD  D  BRADLEY 

OUINCY  FA A  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

MID 

MID 

H 

FAA 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

483 

7A 

7A 

r 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

19 

88  10 

740 

7A 

7A 

C 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

10 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

i 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE  6  NW 

7349 

01 

OGLE 

6 

4  1 

57 

89  10 

780 

6P 

6P 

FRANK  HUFFSTATLER 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

7382 

01 

C 

D 

42 

12 

89  06 

724 

MID 

MID 

HJ 

MQTI       UFDTUFD     C  T  D  1/  1  T  C 

INHIL    WLHIntK  oLKVlLL 

ROS I  CLARE 

1  4  O  / 

n  q 

u  y 

HARDIN 

5 

37 

25 

88  2  1 

4  00 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  35 

675 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

7A 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

76  36 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88   1  1 

400 

7A 

JAKE   H  STEWART 

SHELBYV I LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

MID 

MID 

6P 

[ 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

o  i  u  L.  r\  i  u  in 

8293 

01 

in  n q u  t  f ^ ^ 

42 

21 

90  00 

1020 

6P 

6P 

KILnHKU    J  lUWNotNU 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  4  8 

650 

6P 

LARRY   G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MEh.E  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

5P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  17 

653 

5P 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88  14 

743 

MID 

MID 

7A 

cc; 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVEO  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

88  59 

464 

70 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

LJfil  Nl  1  T 

ri  M  l_  IN  U  1 

8916 

01 

R  1  1  R  F  Q  1  1 

D  U  f\  r_  n  U 

C 

O 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

V 1 L 1  UK   V   VHL I 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

l 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB* 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY   1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE   HALL    1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

SP 

5P 

H 

CITY   OF   WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Illinois 


Temperature 


Precipitalion 


Si 


»   •  * 

FEBRUARY  1978 


DU  0U01N  *  SE 
KEHANEE   1  £ 


«       «  * 

APRIL  1978 

HILLSBORO  ?  SSW 


29.8 
22.4 


U.2 


20.5 
13.4 


56.0 


-16.5 
■13.6 


1238 
1*37 


277 


3  1.29 
11  .SI 


1.60 
1.08 


5. J 
6.5 


1 

16- 


See  Reference  Notes  Following  Station 


Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2   |  3 

4  |  5  1  6 

7    |    8    |  9 

10       11  12 

13  |  14  |  IS 

16     17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  24 

25  |  26  27 

28      29  30 

31 

SEPTEMBER  1977 
OIONA  3  SW 

FEBRUARY  1971 

OU  QUOIN  4  SE 
KE WANE  E   1  E 

APRIL  1978 

CLINTON   1  S5H 
H1LLSBORO  2  SSH 

1.29 
•  31 

3-78 
2.81 

.12  T 

T  .30 
.01  .08 

T 

T  .03 

.08     .25  T 
.05     .06  .07 

T  T 
.19  .15 

.0* 

.08 

T 

.1»  .3* 

.60  .01 

.65  .03 
.02     .12  T 

.06 

.01 

.03 
1  .26 

.*5     .08  .^2 

•      .  • 

T 

.27     .21  .07 
.25     .11  .01 

«         •  1.28 

.25  .06 
•  02 

T         .22  .01 
.01     *2l  .05 

.11 

T 

.13  .08 
.27  .01 

1.66 

■  04 

.08  .06 

Sm  H«l«r«nce  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

Sutlon 

DavoI  Month 

1 

2 

3 

4  1 

s 

6 

'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

.3 

 1 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

•         •  ♦ 

MAX 

Mm 

FEBRUARY  1978 

MAX 
MW 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 

MIN 

23 
8 

27 
10 

25 
8 

3* 
3 

28 

7 

1* 
m  3 

13 

22 

26 

24 

35 

36 

43 
27 

33 
27 

35 
22 

26 

11 

23 

12 

22 
10 

26 

1 

36 

1? 

H 

10 

32 
5 

32 
20 

*' 

17 

37 
26 

32 
13 

3^ 

12 

36 
24 

29.8 

11.2 

KF WANE  F    1  E 

MAX 

MIN 

IS 
4 

20 
-  1 

10 
3 

17 
-  3 

2* 
9 

1* 
-  7 

12 
-  3 

18 

3 

23 
6 

26 
10 

26 
-  2 

31 
13 

29 

20 

29 
11 

27 
13 

19 
-  2 

17 
-  2 

15 
•  2 

16 
•  13 

20 

0 

2? 
3 

21 
-  9 

23 
5 

25 
U 

39 

21 

29 
7 

26 
T 

11 
14 

22.4 
4.4 

»            »  • 

MAX 

MIN 

APRIL  1978 

MAX 
MIN 

HlllSBCRO  2  SS* 

MAX 
MIN 

71 

sa 

6ft 
45 

62 
57 

7* 
55 

66 
43 

69 
5» 

76 
47 

77 
53 

14 
69 

77 
47 

62 
42 

7* 
♦  3 

65 
42 

55 
42 

6> 
-6 

56 
37 

64 
37 

69 

47 

52 
40 

47 
36 

35 
34 

54 
35 

70 
45 

6» 
45 

61 
43 

67 
36 

TO 

30 

69 
43 

60 
49 

66 
47 

66.4 
43.6 

CORRECTIONS 


DECODER  1977 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
AND  DIVISIONAL  DATA 


NORTHWEST  01 


TISKILWA  2  SE 


AVERACE  MAXIMUM  TEMPERATURE,  30.9.  AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  15.8.  AVERACE  TEMPERATURE,  23.4.  DE- 
GREE DAYS ,  128S. 


DECEMBER  1977 


DAILY  TEMPERATURES 


NORTHWEST  01 


TISKILWA  2  SE 


MAXIMUM  ON  31ST.  32.  AVERACE  MAXIMUM,  30.9,  MINIMUM 
ON  31ST,  24.     AVERAGE  MINIMUM,  15.8. 


ANNUAL  1977 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND 
FREEZE  DATA 


NORTHWEST  01 


HENNEPIN  POWER  PLANT     HICHEST  TEMPERATURE  AND  DATE,  MISSING. 


NORTHEAST  02 


WAUKEGAN  4  WSW 


LOWEST  TEMPERATURE  AND  DATE,  MISSINC. 


S*«  R.forooc*  Nolo*  following  Suuoo  tndoi 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


?„^!l0nal  inf°rmation  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,   Federal  Building,  Ashevllle,  N.C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS :     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  *F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME :  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'endlng 

at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  Ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  ' 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  Julv  issue 
of this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitati  on  totals  rosy  be  found  In  the  .mrma  1   issue  of  this  publication . 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE'  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.)  J 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions   in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:    $5.10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;    $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40<  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 
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Climatological  Data 

LLINOIS 

TEMPERflTURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST   TEMPERATURE  : 
LOWEST  TEMPERATURE: 
GREATEST   TOTAL  PRECIPITATION: 
LEAST   TOTAL  PRECIPITATION: 
GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION: 
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0 

0 

0 

3 

oe 

1  .28 

24 

.0 

0 

e 

1 

1 

R0S1CLBRE 

86-8 

67.3 

78 

1 

94 

20« 

57 

12 

0 

IS 

0 

0 

0 

3 

66 

.03 

2.47 

31 

.0 

0 

1 

DIVISION 

79 

0 

.9 

3 

03 

-  .80 

.0 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


3 


DRILY  PRECIPITATION 


STflT I  ON 


NOBTHUEST 

AL  COD 
DIMM 

fBEEPOBT  WASTE  UTS 
FULTON  DAM  13 
GALENA   1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

hennepin  pqueq  pi  at 
III  i  no  is  city  oam 
keithsburg 

ke wanee  1  e 
moline  uso  ap 
mobbison 

fflUNT  CABROLL 

NEW  BOSTON  OAM  17 

PAW  PAW 
BQCHELLE  6  NU 
BQCKFORD  6  ENE 
BQCKFORD  USO  AP 
STOCKTON 


NQBTHEAST  02 

ANTIOCM    2  ftW 

AURORA 
BARBINGTQN 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  HARE  USO  AP  B 

CHICAGO  UN  I VERS  I TY  // 
CHICAGO  MIOUAY  USO  AP 
OE   HAL  0 
ELGIN 

GEBHABD  UOOOS  ST  PABK 

JOLICT  BRANOON  BD  DAM 
MARE NOB 

MABSEILLES  LOCK 

MC    HENBY  LOCK  AND  OAM 

MOBBIS 

OTTAWA 
PABK  F QBE ST 
PEQTQME 
PEBU  2  W 
STREATQB  2  ENE 

UTICA  STABVEO  BOCK  OAM 

WAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


CANTON  I  ESE 
GAL  ESBUBG 
GLAOSTONE  OAM  16 

GOLDEN  1  nw 
LA  HARPE 

MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STEBL ING 

PAYS0N 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY  DAM  21  / 

QUINCY  MEMOBIAL  BHIOGE 

BUSHVILLE 


CENTRAL  04 

8L00MINQT0N  UATEBUOBKS 

CHENOA 

CHILL ICQTHE 

CL INTON    1  SSW 

OECATUB 

FABMEB  CITY 
HAVANA  A  NNE 
LACON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY   1  NW 
MINQNK 

MOUNT  PULASKI 
MOBMAL 

PEOBIA  WSO  AP  / 


EAST 


OAflVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL  AN T 
GIBSON  CITY  1  E 
HOOPESTON  1  NE 
KANKAKEE  WTB  POLL  CTB 

MGNTICELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT  I AC 

BANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 

AL  TON  OAM  26 
BEABOSTOWN 

BLUFFS 


3.29 
3.  15 
<  48 


DRY  OF  MONTH 


1     2     3     4    5    6     7    8    9     101112    131415  16171 


.03  3.' 
.15  1.1 
16  4.1 


.08      .05  .37 


9  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  SIHTION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


GBIOGSVILLC 

HlLLSBOflQ  3 

JACKSONVILLE 

JERSEWILLE  3  SW 

KIMCAIO 

MEOORA 

MOUNT    OL  IVE    1  E 
PANA 

SPRINGFIELO  WSO  Al 


EAST  SOUTHEAST  0 

CHARLESTON 
CLAV  CITY  6  SSE 
DIQNA  3  SM 
EFT  INGHAM  3  U 
F  L  08A  5  NU 

GREENUP 

MUTSONVILLE  POUtR  PI 
LAwBEHCEviLLE 

MATTQON 
MO  WE  AQUA 

NEWT 01  6  SSE 
OLNEV  3  S 
PAi EST INE 

PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL  IA  2  NI4 
WINOSQH 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

CAH3KIA 
CAIRO  MSO  CI 
CAQ6QNDALE    SEWAGE  PL 

CARL  TV E  RESERVOIR 

CENTRAL  I A 

CHESTER 

DU  QUOIN  A  SE 

GRAND  TQiCR  2  H 

KASXASKIA    R   NAV  LOCK 
MARION    4  NNE 
NASHVILLE    4  NE 
PRAIRIE   OU   ROCHER  1WSW 
RED  BUD  5  SE 


SOUTHEAST  00 
ALBION 

BENTON  FOREST  SERVICE 
BROOK PORT  DAM  S2 
CAflMI  6  NW 
DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FA  I  Of  IEl  D  RADIO  HFIW 

GOLCONOA   DAM  SI 
HARR ISBURG 

HARRISBURG  OISPOSAL  PL 
ME  L  EANS6080  2  ENE 

NT  CARMEL 
MT    VERNON    3  NE 
RENO    LAKE  DAM 
HOSICL ARE 

SHAWNEE TOWM  NEW  T0UM 
WAVNE    CITY    1  N 


DAY   OF  MONTH 


12     3     4    5    6     7    8    9     10  1  I   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOIL  OH  I NG  STATION  INDEX 
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TOTRL   SNONFRLL   RND   NUMBER   OF  DRYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JflN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lOtDL 
PRE C IPIIOI ION 

■              ■  ■ 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .5 

6 

16.5 

10-6 

6.5 

6.7 

44  .8 

OIXON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6-4 

6 

24  .8 

28 

18.1 

31 

7.6 
28 

4  .5 

18 

Gl  .4 

I  1  1 

FREEPORT  WASTE   WTR  PL  T 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7  .0 
7 

17.2 
27 

1  1  .8 
31 

5.5 
28 

6.7 
19 

48  .2 
112 

FULTON  DAM  13 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.9 

6 

19.5 

25 

8.0 

31 

6-0 
28 

4  .6 

19 

T 

43.0 

1  09 

GALENA   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  1  -5 
8 

- 

31 

7.5 
28 

7.5 

20 

T 

- 

GALVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .0 
6 

15.5 

28 

1  1  -5 
31 

6.5 
28 

5.5 

22 

45  .0 

1  15 

GENESEO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6  •  1 
6 

16.1 
24 

5.2 

27 

7.8 
28 

6.6 

16 

41  .8 
101 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.7 
6 

16 

- 

- 

- 

- 

ILLINOIS  CITT  DAM  16 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 

6 

28 

6.0 

31 

28 

7.0 

21 

I  14 

KEITHSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

6 

17.0 
26 

9.0 

27 

6  .0 
26 

19 

106 

KEWANEE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.9 

6 

19.3 
26 

1  3.2 
31 

6.5 
28 

8  . 1 

1  3 

52  .0 
104 

MOLINE  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4-8 

6 

20-8 
23 

6  .  1 
28 

6-8 

28 

6.5 
16 

T 

45  .0 

101 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

6 

18-4 

27 

12.0 
31 

6.2 
28 

2.8 
1  3 

T 

43.4 

105 

MOUNT  CARROLL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.3 

6 

19.0 
28 

15.0 
31 

6.5 
28 

22 

I  15 

NEW  BOSTON  DAM  17 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

18 

19 

28 

15 

84 

PAW  PAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6  .0 
6 

1  1  .0 

21 

1  I  .6 
26 

2.2 
28 

4.5 
1  4 

T 

35  -3 
95 

ROCHELLE  6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .5 

6 

21.1 
28 

13.3 
31 

6.4 

28 

3.0 
21 

T 

48.3 
1  14 

ROCKFORD  6  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8 

27 

31 

28 

28 

T 

122 

ROCKFORD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.3 

6 

23.3 
29 

10.0 
31 

6.9 

28 

4.2 

22 

T 

51  .7 
116 

O 1 UL  ft  1  UN 

SNUWr  HL L 
1    'N   ON  GO 

6  ■  0 

22 

T 

TISKILWA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.8 

6 

13.7 
17 

1  1  .2 

25 

8-3 

28 

4.5 
16 

42  .5 
92 

WALNUT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

S  .0 

6 

17.5 
1 6 

1  1  -6 

25 

5.5 
28 

3.5 
9 

43  . 1 
84 

■         ■  ■ 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.4 
6 

22  .0 
28 

30.8 
31 

6.3 
28 

10.5 
25 

2.0 

82  .0 
1  18 

AURORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.8 

6 

It  .3 

25 

15.5 
31 

8-2 
28 

3.6 
15 

43  .4 

105 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  ILLINOIS 


STAT  I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

I0IOL 

pr[ c |P] in  r l on 

BARR I NCTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6 

1  4  .5 
19 

16.5 
31 

3  .0 
28 

1  .5 

13 

97 

CHANNAHON  ORESDEN  [SL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 
6 

1  I  .0 
19 

15.0 
27 

7  .8 

28 

4  .0 
14 

T 

43.3 
94 

Chicago  o'hare  wso  ap 

SNOWF  AL  L 
1    IN  ON  GD 

5.2 
6 

12  .7 
17 

21  .9 
26 

7  .9 
28 

4  .5 
16 

.2 

52  . 4 

93 

CHICAGO  UNIVERSITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

- 

27 

28 

21 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6  . 3 
6 

19.2 
18 

32  .  3 
26 

19.7 
28 

4  . 7 

15 

.  1 

82  . 3 
93 

DE  KALB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5  . 1 

6 

20  .5 

29 

8  .5 
31 

6  .6 

28 

4  .0 

15 

44.7 
109 

ELGIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7  . 3 

14.1 

20 

23.2 

6  .0 

28 

GE8HARD  WOODS  ST  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .0 
6 

11.5 

26 

10.0 
31 

8  .7 

28 

4  .5 

19 

38  .7 
110 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

MARENGO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

19  .0 

19.5 

6  .0 

28 

19 

- 

MARSEILLES  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  -5 

6 

14.2 

21 

12-6 

25 

5  .7 
28 

3  .0 
1  3 

T 

4  1-0 

93 

MC  HENRY  LOCK  AND  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.7 
6 

16  .5 

26 

28  ■  1 
31 

3  .4 

28 

6  .6 

22 

T 

60  . 3 
113 

MORR I S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .5 

6 

12.5 

27 

8  -0 

26 

5  -9 
28 

2  .0 
19 

32  .9 
106 

OTTAWA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
6 

13-7 
22 

12-8 
31 

7  .0 
28 

2  .8 

15 

42  .3 

102 

PARK  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.4 

1  1 

23  .4 

25 

9  .  3 
28 

3 . 1 
14 

T 

- 

PEOTONE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8  .5 
6 

12.5 
14 

16-7 
24 

14.4 

28 

3.2 
19 

T 

55 . 3 
91 

PERU  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .0 

6 

8  -0 
15 

8.5 

21 

3.0 
27 

3.0 
12 

27  .5 
81 

STREATOR  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.4 

6 

18.5 
1  8 

10.6 
23 

8.1 

23 

8.0 
6 

T 

50.6 
76 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.7 

6.2 
28 

2.7 

WAUKEGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.8 
6 

16.4 

23.7 
31 

12.1 
28 

7.1 
19 

T 

67  . 1 

WHEATON  3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .7 
6 

14.9 

27 

22.9 
31 

8.4 

28 

3.6 
20 

T 

55.5 
1  12 

■         ■  ■ 

WEST  03 

AVON  5  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .5 

6 

24  .0 

27 

10.5 
24 

7.5 
28 

9.8 
20 

54  .3 
106 

BENTLEY   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 
4 

12.4 
15 

5.6 

23 

8  .0 
28 

10.4 
19 

40.0 
89 

CANTON   1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 

6 

15-0 
16 

6  .9 

25 

6.0 
28 

3.0 
12 

34.9 
87 

GALESBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.7 
7 

14.3 

15 

4.9 

20 

5.4 

28 

5.5 
14 

37.8 
84 

GLADSTONE  DAM  18 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5 

16 

3 1 

28 

2  1 

101 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  [NOEX 
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TOTAL   SNOHFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -    1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MAR 

APR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

TOTOL 
PSEC IP I  TUT  I ON 

GOLOEN   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

14  .0 

15 

6  .0 
24 

1  1  .0 

28 

14.0 

21 

50  .0 

LR  HARPE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
4 

16.0 
18 

7.0 

22 

12.0 

28 

13.0 

20 

51  .0 

92 

MR  COMB 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

- 

- 

- 

1  3.4 

- 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

6 

18.4 
19 

7.8 

26 

8  .2 
28 

9.0 

15 

47  .4 
94 

MOUNT  STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

13.5 

20 

3.0 

20 

1  3.0 

28 

- 

- 

PflYSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
4 

15.0 

17 

3.0 
19 

12.0 
28 

12.0 
23 

48.0 
91 

OUINCY  FRfl  RP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.7 
4 

10.6 

17 

2.4 

23 

11.6 

28 

12.8 

22 

.  1 

45  .2 
94 

OUINCr  DRM  21 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .5 
4 

17 

,7.3 
20 

13.1 

28 

1  4  .8 

22 

91 

nillNTY   MFMHR1AI  RRinTtF 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

3  . 6 
4 

12.1 
1  4 

5  -  3 
20 

12.6 
28 

13.2 
16 

46  .8 

82 

RUSHV1LLE 

'. 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GO 

4  .2 
4 

16.0 

17 

5.0 

23 

9.0 

28 

14.5 

22 

48.7 
94 

CENTRAL  04 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.3 
4 

11.7 
20 

9.0 

25 

7  .8 
28 

7.5 
15 

41  .3 

92 

CHENOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.9 
4 

17.3 
19 

12-3 
24 

7  .8 
28 

7.6 
14 

50  .9 
89 

CHILL ICOTHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
5 

15.0 
22 

9.5 
26 

5.0 
28 

5.0 
16 

37  .5 
97 

CLINTON   1  S5W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

16 

23 

28 

5.7 
21 

T 

92 

OECRTUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 
4 

10.1 
14 

7.4 
19 

7.8 
28 

14  .0 

22 

T 

42  .6 
87 

FARMER  CITT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 
4 

21  -0 

21 

7.5 
23 

6  .5 
28 

7.0 
19 

- 

- 

HAVANA  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

14.5 

10.7 

1  3  -8 
28 

16.5 

60.5 

LACON  2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 
6 

14  .0 
16 

10. 0 
19 

6.4 

28 

6.5 
15 

4  1.4 
84 

L INCOLN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
4 

1  3-0 
12 

7.7 
20 

7.0 
28 

5  -6 
I  3 

38.3 

77 

MACKINAW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 
4 

15.9 
28 

12.6 
28 

8.7 

28 

7.8 
21 

50.5 
109 

MASON  CITY    1  NW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

4.0 
4 

I  3.5 
17 

7.5 
23 

7.5 

28 

13.0 

22 

45.5 
94 

M 1 NONK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.9 

20  .  1 

13.1 

8.5 

5  •  1 

T 

50  .7 

MOUNT  PULASKI 

SNOWFRLL 
1    IN  ON  GD 

5.7 

5.8 

1  1  .5 

NORMAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 
4 

13.9 
15 

10.0 
24 

6.4 
28 

8.2 
20 

43.1 
92 

PEORIA  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.4 

5 

21  .7 
21 

7.0 
25 

7.0 
28 

5.0 
16 

47  . 1 

95 

PETERSBURG  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 
4 

8-5 
19 

6-8 
19 

6.8 

28 

20.5 

22 

1 

47  .  1 

92 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1977  -    1978  ILLINOIS 


STAT  1  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

»«ECi»nnuo» 

PR  I NCE V  I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

1  1  .5 

4.0 

s.s 

4  .9 

. 

EAST  OS 

DANV ILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3 

19 

4  .8 

28 

7.7 
14 

OONVILLE  SEWAGE  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

12.0 

21-1 

6.6 

6.8 

GIBSON  CITY   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.S 
S 

17.0 

22 

9.0 

8  .5 
26 

4  .0 
9 

4  i  .0 

HOOPESTON   1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.3 
4 

12.2 
19 

9.7 
23 

2  .8 
26 

4  .9 

20 

31  -9 
94 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.0 
6 

16.  S 
21 

9.0 
24 

3.0 
28 

5.0 
18 

T 

38  .5 
97 

MONTICELLO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.5 
3 

10.5 

8.5 

4.5 

28 

13.0 

40  .0 

PIPER  CITY   3  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .7 
6 

19.5 
18 

1  1  .2 
24 

9  .0 
28 

6.5 

22 

47  .9 
98 

PONT IAC 

SNOWFALL 
1    iN  ON  GO 

6.1 
6 

19.5 

22 

9.8 

25 

7.4 

28 

6.2 
22 

49  .0 
103 

RANTOUL 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

5.5 
28 

S I  DELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 
4 

12.5 
1  2 

16.3 
1  9 

3.8 

8.5 

26 

45.1 

URBANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .2 
4 

17.4 
19 

18.5 
23 

13.7 
28 

13.4 

21 

67.2 
95 

WATSEKA  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4  .2 
6 

13.6 
20 

8.4 
24 

9.6 

28 

3.7 
18 

T 

39.5 
96 

. 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 
4 

7 

19 

5.0 
28 

21  .8 

13 

71 

BEARDSTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

12.5 
8 

7.0 
21 

9.0 

28 

12.0 
21 

BLUFFS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6-0 

14.0 

1  1  .0 

CARL  I NV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.4 
4 

7.4 
8 

9.6 

20 

6.7 
28 

22-3 
19 

49  .4 

79 

EOWAROSVILLE    1  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

2.5 
4 

5.1 
8 

14.8 

20 

5  .6 
28 

15.0 
17 

43.0 

77 

GRAFTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

- 

- 

GREENVILLE   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 
4 

8-5 
6 

13.1 
20 

8.5 
28 

17.0 
18 

51  .6 
76 

GRIGGSV ILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

6.5 
4 

15.0 
17 

9.0 
22 

12-0 
28 

17.1 
23 

T 

59.6 
94 

HILLSBORO  2  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

26.5 

JACKSONVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
4 

9.5 
16 

9-0 

13 

10.0 
24 

18-5 
20 

T 

54  .0 

77 

JERSE YV I LLE  2  SW 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

5.0 
4 

7.0 
9 

7.2 
20 

7.0 
28 

19.5 
19 

45.7 
60 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
NITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977   -    1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

total 
prec ip1 tot  ion 

KINCOIO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

5.5 
4 

9.4 

9 

12.0 
20 

5.1 
28 

17.4 

20 

49  .4 
81 

MEDORA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

13.1 

1  4  -0 

8.0 

24  .6 

MOUNT  OL IVE    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 
4 

5  .0 
4 

17.0 

20 

10.0 
28 

27.0 

22 

63.0 
78 

PANA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2  .6 
4 

13.3 
9 

16.3 
1  9 

5  .5 
28 

23  .0 
21 

T 

61  .2 
81 

SPRINGFIELD  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.4 
4 

8.9 

1  3 

8.9 
19 

9.4 

28 

18.5 

23 

T 

52  .  I 
87 

VIROEN   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
4 

6  .5 
9 

14.8 

20 

1  4  .0 

28 

23.5 
19 

65  .8 
80 

VIRGINIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 
4 

15  .0 
18 

9.0 

23 

12.5 
28 

22  .0 

21 

T 

62  .5 
94 

WHITE  HALL    1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

8.0 

10.2 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
4 

8-8 

9 

12.6 
1  9 

4  .0 

28 

16.0 

20 

44  .9 

80 

CLAY  CITY  6  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

4  .0 

16-5 

2.0 

8.0 

33.5 

OIONA  3  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

EFFINGHAM  3  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 
4 

6.2 
7 

12.6 
1  9 

2.4 
28 

17.2 
20 

40  .6 

78 

FLORA  5  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

7 

13.7 
20 

7.3 
28 

1  2 

7  i 

GREENUP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3  .0 
4 

8.0 

g 

13.0 
1  9 

2.5 
28 

13.5 
1  7 

40  .0 

77 

HUTSONV I L L E  POWER  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4 

3.5 
8 

1  9 

28 

1  4 

7  3 

LAWRENCE  V  I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.9 
3 

6.3 
1  0 

19.5 
1  9 

2.1 

28 

6-8 
1  4 

37  .6 
74 

MATTOON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
4 

8.0 
1  0 

1  4.5 

20 

4  .7 
28 

19.0 
1  9 

49.7 
8  1 

MOWEAQUA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
4 

28 

NEWTON  6  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.2 
4 

7  .5 
1  i 

12.1 
20 

2.4 

28 

10.0 
1  6 

34  .2 
79 

OLNEY  2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .  1 

PALESTINE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
3 

6.5 
9 

18.0 
20 

4.5 

28 

17.5 
1  7 

49.0 

77 

PARIS  WATERWORKS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
4 

12.3 

1  2 

27  .4 
20 

5.8 
28 

23.0 
L  8 

71  .5 

82 

SAINTE  MARIE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

7  .  1 

7 

19 

28 

4.7 
13 

69 

SALEM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
3 

5  .0 
6 

10.9 
20 

4  .9 

28 

4.3 

10 

28  -  1 

67 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.5 

8.4 

13-5 

VANDAL  I A  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.6 

5  .8 

1  1  .8 

18-5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNONFRLL   AND  NUMBER   OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -   1978  ILLINOIS 


STAT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

I0IOL 
PUCCI'ltOMON 

WINOSOR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
4 

7  .5 
10 

12.4 

20 

5  .0 
28 

17.0 
18 

44  .9 

80 

■         ■  ■ 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .0 
1 

22  . 1 
20 

5.9 
28 

6.7 
6 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

S  .0 
4 

2.3 
8 

10.5 
20 

4  .4 

28 

7  .0 
1  1 

29  .2 
71 

CAHOK I A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6  .6 
4 

7  .0 
7 

12.6 
20 

28 

10 

69 

CAIRO  WSO  CI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.2 

21  .8 
20 

4  .  4 

26 

4  .  4 

6 

30  .8 

52 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
4 

2.0 

3 

19.6 

20 

4  .  1 

26 

5.0 

7 

33  .7 
62 

CARL YL E  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 
4 

7 

19 

28 

4  .5 
16 

74 

CENTRAL IA 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

3.3 
4 

6  •  1 

7 

16.9 

ie 

7  .6 
28 

5.8 

7 

39.7 
64 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.0 
3 

1  .0 

3 

14  .0 

20 

4.5 

20 

7 

53 

OU  QUOIN  4  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

3  .0 
3 

21  .0 

20 

5  .5 

28 

3-0 
9 

37.5 

GRAND  TOWER  2  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.5 

1  .0 
1 

5-0 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

- 

12.  C 
20 

3  .8 

4  .0 

6 

MARION  4  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.3 
4 

1  .8 

3 

23.8 
20 

7.5 
28 

5.2 
1  1 

45.6 
66 

NASHVILLE  4  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3-8 
4 

5  .0 
8 

12.2 
19 

6.3 
28 

4  .4 

13 

31  .7 
72 

PRAIRIE  OU  ROCHER   1 WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
3 

4  .0 
4 

10.8 
20 

4  .0 

28 

4  .0 

1 1 

25  .8 
66 

RED  BUD  5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

2.5 

10.5 

7  . 1 

8.0 
10 

31  .1 

SPARTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4  .0 
4 

2.1 
3 

1  1  .5 
20 

5.9 
28 

5.3 
10 

28.8 
65 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.7 
4 

4.0 
6 

10.1 
20 

3.7 

7.6 
8 

29  .  1 

■                  ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3-0 

2 

2  .5 
6 

15-5 
20 

2  .0 
28 

5.5 
10 

28  .5 
66 

BENTON  FOREST  SERVICE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

4.5 

BROOKPORT  DAM  52 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

19.6 
23 

4.3 

27 

4.3 

6 

28.2 
56 

CARM I   6  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.2 

2.0 
2 

12.4 
18 

3.5 
28 

5.0 
10 

26.  1 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

.3 

18.5 
21 

6.2 
26 

4.6 
4 

31  .6 
52 

FAIRFIELD  RAO  I  0  WF I W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

3 

2.5 

7 

19.6 
20 

3.0 
28 

4  .0 

12 

32  . 1 
70 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
1  1 


TOTAL   SNOWFALL   AND   NUMBER   OF  DAYS 
WITH   ONE    INCH   OR   MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1977  -   1978  ILLINOIS 


STflT ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

10'IL 
PRE  CIP1TATI0N 

GOLCONDA  OAM  51 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1  .0 

2 

T 

19.8 

21 

6.0 

3.0 
4 

29  .8 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 

6.0 
4 

3.0 

2 

26.0 

20 

12.5 
26 

7.0 

5 

54  .5 

57 

HARR 1 SBURG  DISPOSAL  PL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 
4 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.0 
4 

2.0 
4 

16.2 

20 

7  .5 
28 

6.0 
1  3 

35  .7 
69 

MT  CARMEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1  .8 

3 

3.5 

3 

15.7 
1  9 

1  .5 

25 

5.0 

5 

27.5 
55 

MT   VERNON  3  NE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

5.5 

5  .5 

19.8 
1  9 

6.1 
28 

5.0 

I  2 

41  .9 

REND  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ROS I  CLARE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2-S 

2 

.5 

2 

22.7 
24 

7.7 
28 

4  .8 

7 

38  .2 
63 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5  .5 
4 

2  .5 
4 

20.5 

22 

6.0 

28 

4.5 
1  3 

39  .0 
71 

WAYNE  CITY   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  1N0FX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DOT   OF  MONTH 

a 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

1  6 

19 

?0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft 
a 

• 

NORTHWEST  01 

RLE  DO 

MAX 
MIN 

91 

85 

83 

84 

88 

92 

88 

84 

86 

81 

76 

74 

82 

ei 

88 

90 

6.- 

85 

90 

87 

91 

89 

63 

79 

89 

87 

BO 

83 

83 

72 

84 

84  .5 

DIXON 

MAX 
MIN 

84 

69 

90 
68 

82 
62 

75 
65 

83 
65 

86 
68 

92 
66 

85 
61 

60 

60 

8S 
56 

'6 
54 

'6 
55 

74 

62 

84 

6  0 

60 
63 

68 

61 

a. 
66 

87 

(.6 

86 

73 

86 

71 

39 
68 

89 
67 

61 

75 
55 

80 

57 

83 
63 

BC 

81 
56 

6. 
60 

79 
54 

73 
54 

82.8 
62  -2 

FREEPORT   HASTE    WTR  PL  T 

MAX 
MIN 

8S 
67 

85 
68 

77 
6: 

75 
52 

80 

62 

86 

66 

89 
68 

83 
64 

60 

63 

82 
63 

75 

54 

7S 
65 

75 
61 

83 
63 

79 
64 

87 

62 

6  8 
64 

6  7 

86 

72 

87 

70 

69 
66 

82 
71 

6. 

57 

80 
58 

84 

62 

84 

6  0 

60 

57 

80 
6  9 

79 
S4 

69 

S3 

81  -9 
62  -6 

FULTON  oam  13 

MAX 
MIN 

B6 

71 

89 

6  9 

81 

65 

73 
65 

82 

6  6 

86 

66 

88 
69 

82 
67 

81 
65 

84 

61 

76 
58 

77 
50 

73 
62 

80 

6  0 

30 
66 

87 
67 

87 

£7 

85 

70 

83 
71 

a- 

7  0 

86 

71 

88 

70 

83 
63 

77 
6" 

80 
60 

85 

62 

62 
66 

79 
61 

6' 
6  1 

79 
06 

71 
56 

81  .9 
64  ■  8 

GBLVA 

MAX 
MIN 

82 
70 

92 
70 

84 
64 

73 
64 

83 
65 

87 

66 

91 
68 

84 

67 

85 
62 

86 
59 

77 
55 

77 
57 

73 
60 

84 

60 

30 

6  3 

88 

65 

87 

1  6 

88 

69 

86 
71 

38 

7? 

30 
71 

92 
72 

91 
61 

70 
6  6 

80 
57 

89 

62 

89 

0  0 

80 
59 

Bi 
61 

7  0 

57 

73 

0  3 

83.5 
63-4 

OENESEO 

MAX 
MIN 

92 
70 

84 

67 

73 
64 

82 
65 

88 

61 

94 

67 

85 
67 

82 
64 

8S 
63 

76 
59 

77 
53 

73 
•  6 

62 
65 

81 

6  0 

8  0 

6  1 

89 
64 

6  6 

87 
6  9 

90 
69 

9C 

70 

69 
69 

90 
69 

74 

60 

79 
S4 

91 
59 

87 
69 

81 

E 

84 

57 

18 

E  ! 

73 
56 

3i 
49 

83.7 
62  .6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

84 

69 

90 
69 

84 

56 

78 
65 

82 
62 

87 

6  0 

91 
69 

87 
64 

83 
64 

87 
62 

78 

51 

"8 

SI 

76 
63 

86 

67 

82 
62 

88 
60 

63 
63 

8  ' 
6  3 

87 
69 

69 

se 

91 

6  9 

92 
70 

91 

62 

72 
'6 

30 
58 

85 
63 

90 

60 

80 
56 

6  0 

64 

80 
0  9 

a. 

52 

84.2 
62  •  4 

KENANEE   1  E 

MAX 
MIN 

83 
76 

92 
69 

85 
63 

74 

63 

85 

6  6 

66 
66 

90 
70 

84 

63 

81 
64 

86 
59 

75 

50 

75 

58 

78 
64 

84 

0  6 

6: 

8  0 

86 
61 

86 

67 

8  1 

67 

87 
69 

68 
6  8 

90 
6  6 

92 
68 

88 

60 

71 
50 

7B 
52 

87 
68 

-a 

62 

88 
54 

82 
67 

'6 

S7 

72 
46 

63-5 
62 . 3 

HOLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

91 
71 

84 

71 

74 

67 

84 

68 

68 

66 

92 

70 

84 

70 

82 
BE 

84 

6  6 

76 
59 

77 
55 

74 

60 

82 
S3 

8! 
59 

6  6 

60 

88 

67 

87 

70 

87 
74 

89 

71 

86 

72 

ao 

70 

87 
70 

7S 
60 

6  0 

56 

90 
60 

86 

65 

8 : 

61 

83 
56 

79 
6  7 

72 
55 

85 

53 

83. S 
64  .5 

MORRISON 

MAX 
MIN 

64 

69 

88 

70 

82 
65 

75 
65 

82 
63 

HO 

67 

90 
67 

83 
64 

82 
63 

84 

57 

76 
5  0 

75 
55 

72 
61 

82 
57 

80 
61 

88 
64 

8  = 
6  6 

87 
67 

85 
70 

6. 

66 

8  8 

6  9 

87 
68 

a  1 
61 

77 
0  6 

78 
54 

84 

59 

8) 

6  0 

79 
57 

80 
59 

7  9 

S7 

7  2 
SI 

82.0 
62  .0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

84 

68 

88 

67 

81 
61 

74 

62 

80 
61 

84 

6  6 

88 
64 

82 
59 

81 

61 

B4 

52 

75 
51 

7S 
SS 

74 

60 

81 

0  3 

BO 

57 

87 
62 

6  0 
64 

88 
67 

86 

67 

86 

66 

66 
Of 

85 
64 

58 

76 
51 

79 
51 

84 

62 

60 

54 

77 
54 

30 
60 

'6 
6  3 

71 
49 

81  .5 
59.5 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

82 
66 

82 
64 

30 

62 

73 
62 

80 

62 

84 
64 

89 
64 

83 

6: 

80 
61 

83 
58 

74 

51 

7  5 
52 

76 
60 

84 

08 

8  0 
58 

86 
60 

HO 

6  0 

67 

6  1 

86 
66 

BE 

69 

89 
70 

68 
68 

89 

6  0 

72 
52 

78 
55 

81 

59 

6  0 

f  : 

79 
59 

78 

57 

a' 
55 

70 
50 

81  -2 
60  .2 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

83 
67 

82 
67 

73 
62 

79 
63 

b; 

62 

86 
66 

63 
67 

80 
61 

83 
61 

76 
55 

74 

50 

7  0 
54 

83 
66 

78 

65 

8  6 

9 

81 
58 

82 

6  0 

6  0 

83 
71 

87 
6  ' 

83 
68 

86 
69 

7S 
SB 

76 
S3 

81 

55 

80 
65 

30 

6 

76 
56 

77 

72 
55 

77 
SI 

79.9 
61  .2 

ROCKFORD  WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 

68 

76 
►  1 

76 

65 

8 1 

67 

85 
64 

90 
70 

70 

a  n 
65 

64 

58 

55 

56 

63 

S  o 

62 

63 

*  4 

0 

73 

'0 

65 

60 

0  ' 

58 

66 

6  3 

59 

58 

57 

51 

81  .3 
63.3 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

84 

68 

82 
g  g 

73 
E  3 

79 

84 

6  4 

6  6 

82 

6,: 

92 

77 

74 

I  1 

80 

-'6 

6  6 

83 

6  4 

8  0 

81 

82 

'.'9 

83 

81 

61 

78 

77 

0 

77 

80-2 
62.6 

TISKILWA  2  SE 

MAX 
MIN 

89 
69 

84 

69 

76 
66 

82 
64 

82 
62 

88 

65 

64 

68 

81 
61 

8  6 

61 

78 
59 

78 
SO 

77 
58 

85 
68 

81 

58 

87 

60 

86 
60 

89 

6  6 

67 
t  J 

89 

72 

92 
69 

9  0 
69 

91 
70 

a  g 
61 

31 

54 

86 
58 

90 
71 

80 
6  3 

82 
56 

a 

70 

74 
58 

60 
51 

84.1 

63-  1 

WALNUT 

MAX 
MIN 

90 
6S 

87 
67 

7S 
64 

80 
64 

84 

63 

6  0 

Of, 

88 
68 

83 

6  0 

84 

62 

83 
57 

75 
SS 

73 
52 

84 

66 

81 
58 

87 
64 

86 
62 

86 
64 

84 

68 

87 
70 

98 

70 

87 
6  9 

85 
69 

33 
60 

61 

56 

86 
69 

85 
68 

82 
60 

79 
59 

79 

72 
5f 

80 

52 

83-0 
63  -0 

NORTHEAST  03 

ANTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

76 
63 

81 
63 

67 
58 

77 
54 

6  0 
56 

80 

61 

88 

69 

85 
61 

80 
61 

81 
53 

73 
51 

74 

52 

75 
58 

83 
58 

81 
59 

83 
56 

BO 
57 

84 

6  0 

83 
73 

84 

70 

89 

62 

72 
62 

8  7 
0  9 

77 
55 

79 
56 

81 

62 

64 

6  1 

79 
54 

77 
55 

'6 
54 

69 
65 

79.6 
59  .0 

AURORA 

MAX 
MIN 

80 
66 

7S 
65 

75 
60 

79 
56 

81 
61 

35 
67 

83 
69 

7  9 
64 

82 
62 

72 
59 

73 
50 

74 

SS 

64 

66 

78 
58 

8S 
62 

84 

62 

85 
62 

92 
70 

79 
67 

89 
69 

84 

69 

65 
70 

73 
59 

77 
SS 

80 

60 

83 

65 

6  0 

62 

76 
56 

77 
59 

a  9 
69 

7  7 
S4 

79.5 
61  -9 

BARR INCTON 

MAX 
MIN 

83 
65 

82 
65 

73 

6  6 

73 
5S 

79 
6  0 

35 
B8 

89 

70 

85 

6i 

60 

62 

83 
S7 

72 
50 

73 
S4 

70 
63 

84 

57 

6 

6  j 

84 

56 

8i 

63 

6  0 

61 

85 

73 

86 
70 

91 
6  7 

78 
66 

68 

60 

70 
54 

62 

se 

81 
62 

a  6 

60 

80 

55 

77 
61 

78 

56 

70 
5  3 

80.5 
60  -9 

CHICAGO  O'MARE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 

68 

73 
E  6 

75 
61 

78 
57 

84 

61 

87 

6  6 

85 
71 

80 
62 

35 

6  0 

75 
56 

74 

S3 

76 
57 

66 

65 

81 
60 

85 
33 

80 
59 

83 
61 

84 

73 

82 
73 

90 

7  0 

80 
6  0 

89 
69 

76 
8  9 

60 
55 

82 
62 

66 
68 

63 

55 

79 
58 

79 
6  0 

73 
60 

81 

S2 

81  .2 
62  -7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

86 
67 

82 
67 

69 
66 

75 
59 

82 
62 

86 

6  0 

89 
74 

88 
68 

'9 

63 

85 
61 

72 
55 

77 
57 

80 
68 

87 
63 

6  0 
67 

76 
64 

86 
61 

86 
71 

86 
75 

6  6 

73 

88 
66 

89 
69 

90 
61 

7  6 

6  0 

79 
65 

90 
73 

77 
57 

77 
61 

79 
72 

" 

6  1 

76 
S7 

81  .9 
65 . 3 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

84 

70 

72 

e ' 

7S 

S  i 

80 
59 

84 
64 

8  ' 

70 

87 
69 

78 

60 

84 

6  0 

72 
55 

72 
51 

77 
56 

86 
67 

81 
64 

BE 

6  6 

79 
64 

87 
6  3 

87 
72 

64 
74 

91 

66 

64 

66 

94 

73 

77 
63 

78 

60 

83 
64 

88 
69 

83 

BS 

79 
59 

re 

69 
60 

80 

S3 

61  .5 
63  -8 

OE  KALB 

MAX 
MIN 

84 

68 

83 
68 

32 
63 

81 
58 

83 

6  1 

6  7 
6  6 

89 
69 

84 

6  0 

64 

66 

85 
58 

75 
53 

75 

06 

84 

67 

83 
59 

60 

6  0 

88 
61 

84 
64 

84 

70 

85 

72 

88 

70 

86 

10 

89 
69 

81 
61 

78 

56 

80 
59 

81 

67 

80 
64 

80 
56 

-6 

70 

78 
58 

76 
54 

82.6 
63.3 

ELGIN 

MAX 
MIN 

83 
6S 

83 
64 

78 
60 

77 
58 

79 
6  2 

84 

65 

67 
66 

84 

62 

7  9 
6  0 

83 
58 

74 

52 

7  5 
55 

75 
59 

84 

60 

'6 

6  0 

87 
59 

6  0 
6  ] 

35 
63 

84 

70 

60 
|  0 

6  , 
OH 

85 
67 

98 

59 

7  3 

SS 

60 

56 

80 
60 

B4 

62 

80 

57 

77 
62 

77 
56 

69 
54 

80.9 
60  •  9 

GEBHARO  WOOOS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

88 

67 

89 

Be 

84 

55 

77 
55 

86 

75 

90 
72 

87 

60 

85 
61 

87 

49 

88 
61 

86 
59 

64 

5  1 

89 
59 

36 
62 

84 

69 

6  0 

69 

92 

6  9 

92 
69 

91 
60 

54 

BS 

92 

6  0 

84 

55 

60 

59 

80 

57 

77 
51 

86.2 
62  .0 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

MAX 
MIN 

86 
68 

BE 

67 

HI 

63 

79 
55 

83 

52 

B 

65 

88 
67 

87 
65 

8  . 

Bi 

86 
60 

16 

5? 

76 

5  0 

78 
59 

6' 

6  9 

31 
63 

87 
64 

B  .i 

60 

6  6 

60 

86 

70 

68 

6  9 

91 
7  0 

92 
70 

90. 

E 

73 

55 

81 
59 

84 

62 

90 
6  2 

84 

56 

79 

6  0 

81 

59 

71 

55 

83.6 
62.0 

MARENGO 

MAX 
MIN 

84 

6! 

80 
66 

16 

ss 

80 
54 

84 

SB 

6  0 

67 

86 
66 

80 
60 

85 
61 

82 
56 

75 
50 

7  6 

51 

84 

65 

81 

67 

86 

60 

84 

56 

86 

59 

es 

■  6 

64 

70 

91 

70 

80 
6  7 

89 
66 

7  8 

68 

80 

62 

86 

SS 

85 
68 

80 
60 

79 
54 

60 

66 

72 
S3 

69 

S3 

62.5 
60  .5 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

90 
69 

39 

10 

a 

67 

85 
63 

88 
64 

91 
66 

69 
71 

"6 

65 

6  6 

63 

80 
S3 

") 

57 

88 

67 

83 

6:j 

90 
65 

86 
61 

87 
64 

8! 

'0 

89 

72 

93 
72 

9  0 

72 

92 
70 

39 
63 

ei 

56 

65 
60 

91 
63 

■4 

63 

83 
59 

82 

70 

75 
59 

60 
5« 

66.1 
64.4 

PARK  FOREST 

MAX 

86 

65 

8S 
59 

7  6 
63 

75 
57 

81 

51 

85 

67 

87 
71 

66 

67 

82 
61 

80 
60 

3! 
49 

7S 
54 

79 
64 

36 
61 

83 
63 

86 
61 

6  ' 

60 

87 
60 

85 

72 

90 

72 

< 

71 

91 

71 

91 
61 

72 
57 

81 
60 

81 
70 

90 
63 

81 

57 

7  6 

65 

78 

61 

70 
55 

83.0 
62-9 

PERU  2  W 

MAX 
MIN 

90 
69 

87 
70 

6  6 

i  1 

84 

63 

Bl 

6  6 

95 
72 

94 

72 

91 

58 

86 

6? 

86 
60 

6  . 
06 

BC 
6  0 

86 
68 

64 

60 

8  9 

61 

87 
58 

es 

64 

88 
6  9 

90 
71 

91 
70 

92 

70 

92 
71 

90 
6  0 

81 

SS 

85 

55 

90 
69 

91 
61 

63 

55 

81 

62 

BO 

S7 

83 
SI 

86.8 
63.2 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

78 
63 

75 
6  i 

' 1 

58 

72 
54 

X, 
54 

Bi 
6? 

89 
67 

8  0 
63 

76 
6  0 

83 

56 

70 

SI 

69 

52 

76 
58 

>.o 
6  i 

81 

61 

80 
58 

72 
►0 

7  6 
61 

85 

71 

60 

72 

6  . 

63 

74 

63 

66 
60 

76 

55 

7S 
51 

63 

SS 

aa 
64 

79 
55 

77 
55 

a: 

57 

65 
57 

78.6 
59.4 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

64 

66 

84 

79 
6,' 

83 
54 

84 

6  6 

6  0 
601 

BB 

70 

83 
64 

86 

83 
59 

75 
48 

77 

SI 

87 

85 

84 

69 

6  0 
70 

84 

72 

90 
68 

6  7 
69 

91 
69 

9" 

61 

62 

6  2 

83 
S9 

67 

05 

62 
64 

60 
S4 

79 
it 

71 
60 

60 

S2 

83.5 
61  .8 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


1  3 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

CZ 

at 

1 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1  0 

1  1 

1 2 

1  3 

1  5 

1  6 

1  8 

I  9 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

J 1 

a 

NEST 

03 

GBLESBURG 

MAX 

niN 

92 

70 

84 

70 

74 

65 

81 

66 

86 
66 

90 

7  0 

85 
66 

81 
64 

85 
65 

74 

60 

75 
57 

72 
62 

84 
64 

82 
61 

85 
65 

86 
65 

88 

69 

85 
71 

89 

72 

90 
75 

92 
72 

90 

73 

74 

60 

79 
56 

89 

60 

88 
68 

80 

60 

82 
65 

81 
65 

72 
59 

83 
54 

83-2 
65.1 

GOLOEN  1  NH 

MAX 
M  [  N 

9S 
75 

89 
68 

89 
69 

85 
66 

89 
65 

92 
71 

89 
66 

85 
65 

84 

65 

7S 
63 

79 
57 

77 
60 

85 

72 

ee 

60 

68 
64 

90 
67 

89 
68 

87 
69 

86 

70 

93 
74 

92 
75 

91 

72 

76 
65 

79 
56 

90 
63 

92 
65 

62 
62 

84 

58 

88 

60 

86 
6 1 

88 

55 

86.6 
65.4 

LB  HBRPE 

MAX 
MIN 

95 
68 

87 
67 

83 
66 

85 
62 

89 

63 

93 
67 

88 
64 

84 

60 

67 
64 

79 
57 

78 
53 

77 
58 

87 
66 

85 
56 

89 

62 

91 
62 

91 
64 

67 
67 

89 
67 

91 
70 

94 

70 

92 
69 

82 
5B 

81 

53 

91 

57 

92 
65 

84 

57 

84 

53 

88 

63 

78 
55 

84 

51 

86.6 
61  .8 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

93 
70 

84 

69 

80 
66 

84 

63 

88 

65 

92 
6  9 

85 
66 

83 
63 

86 
64 

80 
59 

78 
54 

72 
60 

84 

69 

85 
62 

87 
65 

90 
64 

89 

67 

65 

70 

90 
71 

91 
73 

93 
72 

91 
70 

80 
61 

80 
56 

90 
59 

89 
66 

82 
60 

85 

57 

84 

68 

73 
58 

85 

55 

85.1 
64.3 

QUI  NET  FBB  BP 

MAX 

M  I  N 

94 

72 

86 

72 

84 

70 

84 

70 

89 
69 

92 
74 

69 
71 

85 
69 

82 
71 

77 
62 

78 
59 

78 
63 

85 
67 

87 
62 

88 

67 

89 
69 

89 

71 

88 

73 

88 

72 

93 
76 

93 
77 

91 

75 

76 
61 

79 
58 

90 
66 

92 
70 

83 
66 

85 
63 

87 
69 

75 
63 

85 
60 

85.8 

68.0 

OUINCr  Oflfl  21 

MAX 
KIN 

94 

76 

96 
66 

90 
70 

89 
69 

87 
67 

91 

67 

93 
68 

89 
68 

87 
70 

82 
65 

77 
58 

78 
59 

77 
62 

87 
61 

B9 

OH 

90 
65 

91 
67 

90 
68 

90 
72 

86 
69 

69 
74 

9] 
73 

91 
67 

78 
58 

78 
59 

93 
65 

93 
62 

83 
58 

86 
58 

83 
63 

76 
59 

87.0 
65.  3 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

95 

72 

93 
67 

84 

68 

84 

63 

86 
66 

90 

70 

89 
68 

87 
71 

86 

72 

64 

63 

77 
57 

76 
6 1 

65 

70 

66 

57 

89 
64 

91 
70 

91 
67 

86 
60 

89 

72 

92 
75 

92 
74 

89 

72 

75 
65 

81 

57 

88 

60 

92 
63 

82 
60 

85 
56 

89 

56 

81 

67 

83 

52 

65  .0 

CENTRAL 

04 

CHENOA 

MAX 
MIN 

94 

67 

85 

67 

83 
66 

82 
59 

86 
60 

89 
63 

89 
69 

87 
67 

84 

63 

80 
63 

76 
51 

79 
52 

87 
7  1 

82 
58 

66 

63 

86 
6  1 

88 
63 

86 
66 

89 
68 

92 
69 

93 
71 

92 
68 

78 
55 

77 
58 

85 
62 

91 
63 

82 
63 

81 

57 

84 

65 

77 
58 

82 
54 

84.9 

62.6 

DEEBIUR 

MAX 
H1N 

91 
65 

85 
68 

82 
68 

86 
66 

90 
62 

93 
61 

92 
67 

88 

67 

87 
63 

81 
66 

80 

50 

81 

55 

87 
68 

91 
56 

91 
64 

89 
62 

92 
62 

92 
66 

91 
67 

96 
71 

94 

72 

92 
7  1 

88 
64 

77 
63 

86 
64 

92 
63 

85 
61 

84 

57 

90 
66 

73 
60 

83 

53 

87.4 
63.5 

FARMER  CUT 

MAX 
MIN 

9! 

69 

81 
68 

74 
68 

83 
60 

t>.< 

62 

87 
64 

90 
67 

87 
66 

86 
64 

61 
61 

76 
53 

80 
57 

87 
68 

85 
59 

86 
59 

89 
65 

88 

66 

90 
67 

88 
68 

91 
70 

92 
71 

90 
70 

83 
62 

75 
60 

89 
64 

84 

63 

83 
64 

82 
59 

85 
66 

75 

8  0 
55 

84.7 
63.8 

HBVBNB  4  NNE 

MAX 
H  !  N 

95 
70 

98 
70 

85 
69 

78 
68 

85 
65 

89 
67 

91 

70 

86 
66 

90 
65 

76 
53 

81 

59 

78 
65 

88 

59 

87 
64 

89 
64 

90 
65 

91 
69 

90 
72 

94 

72 

96 
75 

97 
70 

95 
65 

72 
56 

82 
60 

89 

65 

94 

62 

84 

57 

85 
62 

85 
62 

89 
6 1 

74 

53 

87.2 
64.6 

LBCON  2  E 

MAX 
n  I  n 

91 

70 

84 

67 

79 
66 

84 

65 

87 
64 

90 
66 

68 

69 

86 
63 

87 
63 

83 
62 

81 

51 

78 
59 

86 
69 

84 

61 

90 
62 

68 

60 

90 
66 

89 
71 

93 
7  1 

95 
71 

96 
71 

95 
7  1 

63 
62 

84 

56 

89 
58 

95 
68 

82 
63 

85 

57 

85 
71 

75 
59 

84 

53 

86.6 
64  . 1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

93 
71 

84 

66 

79 
68 

82 
67 

66 
66 

89 
65 

B9 

70 

65 
67 

86 
64 

79 
66 

76 
56 

80 
6  0 

88 

70 

84 

61 

HH 

68 

87 
67 

68 

0  6 

88 
68 

89 
69 

91 

72 

92 
76 

92 
70 

90 
65 

77 
62 

85 
63 

90 
67 

82 
65 

82 
6  1 

87 
68 

61 
61 

61 

55 

85.5 
6S.9 

MB50N  CUT    1  NH 

MBX 
MIN 

94 

72 

93 
66 

82 
67 

81 
69 

86 
67 

89 
B6 

B8 

70 

87 
67 

86 

65 

78 
65 

75 
54 

79 
59 

87 
70 

85 
58 

88 

66 

87 
65 

9  0 

65 

68 

67 

91 
70 

94 

73 

94 

75 

93 
69 

90 
65 

77 
60 

88 
60 

94 

68 

81 

62 

82 
60 

87 
67 

78 
61 

83 

S3 

86.3 
65.3 

MINONK 

MAX 

n  i  n 

94 

68 

93 
69 

86 

67 

78 
64 

85 
67 

85 
67 

89 
67 

89 
65 

84 

67 

83 
67 

75 
56 

77 
60 

78 
60 

86 
67 

87 
67 

88 

66 

86 
67 

91 
68 

88 
71 

89 

70 

90 
71 

93 
62 

93 
60 

72 
56 

82 
55 

86 
60 

92 
61 

81 
S9 

63 
61 

82 
55 

81 
51 

85.4 
63.6 

NORMAL 

MAX 
min 

93 
73 

91 

61 

84 

66 

82 
65 

85 
6  6 

89 
69 

89 
70 

86 
66 

86 
63 

84 
64 

76 
53 

79 
59 

87 
70 

B7 
59 

87 
65 

86 
64 

87 
69 

88 
71 

90 

72 

93 
74 

93 
75 

92 
73 

91 

65 

76 
57 

83 
65 

92 
71 

88 
64 

82 
59 

85 
69 

85 
59 

80 
54 

86.3 
65.5 

PEORIA  HSO  BP 

MAX 
MIN 

93 
70 

84 

70 

75 
67 

83 
BE 

86 

6 

90 
68 

86 

70 

83 
66 

87 
65 

76 
63 

76 
57 

74 

63 

87 
66 

83 

59 

87 
67 

85 
67 

88 
68 

87 
71 

90 

72 

93 
73 

94 
74 

93 
72 

74 

61 

79 
59 

88 
58 

93 
67 

82 
62 

83 
61 

86 

63 

74 

59 

84 

53 

84  .7 

65.3 

PR  i  NCE V ILLE 
. 

MAX 

M ;  N 

93 
66 

85 
68 

78 
65 

B2 
65 

84 

63 

90 

6  5 

87 
62 

83 
60 

88 

62 

83 
59 

77 
51 

72 
52 

81 

63 

83 

52 

88 
60 

87 
63 

89 
65 

86 
67 

90 
69 

92 
70 

93 

70 

91 
69 

87 
60 

82 
52 

87 
56 

90 
66 

"2 
66 

83 

56 

82 
66 

74 

57 

81 
49 

84  .8 

61  .8 

EBSI 

OS 

OBNVILLE 

MAX 
MIN 

93 
69 

84 

68 

82 
67 

83 
58 

86 
60 

89 

57 

90 
67 

65 
67 

88 

62 

88 
64 

76 
49 

82 
54 

86 

65 

88 
61 

89 
66 

87 
63 

87 
60 

87 
68 

89 
67 

92 
69 

94 

70 

92 
71 

89 
66 

77 
63 

83 
68 

90 
70 

86 
63 

84 

59 

88 

66 

79 
61 

82 

57 

86.4 

63.7 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 
MIN 

93 
70 

81 
69 

BO 
6  6 

82 
57 

85 
62 

88 
64 

89 
66 

84 

68 

87 
63 

83 

62 

77 
48 

79 
55 

86 
65 

83 
62 

87 
68 

83 
63 

66 

62 

08 
66 

88 
69 

91 
70 

93 
72 

92 
72 

85 
64 

77 
60 

82 
69 

89 

65 

83 
64 

80 
58 

84 

67 

74 

59 

80 

56 

64  .5 
64  .0 

KBNKBKEE    HTR  POLL 

CTR 

MAX 
MIN 

86 

70 

87 
64 

82 
65 

78 

57 

B2 
5B 

B4 

63 

89 

67 

HH 

67 

88 
68 

87 
61 

74 

50 

76 
53 

79 
56 

85 
61 

83 
64 

88 

60 

86 
61 

89 
67 

86 

71 

89 

71 

91 
71 

91 
61 

78 
59 

72 
63 

79 
62 

90 
63 

83 
58 

83 
58 

80 
58 

77 
60 

71 
58 

83.3 
62.  1 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 
MIN 

92 
59 

63 
68 

81 
66 

B3 
57 

85 
6  ! 

90 
64 

69 
67 

87 
66 

88 

61 

83 
62 

77 
48 

79 
52 

66 
65 

85 
60 

ft  ' 

6  ' 

84 

61 

87 
61 

85 
67 

68 
66 

91 
70 

91 

72 

90 
71 

86 
63 

7  7 
57 

63 

65 

89 

63 

82 
64 

81 
58 

82 
67 

76 
59 

80 
54 

84  .7 

63.0 

PONT IBC 

MAX 
MIN 

as 

69 

84 

69 

83 
67 

81 
60 

83 
64 

66 

66 

88 
69 

88 

67 

87 
63 

85 
64 

75 
53 

76 
SI 

87 
68 

83 

62 

87 
6 

86 
61 

85 
64 

85 
68 

88 

70 

91 
71 

91 
72 

91 

71 

90 
65 

76 
58 

B2 
63 

89 
67 

81 
64 

81 
60 

81 
68 

76 
60 

80 

56 

64  .4 

64  .3 

RBNTOUL 

MAX 
MIN 

91 

7  0 

95 
69 

83 
67 

75 
59 

82 
62 

88 
69 

90 
68 

91 

67 

85 
64 

87 
63 

75 
52 

76 
50 

82 
59 

87 
60 

84 

60 

86 

65 

84 

66 

92 
6  8 

88 

70 

90 
71 

96 
73 

94 
74 

92 
71 

12 
60 

76 
61 

84 

68 

90 
64 

84 

60 

82 
60 

85 
60 

74 

56 

85.2 
64  .0 

URBBNB 

MAX 
MIN 

9  1 
67 

61 
68 

75 
67 

82 
61 

84 
64 

88 
65 

90 
67 

84 

69 

66 
64 

74 

59 

75 
54 

6 1 
58 

87 
66 

64 

63 

86 
66 

84 

65 

67 
65 

87 
65 

88 

67 

9 1 
69 

69 

70 

63 

6  0 

67 

63 

63 

60 

62 

60 

57 

83.5 
64  .0 

HAT5EKB  2  NH 
. 

MAX 
MIN 

86 
69 

91 
64 

6  ! 
66 

76 
56 

82 
6G 

83 
64 

96 
66 

86 
66 

83 
61 

87 
61 

74 
47 

76 
5  1 

78 
59 

84 

59 

81 
62 

86 
61 

83 
59 

85 
63 

85 
68 

87 
69 

90 
70 

90 
69 

91 
68 

69 
57 

77 
59 

81 
64 

H8 

63 

83 

56 

83 
59 

85 
60 

75 
56 

83.4 

61  .7 

NEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 
MIN 

95 
74 

95 
69 

87 
71 

64 

68 

86 

e.  6 

8  9 
68 

93 
73 

92 
74 

90 
72 

83 
69 

73 
58 

77 
63 

78 
66 

90 
68 

90 
6  1 

89 
68 

90 
70 

92 
71 

91 

73 

91 

75 

95 
74 

93 
74 

91 

72 

7  7 
64 

73 
64 

91 
65 

94 

6  4 

84 

62 

85 
68 

94 

67 

77 
69 

87.4 
68.3 

CARL INVILLE 

MAX 
MIN 

97 
73 

94 

69 

89 
69 

84 

6  3 

89 
64 

92 
66 

94 

70 

90 
70 

69 
69 

82 
65 

84 
54 

76 
59 

89 

72 

9. J 
60 

91 
66 

91 
65 

92 
65 

90 
7  0 

91 

73 

96 
74 

95 
73 

93 
72 

88 

65 

7  3 
6  4 

60 
64 

95 
69 

87 
63 

85 
59 

94 

68 

90 
63 

84 

56 

89  .2 
66-2 

GRIGGSVILLE 

MAX 
MIN 

94 

70 

83 
63 

83 
64 

63 
63 

»» 

62 

91 
61 

88 

65 

65 
62 

B2 
6  5 

75 
64 

76 
53 

74 

55 

84 

67 

86 

57 

6 

89 
63 

89 
64 

88 

65 

88 
68 

90 
71 

90 
7  0 

91 
68 

76 
59 

76 
55 

88 

60 

93 
62 

80 
59 

82 
56 

92 
65 

78 

57 

82 

53 

84.8 

62.2 

HILLSBORO  2  SSH 

MAX 
MIN 

93 
70 

92 
67 

83 

67 

85 
63 

6  • 
64 

90 
63 

92 
67 

93 

7  0 

86 
69 

77 
67 

78 
53 

78 
58 

89 
69 

88 

60 

9  0 
1,0 

89 

65 

88 

65 

68 
66 

88 

65 

92 
70 

92 

■.'o 

91 
67 

85 
68 

73 
6  0 

86 
61 

91 
65 

89 
59 

89 
59 

93 
63 

90 
63 

83 
65 

87.4 
64  .4 

JACKSONVILLE 

MBX 
MIN 

95 
72 

96 
66 

86 
69 

78 
63 

83 
63 

67 

66 

90 
68 

90 

6  7 

SEE 

86 
0  6 

REF 

85     75  77 
66     55  55 

ERENCE  NOTES 

75    86  87 
58    57  59 

FOLLOWING  S 

88     90  90 
63     63  65 

T  AT  1  ON  INOEX 

89 
68 

90 
73 

93 
73 

92 
70 

92 
68 

74 

6  3 

75 
64 

88 

63 

93 
64 

82 
58 

82 
59 

90 
61 

7  3 
6  4 

85.7 
64.0 

1  4 


DRILY  TEMPERATURES 


Dfir  OF  MONTH 

0 
a 

STATION 

a: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1  4 

15 

1 6 

|  7 

!  B 

19 

20 

?l 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JE  RSE t  v 1 L  L  E  2  SH 

MAX 

93 

94 

H  f, 

91 

B9 

89 

bb 

90 

Bg 

9? 

9  6 

9 1 

b  9 

07 

MIN 

72 

67 

69 

65 

50 

56 

71 

70 

V 

64 

58 

67 

6  2 

64 

66 

'  M 

70 

73 

71 

72 

70 

bb 

64 

63 

6  5 

6  | 

57 

51 

67 

66.3 

PRNR 

MAX 

Q 

85 

B2 

B  0 

H  b 

bb 

93 

88 

80 

75 

78 

bM 

b. 

86 

B  1 

B9 

MIN 

10 

69 

70 

1,6 

6S 

64 

.61 

72 

6  8 

6S 

55 

59 

7? 

6  | 

50 

67 

»  b 

6b 

70 

73 

5 

72 

6  6 

66 

65 

►9 

6. 

62 

6.. 

6  6 

• 

66.4 

SPRINGFIELO  HSO  RP 

87 

bb 

89 

9 

91 

9 1 

94 

93 

73 

76 

86 

92 

82 

6 . 

69 

MIN 

10 

71 

70 

70 

I  g 

69 

6 

68 

62 

57 

6i 

65 

50 

50 

66 

.-9 

73 

75 

76 

74 

""2 

6  6 

b'. 

64 

65 

64 

61 

6  , 

61 

5! 

66.9 

VIROEN  1  H 

MAX 

96 

94 

92 

87 

10 

93 

9  6 

91 

87 

89 

77 

b ; 

90 

9  6 

92 

92 

92 

96 

91 

94 

93 

92 

9: 

72 

86 

92 

84 

84 

94 

07 

03 

89.0 

5  9 

6  6 

65 

6  5 

70 

72 

73 

64 

6  1 

'  * 

6  6 

6  6 

5  9 

65 

6  | 

54 

HH | T  E    HflL  LIE 

97 

88 

bb 

91 

91 

9! 

- ;  s 

72 

68 

- 

B  ' 

IS 

68 

' 

64 

58 

6? 

50 

61 

69 

'  9 

68 

E  H 

•  H 

73 

74 

73 

70 

64 

63 

64 

60 

65 

61 

67 

•  ' 

52 

66-0 

CHARLESTON 

MA 

93 

88 

6  ' 

bt 

85 

87 

a  ■ 

H ;  -i 

69 

70 

69 

62 

6  b 

63 

7  6 

70 

60 

67 

52 

59 

69 

b  6 

66 

67 

6  5 

6  7 

68 

6 

'  1 

65 

bb 

•  4 

67 

•  4 

61 

65 

6 

v. 

65. 4 

E  F  F 1 NCHRM    3  H 

MA 

94 

92 

87 

79 

83 

B  B 

BO 

87 

-" 

9  ] 

MIN 

68 

70 

67 

64 

6; 

62 

6  ; 

7? 

b  ' 

70 

■ 

50 

64 

6  2 

6  5 

64 

64 

6  6 

66 

69 

7! 

66 

66 

50 

6  6 

60 

6  6 

6  1 

5  9 

65.3 

f 1 QPQ    g  ^M 

MAX 

9! 

89 

87 

es 

90 

b  ' 

89 

96 

90 

MIN 

60 

69 

69 

6  ' 

60 

60 

72 

6  9 

67 

52 

50 

7? 

6  E 

69 

59 

E  i 

6  6 

65 

i 

69 

' 

69 

50 

S9 

6  5 

E 

65.7 

MR T  T OON 

BO 

84 

85 

BO 

91 

- :  % 

70 

68 

64 

64 

66 

' 

7? 

6  ' 

62 

54 

59 

70 

b  2 

6  6 

67 

6f 

BO 

69 

73 

73 

si 

65 

66 

62 

6  7 

61 

6 

65. 9 

HOHE  RQuR 

MAX 

86 

80 

36 

90 

89 

bb 

96 

MIN 

10 

70 

>G 

66 

j  j 

II 

70 

60 

68 

65 

59 

70 

6  IJ 

66 

65 

6 

B  4 

68 

73 

70 

7? 

75 

65 

65 

66 

61 

1  4 

1 

5  b 

66.  ? 

MFUTHN  fi 

HL  t*  1  Url    D  33C 

MAX 

98 

96 

88 

BO 

bb 

84 

B  ' 

Mb 

MIN 

.  B 

70 

69 

ss 

6i 

6  j 

58 

72 

IS 

7? 

53 

55 

62 

6  6 

63 

64 

67 

69 

6 

71 

12 

66, 

66 

• 

'  1 

60 

•  ' 

'.b 

60 

65.6 

Hi  MP  Y    9  ^ 
UL.  Ht  ■     C  - 

MAX 

98 

90 

88 

88 

9 

86 

89 

92 

91 

87 

b 

MIN 

69 

71 

66 

55 

b; 

62 

59 

72 

69 

69 

,,, 

72 

6  B 

67 

6 1 

6  1 

64 

69 

6. 

'  1 

72 

:  I 

-  1 

7? 

B 

i  4 

S8 

66 

6  8 

63 

66. S 

"«L LSI  1 Nt 

B  1 

60 

87 

B8 

BO 

- :  \ 

70 

70 

li 

61 

62 

54 

67 

70 

70 

66 

6  6 

67 

66 

66 

65 

6  5 

65 

68 

5 

li 

74 

61 

70 

59 

6S 

62 

65 

6  b 

6  1 

66.8 

POD  f  C  LlQTCDunDnC 

8  0 

6  i 

8 1 

B  6 

88 

B5 

B5 

84 

6  9 

9' 

89 

9  3 

MIN 

70 

69 

70 

6? 

6  ' 

6  b 

T2 

7? 

66 

68 

S3 

57 

68 

E  1 

5  7 

67 

66 

70 

70 

75 

77 

76 

■  B 

■  4 

69 

6. 

62 

50 

6  6 

60 

66.5 

91 

88 

96 

92 

MIN 

7S 

70 

7? 

6  6 

66 

■  4 

7  6 

72 

7! 

66 

5  ' 

66 

72 

6  1 

69 

64 

67 

67 

69 

7  6 

73 

73 

1 1 

66 

69 

60 

61 

• 

6  : 

67.7 

'  U  DL.  UL  H 

88 

"b 

87 

96 

br 

MIN 

67 

66 

67 

E : 

B  ! 

64 

1 

69 

64 

64 

5  1 

'.9 

67 

66 

64 

66 

68 

61 

64 

69 

67 

53 

E 

65 

6! 

6: 

59 

9 

5  6 

63.3 

VRNDRL IR  2  NH 

MAX 

92 

95 

87 

83 

Bg 

90 

95 

91 

85 

75 

77 

81 

90 

69 

89 

bb 

90 

90 

8  9 

93 

93 

66 

78 

84 

91 

84 

85 

9  2 

76 

86-9 

55 

' . J 

6  7 

65 

6  6 

6  b 

80 

HI 

8S 

9  1 

39 

MIN 

68 

69 

69 

6  J 

6  b 

6  6 

70 

72 

66 

S2 

6  b 

69 

6  ! 

64 

66 

66 

€7 

68 

I ' 

5 

72 

65 

.  J 

65 

■  4 

63 

60 

• 

53 

65.  3 

SOUTHWEST  08 

ANNA   1  E 

89 

»« 

88 

90 

9  6 

MIN 

71 

7i 

6  ; 

6' 

!  1 

6b 

70 

69 

69 

E 

73 

7  2 

b6 

64 

6  7 

65 

66 

'.9 

74 

72 

7 1 

bb 

69 

•  * 

E  • 

65 

6'6. 

7  b 

6  1 

67.7 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

98 

91 

B 6 

91 

9  2 

96 

9  6 

9  1 

89 

1 

8  9 

)o 

MIN 

!  3 

70 

68 

64 

62 

61 

6  6 

74 

69 

68 

56 

5  9 

73 

6  ' 

66 

6S 

64 

6  7 

67 

69 

68 

7  6 

65 

67 

64 

6  6 

59 

• 

60 

66 

6S.7 

L  HHUK  1 H 

9/ 

90 

89 

bH 

6  9 

MIN 

Is 

70 

69 

6  ' 

6  = 

64 

50 

77 

72 

69 

60 

60 

66 

66 

67 

64 

67 

'  7 

70 

70 

6. 

69 

72 

50 

66 

6  b 

.  4 

6? 

67 

7: 

60 

67.0 

CAIRO  HSO  C 1 

1  00 

96 

9  1 

92 

b  * 

95 

9  | 

87 

88 

90 

92 

92 

i 

MIN 

81 

78 

74 

73 

73 

71 

73 

74 

12 

73 

68 

68 

76 

76 

72 

69 

73 

75 

86 

77 

" 

75 

69 

71 

M 

73.7 

CARB0N0ALE  SEHAGE  PL 

97 

9  1 

96 

b  b 

90 

92 

92 

95 

'9 

b  ! 

83 

84 

88 

88 

96 

90 

MIN 

71 

7S 

69 

6.; 

b  | 

66 

72 

74 

68 

63 

59 

65 

72 

66 

59 

64 

67 

65 

60 

72 

74 

7 ; 

69 

6' 

54 

59 

53 

70 

66.8 

CARLTLE  RESERVOIR 

9  7 

96 

90 

84 

83 

b  3 

9  j 

96 

96 

91 

87 

HH 

91 

MIN 

74 

69 

69 

6  9 

67 

66 

73 

73 

72 

70 

6 

62 

65 

70 

70 

64 

67 

69 

70 

73 

73 

72 

ri 

61 

66 

67 

61 

60 

60 

76 

68 

67.6 

0U  0U01N  4  SE 

103 

92 

S  B 

B  B 

92 

96 

1  00 

94 

96 

78 

83 

88 

94 

B7 

90 

95 

97 

MIN 

70 

69 

67 

6  b 

66 

70 

70 

68 

66 

59 

58 

72 

6  7 

69 

60 

64 

65 

'65 

■  b 

*72 

72 

10 

E  ' 

68 

'  « 

62 

59 

■  ' 

70 

66-0 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

MAX 

98 

99 

92 

9 ; 

6  ;- 

9  i 

i  4 

99 

96 

83 

Q  6 

79 

6  1 

Bl 

91 

87 

89 

90 

B  1 

95 

86 

b 

89 . 7 

MIN 

72 

70 

69 

66. 

66 

66 

67 

72 

•  8 

66 

6  6 

62 

64 

70 

66 

67 

66 

6  B 

70 

7? 

72 

73 

7  6 

6b 

■  8 

61 

60 

60 

6  9 

6  5 

66.7 

MARION   4  NNE 

MAX 

90 

95 

B  9 

"b 

"c 

B  H 

9  6 

93 

91 

84 

79 

8 1 

84 

30 

85 

87 

9 

90 

9  3 

95 

95 

92 

94 

83 

B ' 

9  3 

85 

86 

9  1 

9  5 

88.7 

niN 

69 

74 

69 

68 

63 

60 

63 

70 

73 

68 

62 

50 

63 

1  1 

6  9 

60 

6  1 

64 

65 

6  .' 

I  , 

73 

69 

69 

69 

Bt 

64 

60 

61 

6  7 

66 

66.2 

NASHVILLE    4  NE 

MAX 

90 

92 

85 

84 

B 

92 

96 

92 

89 

87 

88 

89 

90 

7? 

MIN 

74 

70 

12 

67 

68 

b  1 

12 

73 

71 

69 

59 

63 

73 

71 

69 

66 

69 

70 

73 

IS 

73 

72 

66 

68 

6  9 

63 

64 

67 

6  9 

61 

68-8 

SPARTA 

MAX 

101 

91 

89 

68 

9/ 

6 

,., 

96 

95 

81 

Bl 

00 

64 

69 

90 

91 

92 

91 

9  5 

95 

92 

92 

83 

90 

9  6 

90 

68 

9  ' 

98 

65 

90.9 

H 1 N 

lb 

69 

7  ] 

66 

6  1 

6  6 

72 

59 

66 

70 

6  1 

65 

60 

69 

HATERL  00 

9! 

65 

90 

B9 

b -. 

92 

94 

97 

9  3 

80 

79 

80 

BO 

1 

88 

Bg 

9 

90 

6  9 

9  < 

92 

90 

84 

78 

8  9 

9  1 

85 

BG 

9S 

79 

67.7 

■            ■  I 

MIN 

70 

70 

6  = 

6  6 

65 

70 

73 

70 

67 

59 

62 

68 

6  9 

BO 

67 

6  7 

6  b 

69 

71 

72 

70 

72 

66 

66 

65 

62 

60 

65 

71 

50 

67.2 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

90 

90 

90 

88 

) 

93 

9  1 

96 

15 

92 

-  j 

b 

90 

9.' 

89 

89 

9  6 

9! 

94 

97 

9b 

96 

92-0 

MIN 

73 

69 

69 

67 

6  1 

64 

73 

73 

72 

71 

57 

62 

72 

73 

72 

63 

6b 

66 

70 

74 

76 

75 

74 

71 

69 

66 

66 

66 

69 

6  4 

68.9 

BR00KP0RT  0AM  52 

MAX 

98 

95 

IS 

88 

86 

91 

90 

91 

89 

84 

8  6 

b  1 

83 

84 

..4 

85 

B  9 

9  2 

95 

95 

94 

93 

95 

69 

88 

94 

6  9 

88 

95 

93 

64 

89.8 

MIN 

72 

74 

72 

66 

64 

61 

72 

72 

6  b 

71 

.  4 

69 

73 

72 

72 

62 

64 

6  3 

64 

70 

73 

76 

73 

75 

72 

63 

'  < 

62 

b6 

78 

66 

68.5 

OIXON  SPRINCS  AOR  C 

MAX 

96 

97 

91 

90 

89 

9.' 

94 

94 

92 

77 

79 

6> 

85 

B  b 

"9 

89 

91 

91 

95 

10 

97 

95 

94 

9) 

90 

96 

95 

89 

97 

97 

97 

91  .7 

MIN 

71 

71 

71 

65 

65 

6  6 

70 

71 

69 

70 

6. 

6  "1 

73 

71 

12 

62 

63 

5  6 

63 

6S 

71 

73 

70 

6  9 

69 

5? 

61 

63 

77 

67 

67.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  POL  L  OH  I  NO  STATION  INOEX 


1  s 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY 


STATION 


DAY   OF  MONTH 


20  2! 


22  23 


24 


2  5 


FAIRF IELO  RAO  1 0  HF  I H 

HARRISBURO 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

M  T  CARMEL 

"I  VERNON  3  NE 

RENO  LAKE  DAM 

ROS I  CLARE 


MAX 
M  I  N 


MAX 
HIN 


MUX 
MIN 


MAX 
M  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


97  89 
68  65 


100  93 
72  72 


98  99 

70  65 


98  98 
76  69 


95  91 
64  63 


99  99 
72  71 


94  91 

75  72 


89  92 
62  59 


92  97 
64  61 


87  87 
63  62 


85  87 
66  66 


89  92 
73  68 


89  90 
68  65 


87  92 
62  61 


98  98 
74  74 


91  96 
69  68 


79  82 
57  58 


84  88 

61  59 


81  83 
56  60 


78  80 
59  63 


83  .  83 
59  57 


80  80 
62  63 


80  85 

61  57 


93  94 
75  74 


85  89 

66  73 


90  91 
70  67 


84  86 
65  74 


85  87 
72  72 


96  9B 
66 


99  99 
68  76 


96  95 
69  76 


90  94 

73  77 


95  95 
62  70 


94  93 

69  72 


94     94  80 

66     70  67 


77     72  69 


98     93  90 

IS      74  72 


92  92 
68  68 


91  91 
67  64 


96  92 
66  66 


85  94 

67  64 


85  90 
70 


92  92 
65  65 


87  95 
68  63 


91 
63  65 


85  95 
58  62 


90  100 
62  65 


87  85 
63  65 


90  85 
65  70 


87  86 
63  63 


94  81 

70  63 


98 
76  67 


95  93 
69  64 


95  87 
67  66 


84  83 

70  61 


96 
67  65 


92  84 

76  66 


SEE  REFERENCE  NOTES 
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MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977  -   1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MflR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY -JUNE 

■      ■  ■ 

NORTHWEST  01 

ALEDO 

0 

4 

31 

387 

777 

1  308 

1619 

1361 

998 

6155 

0  1  XON 

1 

28 

99 

505 

806 

1  388 

1651 

1409 

1060 

473 

263 

26 

7709 

6372 

FREEPORT   WASTE  WTR  PL T 

0 

38 

1  OS 

505 

84  1 

1  409 

1685 

1475 

1  1  34 

521 

324 

21 

8058 

FULTON  DAM  13 

0 

8 

SI 

445 

774 

1  360 

164  1 

1  474 

1123 

469 

249 

1  3 

7607 

6395 

GALVA 

1 

12 

58 

464 

786 

1  375 

1642 

1427 

1065 

44  1 

259 

12 

7542 

6157 

GENESEO 

0 

1  4 

56 

453 

801 

1  367 

1633 

1402 

1008 

449 

229 

1  1 

7423 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

21 

66 

474 

74  1 

1  322 

1608 

1419 

1019 

425 

228 

21 

KEWANEE   1  E 

5 

16 

78 

468 

764 

1  365 

1623 

1437 

1062 

464 

265 

1  3 

7560 

6180 

MOLINE  WSO  AP 

0 

5 

50 

420 

780 

1  337 

1  625 

14  17 

986 

423 

229 

1  3 

7285 

6395 

MORR 1  SON 

3 

23 

82 

497 

802 

1387 

1656 

1475 

1096 

468 

271 

26 

7786 

6328 

MOUNT  CARROLL 

13 

183 

568 

825 

14  19 

1697 

1513 

1  139 

519 

283 

47 

664  1 

PAW  PAW 

o 

21 

7  1 

482 

799 

1  389 

1 662 

1  480 

1124 

5  1  9 

3 1 2 

35 

7894 

ROCHELLE  6  NW 

8 

32 

93 

459 

780 

1  356 

1622 

14  36 

1065 

450 

233 

28 

7562 

ROCKFORD  WSO  AP 

0 

20 

88 

488 

849 

1  393 

1658 

1471 

1101 

519 

259 

29 

7875 

6845 

STOCKTON 

3 

28 

107 

460 

874 

1  388 

1101 

496 

247 

25 

TISKILWA  2  SE 

3 

13 

47 

410 

747 

1285 

1563 

1363 

973 

393 

229 

10 

7036 

WALNUT 

1 

12 

48 

418 

779 

1  325 

1627 

1410 

1021 

4  35 

229 

7 

7312 

6229 

■  MS 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 

10 

61 

1  18 

503 

819 

1351 

1596 

1451 

1096 

583 

319 

61 

7968 

6773 

AURORA 

0 

16 

83 

446 

771 

1293 

1573 

1389 

1029 

482 

256 

39 

7377 

6551 

BARRINGTON 

6 

46 

126 

527 

815 

1  385 

1603 

1441 

1118 

54  1 

303 

49 

7960 

CHICAGO  0 ' HARE  WSO  AP 

0 

8 

42 

4  1  3 

74  1 

1  254 

I  52  1 

1  346 

1  020 

518 

264 

46 

7173 

6497 

CHICAGO  UNIVERSITY 

0 

2 

43 

346 

651 

1  186 

1392 

1222 

941 

454 

257 

22 

6516 

6068 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

0 

S 

51 

402 

728 

1242 

1517 

1346 

1003 

508 

272 

36 

7110 

6127 

DE  KALB 

2 

21 

66 

419 

785 

1343 

1575 

1  365 

1041 

4  37 

213 

15 

7282 

6715 

ELGIN 

4 

31 

1  1  1 

502 

804 

1  367 

1606 

1  420 

1  104 

510 

299 

34 

7792 

GEBHARD  WOOOS  ST  PARK 

2 

38 

86 

450 

756 

1  320 

1  580 

1421 

1  056 

434 

251 

18 

7412 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

1 

16 

86 

470 

755 

1336 

1538 

1385 

1043 

465 

274 

21 

7390 

MARENGO 

10 

44 

1  1  3 

520 

812 

1  336 

1580 

14  31 

1  066 

502 

235 

23 

7672 

6833 

OTTAWA 

0 

4 

27 

359 

666 

1227 

1  468 

1288 

911 

351 

183 

4 

6488 

5877 

PARK  FOREST 

3 

16 

81 

451 

727 

1311 

1532 

1  392 

1054 

454 

285 

10 

7316 

PERU  2  W 

4 

9 

41 

385 

717 

1289 

1559 

1  392 

1005 

399 

210 

6 

7016 

6074 

WAUKEGAN 

14 

54 

1  14 

485 

775 

1  329 

1524 

1  364 

1  103 

606 

340 

78 

7786 

6656 

WHEATON  3  SE 

1 

1  4 

70 

423 

731 

1287 

1527 

1355 

1006 

433 

227 

27 

7101 

■         ■  ■ 

WEST  03 

GALESBURG 

0 

8 

57 

443 

788 

1331 

1591 

1370 

1072 

423 

230 

9 

7322 

GOLDEN  1  NW 

0 

0 

23 

313 

670 

1191 

1  524 

1  357 

1001 

346 

195 

0 

6620 

LA  HARPE 

0 

7 

52 

418 

753 

1266 

1556 

1  343 

985 

384 

217 

1  4 

6995 

5804 

MONMOUTH 

0 

5 

37 

394 

731 

1258 

1567 

1320 

969 

380 

217 

10 

6888 

6005 

OUINCY  FAA  AP 

0 

2 

19 

34  1 

677 

1205 

1523 

1  352 

977 

347 

194 

1 1 

6648 

QUINCY  OAM  21 

0 

3 

30 

370 

669 

1201 

1501 

1404 

1026 

358 

201 

10 

6773 

RUSHV ILLE 

0 

0 

27 

341 

670 

1  183 

1505 

1331 

979 

335 

186 

0 

6557 

5S94 

■         ■  ■ 

CENTRAL  04 

CHENOA 

2 

12 

46 

426 

730 

1442 

846 

387 

217 

7 

DECATUR 

0 

1 

24 

357 

656 

1  154 

1493 

1302 

935 

336 

182 

2 

6442 

5344 

FARMER  CITY 

0 

2 

28 

376 

671 

1209 

1513 

1  326 

935 

208 

2 

HAVANA  4  NNE 

o 

9 

32 

39 1 

676 

1 257 

1  565 

I  388 

1 032 

375 

2 1 6 

LACON  2  E 

0 

4 

28 

376 

705 

1246 

1544 

1343 

954 

361 

199 

6 

6766 

L INCOLN 

0 

1 

19 

344 

665 

I  162 

1487 

1288 

932 

327 

186 

I 

6412 

5561 

MASON  CITY   1  NM 

1 

3 

24 

356 

665 

1191 

1534 

1  342 

990 

334 

196 

1 

6637 

MINONK 

0 

9 

52 

427 

748 

1  330 

1567 

1371 

1045 

4  19 

271 

1  1 

72o0 

6089 

NORMAL 

0 

2 

24 

353 

679 

1233 

1522 

1  354 

965 

351 

200 

2 

6685 

PEORIA  WSO  AP 

0 

6 

39 

418 

734 

1  301 

1595 

1  383 

1006 

405 

222 

14 

7123 

6098 

PRINCEV1LLE 

2 

8 

41 

4  1  9 

699 

1  288 

1601 

1  354 

975 

378 

196 

6 

6967 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  OF    1977   -    1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

liRR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY- JUNE 

•       •  • 

ERST  05 

DRNVILLE 

0 

4 

30 

391 

624 

1173 

1459 

1335 

960 

324 

180 

5 

6485 

5538 

HOOPESTON   1  NE 

3 

5 

36 

416 

669 

1226 

1522 

1  382 

988 

385 

226 

1  1 

6869 

5779 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

0 

8 

45 

448 

719 

1264 

1558 

1418 

1047 

455 

261 

22 

7245 

PIPER  CITY   3  SE 

3 

8 

39 

417 

704 

1278 

1546 

1390 

997 

394 

216 

4 

6996 

5961 

p riM  t  i  or 

1 

on 

"3  P  3 
JO  J 

P.  P.  Q 

1  9P  1 
1  C  0  1 

1  C  1  C 

1010 

1  "3  Q  A 

959 

350 

20 1 

4 

6756 

58  35 

RRNTOUL 

1 

0 

52 

417 

712 

1275 

1585 

1408 

1036 

393 

231 

2 

7112 

URBRNR 

0 

1 

32 

402 

679 

1  196 

1505 

1  308 

966 

391 

219 

7 

6706 

5631 

WATSEKA  2  NW 

7 

14 

73 

494 

744 

1325 

1565 

1494 

1080 

457 

267 

20 

7540 

■         ■  ■ 

NEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

0 

0 

1  4 

335 

605 

1097 

1379 

1234 

875 

265 

158 

6 

5968 

CARL  I N V  I L L E 

0 

0 

1  4 

308 

622 

1084 

1433 

1254 

881 

292 

169 

2 

6059 

5147 

GRIGGSVILLE 

0 

2 

407 

740 

1237 

1553 

1338 

988 

369 

224 

10 

5332 

H I LLSBORO  2  SSW 

0 

1 

20 

337 

604 

1060 

1432 

1238 

880 

277 

164 

3 

6016 

5021 

JACKSONVILLE 

1 

10 

39 

370 

686 

1206 

1522 

1  382 

1026 

371 

232 

13 

6858 

5300 

g 

^ 

30 

3  A  1 

P.  1  ft 

1116 

1  A  Q  "3 
1  °  j  J 

13  36 

938 

317 

1 89 

PANA 

0 

0 

23 

357 

642 

1110 

1456 

1276 

925 

315 

187 

4 

6295 

5219 

SPRINGFIELD  WSC  AP 

0 

2 

21 

340 

661 

1  172 

1521 

1348 

968 

334 

186 

4 

6557 

5558 

VIROEN   1  N 

i 

0 

21 

321 

665 

1  1  49 

1502 

1295 

922 

274 

180 

2 

6332 

WHITE  HALL    1  E 

0 

0 

15 

277 

61  1 

1089 

1434 

1280 

904 

278 

152 

2 

6042 

5102 

•         ■  ■ 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

0 

0 

20 

352 

634 

I  128 

1458 

1278 

918 

303 

185 

2 

6278 

5303 

EFFINGHAM   3  W 

0 

1 

34 

392 

626 

1  158 

1481 

1344 

997 

339 

232 

1  4 

6618 

5197 

FLORA  5  NW 

1 

0 

18 

336 

582 

1023 

1400 

1267 

864 

272 

165 

6 

5934 

4781 

MATTOON 

0 

0 

22 

372 

660 

1  153 

1498 

1295 

951 

369 

219 

2 

654  1 

MOWEAOUA 

0 

1 

16 

344 

612 

1  126 

1491 

1318 

926 

313 

158 

0 

6305 

NEWTON  6  SSE 

0 

0 

22 

375 

609 

1  152 

1475 

1331 

973 

332 

214 

1  i 

6494 

OLNEY   2  S 

0 

0 

17 

319 

558 

1052 

1413 

1255 

853 

255 

162 

1 

5885 

4694 

PALEST INE 

0 

1 

15 

338 

570 

1061 

1440 

1278 

887 

265 

178 

2 

6035 

4910 

PARIS  WATERWORKS 

0 

0 

32 

378 

657 

1  166 

1479 

1326 

935 

315 

191 

1 

6480 

5318 

SAL  E  M 

0 

n 
u 

1  8 

357 

596 

1015 

1  385 

1213 

82  3 

2  30 

1  45 

1 

5783 

TUSCOLA 

0 

0 

20 

387 

740 

1  172 

■  484 

1321 

961 

310 

204 

0 

6599 

VANDAL  I  A  2  NW 

0 

0 

14 

342 

574 

1097 

1474 

1274 

930 

302 

180 

13 

6200 

WINDSOR 

1 

0 

17 

353 

630 

1121 

1465 

1294 

932 

305 

203 

4 

6325 

5331 

mum 

SOUTHWEST  08 

ANNA   I  E 

0 

0 

7 

286 

510 

950 

1271 

1114 

727 

219 

1  14 

2 

5200 

4305 

BELLEVILLE   SO   ILL  UNIV 

0 

0 

1  3 

272 

537 

1010 

1349 

1  188 

787 

243 

150 

4 

5553 

CAHOK I  A 

0 

0 

16 

395 

566 

1018 

1  401 

1241 

860 

285 

CAIRO  WSO  CI 

0 

0 

0 

205 

422 

848 

1215 

1046 

667 

1  17 

81 

0 

4601 

3833 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

0 

0 

1  3 

332 

524 

1009 

1  34  1 

1232 

815 

225 

149 

■  8 

5648 

4322 

CARLYLE  RESERVOIR 

0 

0 

12 

832 

572 

1091 

1391 

1259 

906 

270 

189 

2 

6024 

4844 

DU  OUOIN  4  SE 

0 

0 

1  6 

321 

551 

1031 

1  386 

1238 

820 

251 

156 

6 

5776 

4408 

KASKASK I A  R  NAV  LOCK 

0 

0 

30 

316 

561 

1  □  3  9 

1  343 

1207 

837 

222 

162 

8 

5725 

MAR  1 HN    4  NNF 

g 

g 

1  D 

329 

527 

1  026 

1  B  6  8 

1  249 

845 

252 

1 56 

9 

5777 

NASHVILLE   4  NE 

0 

0 

9 

286 

561 

997 

1  356 

1214 

791 

244 

156 

3 

5617 

SPARTA 

0 

0 

7 

265 

548 

983 

1315 

1  169 

757 

219 

1  30 

3 

5396 

4388 

WATERLOO 

•            a  ■ 

0 

0 

10 

270 

509 

1025 

1  349 

1  194 

771 

234 

157 

9 

5528 

SOUTHEAST  3 

ALB  I  ON 

0 

278 

528 

982 

1  346 

1  188 

785 

212 

145 

0 

BROOKPORT  DAM  52 

0 

0 

7 

270 

452 

887 

1273 

1141 

698 

174 

88 

0 

4990 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

0 

0 

14 

287 

480 

935 

1292 

1  142 

722 

196 

1  1  3 

3 

5184 

FAIRFIELD  RADiO  WF  I  W 

0 

0 

12 

306 

539 

1021 

1  390 

1217 

81  1 

264 

150 

2 

5712 

4606 

HARR I SBURG 

0 

0 

4 

267 

473 

904 

12R0 

I  1  75 

732 

192 

1  10 

0 

5137 

4191 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

0 

0 

B 

342 

542 

1  052 

1  375 

1246 

863 

260 

171 

4 

5863 

4385 

MT  CARMEL 

0 

0 

8 

313 

556 

1101 

1399 

1268 

895 

265 

1  78 

0 

5983 

MT   VERNON  3  NE 

0 

0 

9 

272 

524 

1011 

1  398 

1202 

804 

24  1 

1  76 

1 

5638 

4642 

REND  LAKE  DAM 

0 

0 

6 

299 

502 

1034 

1  373 

1202 

838 

236 

147 

7 

5644 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


:  8 


MONTHLY   AND  SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 


SERSON  OF    1977  -   1978  ILLINOIS 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMRLS 
.'ULY-JUNE 

ROS I CL  PRE 

0 

0 

8 

408 

905 

1266 

1  126 

733 

242 

131 

4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  S  TOT  I  ON  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

ULr  1978 


r 

DflV 

OF  MONTH 

o 

Sim  i  on 

OEPI 

- 

I 

2 

> 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

1  1 

1? 

1  ) 

15 

:  E 

1  7 

ft 

13 

20 

71 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

30 

31 

X 

CL 

URBONR 

(  INI 

4 

MR  . 

8S 

B4 

85 

76 

81 

63 

84 

ft  : 

ft' 

81 

79 

7S 

77 

77 

81 

83 

H 

o: 

H 

e 

e: 

e: 

b: 

1^ 

75 

8 

8 

8C 

7< 

7< 

7: 

80 

8 

MIN 

76 

>h 

T 

74 

74 

73 

75 

77 

76 

74 

71 

) 

73 

73 

73 

75 

n 

'i 

7" 

7^ 

T 

76 

76 

74 

73 

7' 

7E 

75 

li 

I! 

7 

74 

7 

8 

81 

3 

77 

78 

re 

R: 

79 

81 

77 

7b 

77 

75 

lb 

7 

8C 

» 

8C 

8C 

75 

BC 

8 

8C 

7" 

76 

7" 

76 

7" 

7" 

7! 

T. 

76 

2 

(1IN 

18 

77 

75 

75 

76 

77 

18 

76 

76 

75 

75 

74 

74 

'  J 

7~ 

7" 

7" 

7e 

7E 

78 

IS 

77 

76 

75 

7! 

7" 

76 

75 

75 

7; 

76 

2 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

2  0 


EVAPORATION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

5  T  H  T [ON 

2  at  o 

2°i 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

e 

9 

1  0 

1  | 

12 

1  3 

14 

15 

IG 

17 

lb 

19 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

21 

29 

29 

30 

31 

NOR  T  HHE  S  T  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVSP 

.15 

.  16 

.21 

.34 

■  IS 

■  41 

•  IS 

.26 

.26 

.26 

.13 

.IS 

.10 

.18 

.26 

.28 

.08 

.20 

.17 

.35 

.10 

.17 

.30 

.20 

■  II 

6.368 

HIND 

• 

0 

22 

4 

5 

21 

27 

28 

12 

34 

17 

20 

24 

IS 

5 

13 

6 

12 

IS 

10 

10 

e 

39 

10 

6 

28 

10 

23 

33 

n 

12 

497 

"Ox 

>.., 

100 

90 

78 

■14 

9H 

96 

ie 

18 

99 

92 

92 

92 

93 

92 

98 

94 

92 

67 

97 

96 

96 

97 

77 

91 

91 

90 

94 

91 

98 

80 

92. S 

HIN 

'4 

74 

70 

73 

73 

70 

70 

67 

62 

62 

61 

67 

70 

70 

69 

72 

73 

73 

76 

76 

71 

64 

64 

67 

67 

66 

66 

64 

62 

68.7 

.       .  . 

EfiST  OS 

URBQNR 

Evop 

.22 

.17 

.24 

.23 

.20 

.  18 

.20 

.22 

■26 

.25 

■  12 

•  19 

.09 

.35 

.21 

.19 

■21 

.23 

.28 

■  18 

.16 

.06 

■  19 

.27 

.18 

.23 

.12 

.12 

6.M8 

HINO 

! 

> 

2  i 

24 

76 

31 

43 

32 

<! 

S2 

31 

42 

41 

43 

40 

S3 

31 

SO 

16 

57 

60 

4  9 

36 

30 

36 

1139 

MO* 

97 

94 

81 

E 

91 

95 

96 

BO 

96 

89 

82 

86 

83 

as 

94 

96 

93 

96 

89 

93 

95 

95 

94 

91 

7S 

92 

9S 

92 

f  , 

89 

81 

90.0 

.  g 

.  9 

6  1 

|  4 

62 

.  j 

65 

65 

65 

68 

68 

67 

.  a 

62 

62 

59 

61 

59 

64.5 

ME  3 '     3UU <  1HC 3  '  UD 

SPRINGE IEL0  HSO  OP 

EvOP 

■  31 

-  18 

.34 

■  30 

.31 

.35 

.23 

.17 

.29 

.16 

.13 

.24 

.28 

.29 

.31 

.31 

.25 

.30 

.35 

•  37 

.10 

.09 

.18 

.15 

.50 

.24 

.28 

■  19 

.18 

7.898 

HINO 

,,, 

ioe 

SO 

!6 

69 

56 

67 

48 

54 

56 

60 

68 

62 

30 

40 

35 

42 

61 

S3 

39 

43 

52 

S6 

38 

28 

SI 

73 

33 

62 

80 

43 

1689 

nox 

91 

9  l 

7S 

Be 

95 

92 

9( 

94 

94 

83 

86 

80 

92 

99 

98 

99 

95 

95 

96 

100 

9S 

98 

89 

60 

95 

9  0 

91 

93 

9S 

86 

92 

92.4 

niN 

72 

70 

71 

71 

•  • 

69 

72 

72 

6  i 

68 

58 

59 

70 

64 

71 

71 

71 

71 

72 

75 

7S 

78 

69 

65 

67 

71 

65 

64 

66 

64 

59 

68.7 

SOUIMHESt  06 

CBRIUE  RESERVOIR 

EVOP 

.33 

.34 

.25 

.  90 

.27 

.33 

.34 

.35 

.  i  I 

.07 

.15 

.34 

.09 

.28 

.29 

.30 

.26 

.32 

.30 

.27 

.40 

.39 

.43 

.20 

.06 

.28 

.50 

.26 

.29 

■  33 

.15 

8.80 

HIND 

25 

651 

82 

41 

47 

57 

79 

- 

S3 

99 

58 

72 

86 

45 

3S 

25 

44 

59 

61 

67 

77 

104 

7S 

35 

4S 

95 

4  7 

46 

79 

64 

1809 

nox 

19 

9! 

1? 

93 

30 

9 

98 

96 

100 

* 

82 

83 

77 

93 

■ih 

96 

98 

95 

98 

90 

97 

95 

94 

91 

60 

97 

95 

90 

95 

99 

76 

92.4 

MIN 

17 

70 

70 

E  -< 

|  g 

69 

69 

72 

72 

71 

57 

56 

62 

71 

70 

69 

70 

70 

70 

70 

73 

6B 

71 

67 

67 

71 

60 

66 

66 

67 

63 

68.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
JULY 


1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 

z 

a 
cn 
o 

a 
cr 

LONGI TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0- 

!^ 

PRECIP. 

a 

£ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

Al  R  I  ON 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

2  3 

88  0  3 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STATE  POL  ICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  ] 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  J 

0  4 

90  34 

673 

f 

CITY  OF  ALEX  I S 

ALTON  DAM  26 

0137 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

5  3 

90   1  1 

4  32 

7  A 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

0  8 

UNION 

4 

37 

28 

89  14 

640 

6  P 

6P 

H 

J  BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88  08 

752 

7  A 

7A 

H 

THOMAS  G  ROBINSON  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87  59 

746 

c 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASH  I NGT ON 

4 

38 

2  0 

89  1  2 

570 

r 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0  3  30 

0  3 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90  56 

680 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0  3  38 

02 

KANE 

1 

4  ] 

4  5 

88  21 

644 

M  I  0 

7A 

H 

CITY   OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0  356 

03 

FULTON 

1 

4  0 

4  3 

90  22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR  I  NGTON 

04  4  2 

02 

LAKE 

1 

4  2 

1  0 

88  09 

800 

p  p 
o  n 

8  A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

4  0 

0  1 

90  26 

450 

7  A 

RA0I0  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO    ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89  51 

4  50 

4  P 

4  P 

Q 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

4  2 

I  5 

H    1  ' 

8  1  5 

Q 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY    1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91  06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  55 

445 

8A 

NORMAN  D  MELVIN 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

076  1 

04 

MCLEAN 

1 

4  0 

30 

89  01 

775 

7  A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

4  5 

90  32 

540 

5  p 

MRS  CLORA  B  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

3  7 

0  8 

88  39 

3  30 

D  r 

6  A 

u 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AHOK  I  A 

1  1  60 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90   1  3 

4  00 

8A 

8  A 

CAHOKIA   TREATMENT  PLT 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89   1 0 

3  1  4 

m  i  n 

1  1  !  U 

M  I  D 

T 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

4  0 

3  3 

90  0  1 

628 

6P 

u 

RAD  10  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

4  4 

89  10 

390 

7  A 

7A 

u 

HUGH  B  BOYD 

CARL  I NV I LLE 

1  280 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89  52 

625 

ft  p 

D  r 

6P 

u 

DR   JACK   A  CAMPBELL 

CARL  I NV  I  LLE  2 

1284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

89  53 

621 

c 

WILLIAM  J  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89  20 

501 

RQ 
0  H 

8A 

OH 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1  9Qft 

no, 

WHITE 

7 

3  ft 

i  n 
1  u 

ft  ft  19 

3  q  n 

J  jU 

7fi 

HIIRFRT   ROHI  FRFR 

CENTRAL  I  A 

Plft 

u  o 

MARION 

2 

3  ft 

3  1 

ft  Q    0  7 
Oa    U  / 

ft  i  n 

D  1  U 

1 1  -i 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

i  a  ?  n 

D9 
U  £ 

GRUNDY 

1 

4  1 
4  1 

9  /I 
£  4 

ftft     1  7 
O  0     1  / 

cnc 
DUD 

7  A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1  too 

P17 

u  / 

COLES 

7 

3  Q 

D  3 

9  Q 

^  y 

ftft  ID 
0  O     1  U 

ft  ft  n 

D  O  u 

6P 

7  R 

DAL  IAS  A  PRICE 

CHENOA 

14  7ft 
1  4  /  D 

n  a 

U  4 

MCLEAN 

1 

a  n 
4  u 

4  4 

88   4  4 

7  i  n 
/  1  u 

Or 

ft  p 

JOSEPH  W  SOMMER 

CHESTER 

1  A  Q  1 

DP 

u  o 

RANDOLPH 

4 

3  7 
J  / 

ft  4 
D  4 

ft  q  ft  n 

O  3     D  U 

id  ft  n 

4  D  U 

7R 

ROBERT  W  GARR I S 

CH I CHGO  C  WTR  FILT  PLT 

1  ft  9  3 
I  O  £  3 

n  9 

U  £ 

COOK 

3 

id  1 
4  1 

ft  id 

D  4 

ft  7  3ft 

0  /  JO 

ft  id  n 

D  4  U 

r 

L 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFA1R  PUMP 

1  ft  A  9 
1  0  4  £ 

ri9 

U  £ 

COOK 

3 

1  1 

ft  ft 
D  0 

ft  7  4ft 
O  /     4  D 

64  7 

r 
L 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  '  HARE  WSO  AP  R 

1549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87  54 

674 

m  i  n 
n  i  u 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87  38 

659 

c 

r    IPAGO  WATFR  piir  niv 

L.        JL.r1LjLJ      n  n  1  L  li      1    U1"  U1V 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1  jD'I 

n  9 

U  i 

COOK 

3 

A  1 

4  1 

A  ft 
4  D 

ft  7     3  3 

C  1  1 
D  1  1 

r 
L 

CHICAGO   WATFR   PIIR  niV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1  ftft.7 
1  D  u  ' 

n  9 

U  £ 

COOK 

3 

4  1 

ftft 

D  a 

ft  7    /  3 
0  '     4  3 

ft  nn 

DUU 

r 
L 

CHICAGO   WATFR   PIIR  T11V 

till  LnUU      ri  <1  1  \_  i\      1    UTv  U1V 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

U  £ 

COOK 

3 

A  1 
4  1 

4  7 

ft  7  3ft 
0  /  JQ 

ft  Q  id 

o  y  4 

1  2n 

1  9M 

i  £  n 

r 

L 

MMivFRftiTY  n f  rHiror,n 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1  ft77 

n9 

COOK 

3 

4  7 
4  / 

ft  /    A  c: 
a  /    4  o 

COT 
0£  1 

MID 

n  I  u 

L 

H  J 

NPTI     UIFRTHFR  ftFRVI^F 

i«n  1  L     nLn  1  MLn     J  L  l\  V  1  »  L 

CHILLICOTHE 

1  ft97 
1  D£  / 

n  a 
u  ^ 

PEORIA 

1 

4  u 

c  cr 
O  D 

ft  Q  3D 

o  y  jU 

c  i  n 
o  1  U 

7  A 

UUI'      '1      L,  U  IN  IH  [_  l\ 

CISNE  2  ESE 

1  D  D  4 

n  q 

U  3 

WAYNE 

7 

3ft 

JO 

3  1 
D  1 

ftft     9  A 
O  O     £  4 

4  54 

L 

FRPMK    K  ftTANFRRn 
i   i\niMi\     i\     ij  i  mini  u r\  u 

CLAY  CITY  6  SSE 

1  /  u  u 

n  7 

CLAY 

7 

3ft 

a  o 

3ft 
Jo 

ftP     1  Q 

oo   i  y 

4  o  U 

7  A 

H 1  1  P,  H    P,    1  YWN 

1  IUUI1      L7     l_  1  l"(  IN 

CLINTON    1  SSW 

1  /  4  J 

n  4 

U  4 

DE  WITT 

1 

4  U 

Uo 

88  58 

700 

7  A 

MORRIS  LOCKARO 

COULTERV I LLE    1  SSW 

1  944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

I  1 

89  36 

510 

C 

C   WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87  38 

664 

c 

V  T  1  1  QflF    HF  FRFTF 
VILLMLjl.     Ur  Li\QIL 

DANV  I  LLE 

9  i  a  n 

n  ft 

UD 

VERMILION 

7 

4  U 

87  39 

558 

5P 

5P 

z 

H 

IMTFRSTPTF    LJQTFR  m 

1  li  1  L  l\  J  1  n  1  L      r(P1IL.r\      L  U 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

£  1  4  0 

n  ft 
ud 

VERMILION 

7 

a  n 
4  U 

n  c 

U  D 

o  /  ob 

527 

7  A 

nONJV/II  1  F    ftFLJRdF    PI  QWT 

UrllNV  1LLL     JLnHLlL     i   L  "IN  1 

DECATUR 

o  1  no 

£  1  3J 

n  a 
u  4 

MACON 

1 

3  Q 

j  y 

c  n 

D  U 

89  0  1 

620 

7  P 

7  A 

H 

ni  UL  n     DrrvllVuD     L  L  IN  1  l  n 

DE  KALB 

£  £  £  J 

ri9 

DE  KALB 

5 

4  1 

56 

88   4  6 

84  0 

5P 

5P 

H 

DP    pi  OKI  rniF 

U  r\     MLnlM  LULL 

DIONA  3  SW 

9  3  39 

n7 
u  / 

CUMBERLAND 

7 

39 

2  1 

88  10 

6  1  5 

7  A 

z 

nRRift  r  r.RiftftnM 
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REFERENCE  NOTES 

ILLINOIS 

ioQnJi0nal.inf°rmatl0n  reKardinK  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Clin.atic  Center,  Federal  Buildinn,  Ashevllle,  N.C. 
lotto l ,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
■ovement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  6  5 '  F .      In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  la  the  vector  sura  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  lime.     During  the  summer  months  some  observers  take  btafl  observations  on 
daylight  saving   time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Preclpl ta t ion"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  * ending 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowlall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
of  this  bulletin . 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE_  TABLE:         Urbana  : Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Sol 1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table . 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-ILLIN0IS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-HISS ISSI PPI     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  ^"^^J8^"**^ 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Sf  Local  climatological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-  *5  10  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30? '  annual 
summary        Sake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building 
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5 1 

g 

2 

6 

0 

0 

0 

4.33 

1  .20 

1  .01 

1 2 

.0 

0 

7 

4 

1 

D I  V  I S I  ON 

73 

3 

-  1.1 

4.83 

1  .84 

■  0 

■       ■  ■ 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

89.0 

66.1 

77 

E 

1  .0 

102 

25 

57 

21 

0 

17 

0 

0 

0 

8.50 

4  .43 

4.27 

30 

.0 

0 

7 

5 

3 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

87.7 

61  .5 

74 

6 

99 

24 

47 

21 

0 

1  3 

0 

0 

0 

2.37 

1  .20 

30 

.0 

0 

4 

? 

1 

CAHOKIA 

74 

8 

1 02 

25 

SO 

2 1 

3 

1  I 

0 

0 

0 

2  .60 

.66 

30 

•  0 

0 

5 

3 

0 

CAIRO  WSO  CI  R 

86.8 

69.0 

77 

9 

-  1  .3 

97 

25 

61 

31- 

0 

o 

o 

1  1  .62 

8.12 

3.02 

26 

.0 

0 

7 

5 

S 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

89.2 

63.5 

76 

4 

.4 

100 

25. 

50 

21. 

1 

16 

0 

0 

0 

8.09 

4.55 

3-89 

30 

.0 

0 

5 

4 

2 

CARLTLE  RESERVOIR 

86.8 

64.3 

75 

6 

-  .6 

99 

26 

S3 

7 

1 

9 

0 

0 

0 

2.88 

-  .24 

1  .22 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

OU  QUOIN  4  SE 

76 

2 

1 06 

25 

48 

g 

o 

1  '1 

0 

0 

0 

3.71 

.25 

2 . 38 

30 

•  0 

0 

5 

2 

1 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

88.1 

63.7 

75 

9 

100 

25 

53 

7 

0 

14 

0 

0 

0 

4.37 

2.00 

26 

.0 

0 

S 

2 

2 

HAR I  ON  4  NNE 

87.2 

63.5 

75 

4 

100 

26 

S3 

7 

4 

1 5 

o 

Q 

Q 

7.S2 

3.97 

3.76 

30 

.0 

0 

6 

3 

2 

NASHVILLE  4  NE 

86.5 

65.8 

76 

2 

101 

25 

56 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

4  .25 

.63 

2.00 

30 

.0 

0 

3 

2 

2 

SPARTA 

99.5 

65.9 

77 

7 

.  4 

102 

25 

54 

21- 

0 

15 

a 

0 

0 

2.73 

-  .95 

1  .85 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

WATERLOO 

87.1 

64.7 

75 

9 

99 

25 

54 

20 

o 

13 

0 

0 

0 

2  -49 

.55 

1  .03 

30 

•  0 

0 

4 

2 

1 

D I  V  I S I  ON 

76 

.2 

-  .6 

5-09 

1  .44 

.0 

■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

66.6 

H 

S4 

22 

0 

0 

5-90 

2.43 

3-00 

30 

.0 

0 

7 

3 

1 

BROOKPORT  OAH  52 

89. 2H 

66-0 

77 

6h 

96 

25- 

54 

22 

0 

1 1 

0 

0 

0 

5.76 

2.35 

2.18 

1  1 

.0 

0 

4 

3 

3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

89.7 

64  .9 

77 

3 

100 

25 

53 

22 

0 

1  1 

0 

0 

0 

6.81 

2.58 

30 

.0 

0 

5 

1 

3 

FAIRFIELD  RADIO  WFIH 

88.4 

63. 2M 

75 

•  0 

100 

24 

53 

22. 

0 

16 

0 

0 

0 

5. OS 

1  .85 

2.84 

30 

.0 

0 

5 

1 

1 

HARRISBURG 

91  .5 

65.9 

78 

7 

1  .3 

102 

25. 

53 

21 

0 

2  1 

0 

0 

0 

4.98 

1  .42 

3.30 

30 

.0 

0 

s 

3 

1 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

89.5 

63.0 

76 

3 

-  .7 

103 

26 

53 

21 

3 

18 

0 

0 

0 

3-86 

.45 

2.32 

30 

.0 

0 

a 

2 

2 

MT  CARMEL 

65. 7 

65.6 

75 

7 

98 

26 

57 

31 

3 

10 

0 

0 

0 

6.71 

2.34 

3 

.0 

0 

5 

4 

3 

NT  VERNON  3  NE 

68.7 

62.  3M 

75 

.SH 

-  1  .0 

:  02 

25 

51 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

3.95 

.42 

2.42 

30 

.0 

0 

'o 

2 

1 

REND  LAKE  DAM 

68.5 

65.2 

76 

.9 

102 

26 

55 

8 

0 

lb 

0 

0 

0 

3.77 

2.45 

30 

.0 

0 

5 

2 

1 

ROSICLARE 

85.9 

65. 1M 

75 

.SM 

98 

25 

53 

21 

0 

8 

0 

0 

0 

5.42 

1  .58 

1  .77 

29 

.0 

0 

(3 

3 

1 

DIVISION 

76 

.6 

-  .2 

5.22 

1  .86 

.0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORTHWEST  01 

RLEDQ 
DIXON 

FREEPBRT  WASTE  WTO  PL T 
FULTON  DAM  13 
GALENA    1  N 

GAL  VA 
GENE  SEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL  INBIS  CITY  DAM  16 
KE  I  THSBUflG 

KEWANEE   1  E 
MOLINE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEU  BOSTON  DAM  17 

PAW  PAW 
ROCMELLE  6  NU 
ROCKFBRD  6  ENE 
RBCKF3R0  WSO  AP 
STOCKTON 


riSKILM 


2  SE 


NORTHEAST  02 

ANTIBCH  2  NW 

AURORA 

BARRINGTQN 

CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 
DE  KALB 
ELGIN 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

JOL IET  BRANDON  RD  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCH 

MC   HENRY  LOCK  AND  OAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 
STREATOH  2  ENE 

UTICA  STARVEO  ROCK  DAM 

WAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON  5  NE 
BENTLEY  1  E 
CANT0N  1  ESE 
GAL  ESBURG 
GLADSTONE  DAM  16 

GOLDEN    1  NW 
LA  HARPE 
MA  COMB 

MONMOUTH 
MOUNT  STEOL ING 

PAYSON 

OUINCY  FAA  AP 

QUIHCY  DAM  21  ✓ 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RUSHVILLE 


CENTRAL  0^ 

BLOOMINGTQN  WATERWORKS 

CHENQA 

CHILL ICOTHE 

CLINTON    1  S5W 

DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA   A  NNE 

LACON  2  E 
L  INCOLN 
MACK INAW 

MASON  CITY  1  NW 
MIN0NK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEBRIA  WSO  AP  / 


EAST  I 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLAN 
GIBSON  CITY  1  E 
HOBPESTBN  1  NE 
KANKAKEE   WTR  POLL  CT 

MONTICELLQ  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTQUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

ALTON  DAM  26 

BEAR05T0WM 

BLUFFS 


DAY   OF  MONTH 


123     456  789 


.03  .02 
.  AG 

1 .00 


0  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  REFERENCE 


NOTES 
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FOLLOWING  STATION  INCEX 


DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


CABL INVILLE 
EOUAROSvILLE    1  NE 
GRAr  TON 

GBEENVILLE  1  C 
GRIGGSvKLE 

HlLlSBORO  3  SSu 

JACKSONVILLE 

JEBSEYVILLE  3  SU 

MNCAIO 

HEOORA 

HUNT  OL  JVC  IE 

DANA 

SPBINQF  IELO  USD  Al 
VIRDEN    1  N 
VIRGINIA 

WHITE  MALL    1  E 


EAST  SOUTHEAST  0 

CNAIll.ES  TON 
CI  AT  CITY  6  SSE 
DIQNA   3  Sw 
CFF  INGMAM   3  W 
FLORA   S  NW 

GREENUP 

mutsonville  poueb  pl 
L  AwBENCEVILLC 

MAT TOON 
MO  WE AQUA 

NEWTON  6  SSE 
01  NET  3  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SAINTE  MARIE 

SAL  EM 
TUSCOL  A 

VAN OA l  I A   3  NU 

WINDSOR 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNI 
CAhOMA 
CAIRO  W50  CI 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARL  Yl E  RESERVOIR 

CENTRAL IA 

CHESTER 

DU  QUOIN  4  SE 

QRANO    TOWER    3  N 

*AS*ASMA  R  NAV  LOCH 
MARION    -4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
PRAIRIE  OU  ROCHER  1WS 
RED  BUD  S  SE 


SOUTHEAST  OS 
ALBION 

BENTON  rOREST  SERVICE 
BROOKPORT  OAM  52 
CARWI  6  NW 
OIXON  SPRINGS  AGR  C 

FA IBF IElD  RADIO  WFIH 
GOLCONOA  OAM  SI 
HARRISBURG 

HARR ISBURG  DISPOSAL  PL 
MC  LEAHSBOflO  2  CNE 

MT  CARrCL 

MT    VERNON    3  NE 

RENO   LA*E  DAM 

BOS  I CLARE 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY  1  N 


DRY   OF  MONTH 


12    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.08  2. 
.84 
3.  IS 


. 12  1 .22  2. 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONlNC  STATION  INOEX 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

AUGUST  1978 


STHT  I  ON 

OH  Y   OF  MONTH 

o 
a 
oc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST  01 

RLEDO 

HH» 

M  1  N 

83 

82 

79 

75 

80 

86 

85 

92 

87 

60 

86 

86 

69 

91 

69 

87 

84 

90 

87 

82 

81 

89 

92 

87 

87 

83 

81 

85 

80 

82 

84 

84  .9 

DIXON 

MAX 
MIN 

79 
54 

82 
57 

83 
57 

76 
47 

74 
49 

77 
51 

85 
54 

86 
57 

90 
65 

88 

56 

80 
60 

84 

62 

86 

62 

86 

65 

89 
65 

90 
62 

85 
61 

8S 
62 

91 
62 

80 
53 

83 
56 

80 

60 

88 
6 1 

92 
67 

92 
67 

82 

82 

80 

82 

83 

84 

84.1 
59.4 

FREEPORT  HRSTE  WTR  PL  T 

M  1  N 

80 

53 

83 
60 

81 

57 

74 
47 

75 
48 

77 
54 

84 

56 

84 

62 

90 
65 

65 

55 

61 

57 

84 

63 

88 

62 

88 

63 

89 
65 

90 
64 

65 
61 

86 
63 

90 
63 

78 
56 

82 
52 

77 
55 

87 
62 

91 
6 1 

98 

66 

82 
66 

81 

78 

8  3 

80 

82 

63.3 
59.4 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

79 
57 

82 
63 

60 

62 

73 
58 

76 
54 

78 
56 

65 

57 

83 
66 

88 
68 

84 

62 

80 

65 

64 

63 

86 
63 

88 

65 

89 

66 

66 

65 

84 
64 

84 

66 

90 
65 

78 
54 

83 

78 

82 

90 

86 

79 

6  1 

78 

81 

79 

84 

82.6 

62.2 

GRLVR 

MAX 
M  !  N 

83 
58 

81 
65 

81 
58 

76 

52 

75 
52 

76 
52 

83 
58 

85 
61 

91 
62 

88 

60 

78 
60 

86 
64 

86 
64 

89 
65 

91 

70 

92 
65 

85 
67 

82 
63 

88 

63 

80 
54 

82 
56 

83 
56 

87 
64 

91 
66 

86 
70 

80 
67 

82 

64 

82 

80 

82 

83.7 
61  .3 

GENESEO 

no. 
n  I  N 

83 
62 

83 
66 

76 
55 

77 
48 

79 
49 

83 

53 

85 
59 

92 
62 

87 
66 

80 
58 

86 

60 

88 
6 1 

89 
59 

91 
62 

91 
69 

87 
63 

84 

62 

91 
69 

80 
56 

83 

5 1 

83 

55 

90 
6 1 

92 
6  4 

89 
7 1 

82 
65 

84 

64 

80 

63 

81 

83 

84 

84.7 

60  . 1 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
61 

63 
65 

84 

6  1 

76 
46 

77 
47 

76 
52 

65 
54 

81 
60 

91 
67 

87 
56 

82 
64 

86 

63 

86 
61 

89 
62 

90 
66 

91 
64 

87 
58 

85 
62 

92 
66 

80 

5 1 

82 
51 

83 
57 

90 
59 

93 
65 

89 
69 

82 
68 

85 

66 

86 

84 

Bl 

83 

84  .6 
59  .8 

KEWRNEE   1  E 

MRX 
MIN 

flOL  1 NE  WSO  RP 

MRU 
MIN 

84 

63 

84 

65 

78 
5 1 

77 
46 

79 
48 

84 

52 

86 
57 

92 
65 

89 
63 

81 

59 

86 
60 

88 
64 

91 

63 

92 
68 

9D 
69 

88 
66 

84 
64 

91 
73 

60 
57 

82 
51 

82 
54 

89 
64 

92 
67 

87 
7 1 

80 
69 

83 
68 

60 
68 

82 
67 

81 

84 

59 

86 

84  .9 

61  .5 

MORRISON 

M0< 
M  '  N 

80 

55 

82 
56 

82 
57 

75 
46 

75 
47 

78 
50 

84 

52 

85 
58 

90 
62 

86 
55 

79 
58 

84 

6 1 

87 
60 

88 
61 

90 
65 

90 
63 

85 

57 

85 
62 

89 
62 

79 
48 

83 
50 

79 

52 

89 

60 

91 

62 

87 
68 

82 
67 

82 
66 

76 
65 

82 
58 

80 
54 

83 

83.5 
57.8 

MOUNT  CRRROLL 

MRX 

M  1  N 

80 
50 

80 
60 

80 

53 

73 
40 

75 
42 

77 
47 

84 

50 

63 
50 

89 
61 

84 

50 

76 
58 

83 
57 

86 

55 

87 
59 

87 
68 

88 
60 

84 

55 

84 

60 

88 

60 

77 
45 

81 

76 
59 

86 
59 

90 
67 

68 
66 

79 
65 

80 

65 

77 
65 

82 
59 

79 
5 1 

83 
52 

82  .2 
56.0 

PRW  PRW 

MRX 
MIN 

78 
50 

80 
58 

60 
57 

70 
46 

74 
47 

75 
57 

82 
56 

82 
59 

86 
60 

83 
60 

80 
6D 

60 
60 

83 
63 

83 
65 

85 
65 

83 
65 

80 
60 

82 
60 

66 

65 

78 
49 

80 

52 

76 
54 

83 

57 

86 
61 

83 
66 

79 
64 

80 
67 

81 

67 

80 
58 

78 
56 

79 
54 

80.5 
58.6 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

77 
54 

60 

65 

75 
56 

75 
52 

75 
47 

82 
50 

83 
53 

85 
60 

85 
64 

84 

56 

85 
64 

82 
62 

83 
60 

65 
62 

86 
67 

81 
6 1 

79 
59 

85 
69 

82 
66 

78 
59 

75 
50 

65 
62 

81 
6 1 

85 
66 

78 
65 

79 
63 

77 
66 

78 
67 

77 
57 

79 
54 

80 

52 

80.7 
59.6 

ROCKFORO  WSO  RP 

MAX 
MIN 

80 
56 

82 
67 

74 

53 

74 
47 

76 
49 

83 
53 

85 
56 

89 

62 

85 
65 

80 
57 

81 

65 

85 
65 

87 
65 

88 

65 

89 
67 

84 

64 

84 

62 

B7 
71 

78 

57 

80 
52 

77 
55 

84 

63 

88 
63 

88 

70 

79 
67 

82 
69 

79 
69 

81 

65 

79 
59 

82 

56 

82 

57 

82.3 
61  .0 

STOCKTON 

MRX 
MIN 

79 
57 

79 
62 

78 
56 

73 
50 

77 
55 

82 
58 

84 
64 

87 
63 

84 

66 

BO 
56 

80 

59 

84 

62 

63 

79 
52 

77 
57 

65 
62 

68 
64 

88 
71 

86 
66 

84 

74 

75 
66 

79 
65 

78 
58 

79 
57 

81 
57 

81  •  1 
60-8 

T1SKILWR  2  SE 

MB. 

M  '  N 

82 
60 

82 
66 

81 
59 

71 
48 

75 
51 

83 

52 

85 
56 

89 
62 

86 
66 

82 
57 

85 
58 

89 
63 

87 
62 

90 
66 

89 
70 

85 

63 

82 

60 

89 
68 

87 
64 

82 
49 

82 
SI 

87 

57 

90 
61 

87 
67 

83 
68 

83 
67 

83 
70 

83 
67 

80 
59 

62 
55 

85 

52 

84  .  I 

60  .5 

WALNUT 

MAX 
MIN 

80 
59 

84 

65 

81 

56 

75 
48 

75 
51 

83 
56 

84 

57 

89 
62 

B6 
65 

82 
57 

B3 
63 

66 
64 

87 
65 

89 
65 

90 
68 

87 
6 1 

82 
62 

89 
68 

85 
62 

81 

SO 

ai 

56 

87 
58 

89 
63 

85 
67 

82 

67 

82 
66 

82 
66 

62 
65 

81 

57 

82 
55 

78 
56 

60.6 

NORTHEAST  02 

RNTIOCH  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
55 

80 
55 

80 
56 

74 
47 

75 
46 

76 
54 

62 
51 

82 
52 

82 
64 

83 
56 

77 
57 

82 
60 

83 
61 

86 

65 

87 
65 

90 
65 

81 
60 

84 

60 

65 
65 

76 
53 

79 
53 

77 
54 

87 
61 

66 
68 

88 
61 

17 
62 

81 
66 

79 
69 

79 
60 

78 
56 

80 
55 

81  .0 
SB  .5 

AURORA 

MAX 
MIN 

78 
52 

78 
66 

73 
54 

73 
49 

74 

50 

79 
56 

81 
56 

85 
63 

83 
64 

78 
60 

76 
65 

61 
64 

83 
6  3 

68 
66 

87 
69 

83 
65 

82 
62 

86 
70 

87 
58 

80 

52 

80 
54 

86 
60 

88 

65 

as 

66 

79 
64 

82 
66 

85 
69 

B2 
68 

79 
60 

81 
58 

83 
55 

81  .5 
61  .0 

BARR 1NGT0N 

MAX 
MIN 

79 
55 

80 
62 

81 
56 

75 
46 

75 
49 

76 
53 

83 
52 

83 
60 

87 

65 

84 

57 

78 
61 

81 
62 

82 
62 

86 
64 

87 
69 

90 
64 

81 
6 1 

83 

65 

61 
64 

76 
59 

78 
52 

78 
58 

87 
61 

86 
68 

87 

62 

76 
63 

83 
68 

81 
70 

81 
59 

79 
56 

79 
54 

81  .5 

59.9 

CHICAGO  0 'HARE  WSO  AP 

MRU 
MIN 

79 
58 

80 
65 

78 
55 

75 
49 

78 
50 

82 
56 

62 
57 

88 

62 

86 
66 

80 
62 

62 
67 

82 
65 

89 
64 

88 
66 

92 
71 

81 
66 

84 

63 

87 
73 

81 

58 

81 

52 

81 
54 

86 
61 

88 
66 

87 
68 

76 
65 

82 
69 

83 
70 

81 
67 

80 

62 

81 
59 

82 
58 

82. 7 
62.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

81 

62 

76 
67 

80 
63 

73 
56 

76 
55 

77 
63 

77 
64 

84 

66 

67 
68 

80 
64 

78 
66 

81 

67 

82 
69 

86 

70 

89 

72 

91 
68 

83 
68 

83 
70 

88 
69 

77 
60 

78 
58 

81 
64 

84 

68 

89 
69 

68 
64 

80 
68 

80 
71 

85 
70 

81 

65 

78 

63 

79 
62 

81  .7 
65.5 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 
MIN 

78 
59 

78 
69 

74 
61 

73 
55 

76 
57 

80 
61 

80 
66 

67 
66 

82 
68 

78 
65 

82 
68 

84 

68 

88 
68 

89 
72 

89 
72 

83 
69 

84 

66 

87 
71 

82 
59 

79 
54 

80 
58 

86 
59 

87 
67 

84 
71 

80 
65 

82 
70 

82 
71 

82 
70 

80 
65 

77 
63 

81 
62 

81  .7 
65.0 

DE  KRLB 

MRX 
MIN 

78 
58 

81 
67 

61 
58 

75 
50 

77 
5 1 

82 
57 

83 
56 

67 

62 

87 
66 

85 
60 

80 
65 

83 
65 

65 
65 

86 
67 

86 
70 

86 

63 

82 
63 

86 
70 

87 
66 

79 
53 

77 
55 

84 
61 

87 
65 

85 
76 

84 

65 

82 

75 

81 
69 

82 
69 

80 
60 

82 
57 

83 
57 

82  .7 
62.6 

ELGIN 

MAX 
MIN 

79 
55 

BO 

6  j 

79 
57 

74 

50 

74 

50 

75 
55 

82 
56 

83 
56 

86 
62 

62 
59 

80 
61 

82 
62 

84 

62 

87 
63 

87 
67 

89 

63 

80 
60 

62 
62 

86 
65 

76 
54 

79 
S4 

77 
54 

as 

59 

86 
62 

85 
62 

78 
62 

82 
62 

81 
67 

80 
59 

78 
56 

80 
54 

81  .2 
59.1 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

83 

57 

82 
58 

81 
46 

79 
47 

79 
54 

90 
59 

91 
57 

84 

62 

84 
64 

88 

60 

89 

62 

91 
64 

85 
59 

82 
66 

89 
66 

Bl 
48 

84 

56 

86 
62 

87 

52 

90 
62 

88 
64 

81 
65 

83 
66 

86 
66 

84 

59 

81 
56 

84 

51 

84  .9 

58.9 

JOLIET  BRANDON  RD  DRM 

MAX 
MIN 

80 

5S 

82 
64 

82 
60 

78 
50 

77 
51 

77 
57 

85 
60 

84 

60 

87 
60 

85 
59 

83 
63 

60 
65 

84 

62 

86 
64 

86 
65 

84 

64 

83 
61 

84 

63 

88 
66 

79 
54 

82 
54 

80 
57 

86 
59 

87 
64 

8B 

63 

82 
63 

82 
65 

86 

67 

82 
60 

80 
58 

82 
53 

82.8 
60.2 

MARENGO 

MH. 

MIN 

81 
54 

82 

55 

81 

55 

70 
45 

77 
46 

81 

50 

84 

53 

89 

so 

84 
68 

84 

53 

62 
63 

66 
60 

88 
68 

8B 
63 

91 
69 

61 
66 

83 
59 

68 
69 

84 

63 

82 
48 

79 
50 

88 
59 

86 
68 

87 
68 

81 

62 

81 
66 

81 

67 

81 

67 

80 
57 

80 

S9 

31 
54 

82.9 
59.9 

OTTAWA 

HH  ' 

H :  n 

84 

62 

84 

67 

81 
61 

79 
49 

79 
61 

8  5 
56 

86 
61 

90 
61 

89 
69 

86 
59 

85 
64 

88 

65 

90 
65 

91 
67 

93 
72 

90 
66 

85 
62 

92 
71 

88 

67 

84 
54 

83 
55 

92 
62 

88 
66 

83 

67 

87 
69 

67 
70 

84 

60 

86 
60 

87 
55 

86.4 
62.9 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

t : 

57 

79 
63 

75 
51 

76 
51 

71 
5B 

62 
61 

82 
61 

65 
67 

85 
61 

82 
64 

85 

65 

64 

65 

86 
68 

87 
70 

89 
68 

83 
62 

87 
66 

87 
71 

54 

79 
55 

80 
61 

87 
66 

87 
69 

67 

67 

78 
68 

83 
70 

86 
68 

81 
62 

80 
60 

79 
56 

82.6 
62.8 

PERU  2  W 

«"< 

1 :  n 

82 
52 

82 
60 

61 
58 

77 
46 

76 
SO 

63 
53 

83 
58 

68 

61 

88 

60 

86 
56 

86 
63 

87 
62 

89 
60 

89 
64 

89 
69 

86 
65 

85 
61 

B8 

63 

87 
66 

84 

SO 

82 
48 

89 
58 

90 
58 

88 

63 

86 
68 

85 
68 

e6 

68 

86 
60 

81 

60 

80 
56 

85 

5  3 

85.0 
59.3 

WRUKEGRN 

Mfi< 

m  :  n 

79 
5  5 

74 

57 

62 
58 

73 
49 

74 
49 

77 
52 

79 
52 

72 
52 

86 
64 

79 
56 

74 

59 

77 
63 

78 
63 

82 
64 

83 
65 

92 
65 

82 
62 

83 
62 

86 

77 

75 

78 

85 

87 

88 

71 

78 

81 

80 

79 

75 

79.6 
S9.4 

WHEATON  3  SE 

M0< 
MIN 

32 
5  9 

80 
68 

79 
59 

78 
48 

77 
48 

83 
55 

64 
54 

66 
60 

86 

65 

84 

57 

83 
65 

66 

63 

89 
61 

88 

63 

91 
67 

69 
64 

B4 

62 

88 

71 

87 
65 

81 

50 

81 

52 

68 

57 

89 
62 

87 
68 

83 
67 

84 

67 

86 

6  7 

85 
69 

82 
60 

83 
57 

84 

54 

84.5 
60. 8 
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DRILY  TEMPERATURES 


ILL  I  NO  I S 

AUGUST  1918 


STRT ION 

DRY   OF  MONTH 

O 
s 
ac 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

to 

1  1 

13 

14 

1  5 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

?6 

27 

26 

29 

30 

31 

i 

HESI 

03 

r.o>  F  ^Rl  IBP. 

82 

7S 

75 

77 

81 

83 

g 

87 

80 

64 

85 

87 

JO 

8  9 

86 

86 

69 

79 

81 

9  2 

88 

69 

B6 

80 

81 

81 

80 

79 

86 

83  -0 

MIN 

63 

68 

S6 

48 

51 

5S 

6  0 

52 

67 

62 

61 

67 

66 

6  6 

.,6 

65 

64 

71 

59 

54 

6  0 

62 

71 

69 

i  g 

6  .' 

66 

59 

S7 

62. S 

r.ni  nFM  1  mu 

MAX 

BO 

78 

77 

7  6 

82 

83 

89 

88 

88 

86 

,.M 

69 

91 

9  0 

88 

83 

90 

85 

BO 

84 

90 

91 

94 

89 

6' 

8  3 

81 

19 

95 

86 

85  ■  1 

MIN 

62 

58 

61 

60 

52 

54 

6  7 

60 

67 

60 

64 

64 

69 

69 

7? 

62 

6  1 

74 

65 

51 

57 

60 

66 

69 

68 

6  J 

68 

8 

6  6 

54 

62.3 

LR  HflRPE 

83 

80 

BC 

84 

«a 

92 

9  < 

82 

67 

90 

91 

J2 

90 

86 

62 

9C 

84 

84 

9  > 

91 

92 

9  9 

65 

9  6 

M4 

82 

6  2 

9  | 

87 

85  .8 

- :  N 

5G 

64 

SS 

47 

47 

SO 

54 

56 

65 

S7 

58 

:-  3 

61 

64 

69 

61 

6  9 

70 

55 

4" 

S? 

57 

'8 

67 

65 

65 

6  3 

62 

SS 

< 

S3 

58.1 

10NHOU  f H 

MM. 

82 

83 

81 

77 

76 

84 

86 

92 

88 

78 

86 

86 

90 

94 

m  g 

88 

6  ] 

B9 

84 

84 

B2 

89 

M 

B  j 

80 

84 

81 

60 

M 

81 

94 

84.2 

M1N 

52 

6  ' 

S9 

46 

49 

S3 

SB 

6  0 

66 

49 

60 

64 

64 

65 

71 

64 

61 

71 

59 

SI 

53 

61 

62 

70 

69 

68 

66 

65 

59 

56 

56 

60.8 

OU 1 NC V  F  flfl  ftP 

81 

78 

75 

77 

9n 

82 

91 

89 

6" 

84 

86 

87 

90 

90 

86 

84 

91 

79 

8  2 

9  2 

90 

92 

MM 

86 

6  4 

B4 

83 

90 

82 

84 

84  .4 

M  ! 

61 

6  S 

60 

52 

55 

59 

60 

64 

57 

64 

67 

66 

71 

70 

65 

67 

74 

60 

84 

54 

60 

69 

'4 

71 

'■8 

71 

70 

6  3 

59 

9 

64.3 

OuINCY  0AM  21 

MA  ■ 

9! 

78 

76 

77 

78 

74 

75 

78 

85 

gg 

78 

89 

9  1 

g  3 

91 

8  6 

84 

93 

79 

85 

86 

92 

9  1 

97 

90 

88 

87 

9  j 

BO 

9  3 

84.7 

64 

64 

SS 

54 

SI 

5: 

5  6 

6  0 

60 

62 

6  5 

65 

6  5 

7? 

62 

>  4 

51 

60 

51 

51 

56 

59 

62 

70 

65 

67 

68 

63 

60 

5S 

60  .7 

ruSmvIllE 

78 

80 

77 

77 

83 

84 

B9 

90 

6  i 

85 

B9 

89 

9  : 

99 

85 

92 

B  9 

68 

8  2 

9  2 

88 

9  1 

94 

89 

6  3 

6  3 

83 

BQ 

M. 

0  . 

85  .0 

- ;  N 

62 

67 

61 

48 

51 

52 

56 

60 

66 

59 

65 

6  3 

61 

69 

71 

61 

63 

76 

60 

SI 

56 

60 

6  1 

70 

70 

E  B 

67 

71 

60 

63 

66 

62-1 

L  t  H 1  NHL 

04 

C  ME  NOB 

B 

79 

76 

76 

80 

83 

87 

86 

85 

68 

90 

91 

86 

77 

gg 

89 

9  2 

81 

87 

B9 

90 

84 

64 

84 

83 

'9 

90 

g . 

83  -9 

m  :  •. 

68 

67 

61 

48 

46 

59 

6; 

S4 

6  c 

57 

66 

61 

59 

6? 

5  8 

64 

S7 

;  9 

69 

47 

49 

S5 

62 

66 

70 

69 

6  3 

69 

6  2 

59 

6; 

61  .3 

nc  r o  T  i  id 
Ut  L H  T UK 

B2 

B2 

82 

80 

77 

HQ 

83 

B 

8  7 

8  1 

87 

MM 

89 

90 

9  ! 

85 

83 

93 

88 

6  1 

84 

89 

9  1 

9  2 

80 

92 

. 

84 

7  9 

79 

B4 

85  •  1 

niN 

53 

66 

64 

53 

51 

'.  4 

61 

65 

59 

58 

65 

6  6 

62 

64 

70 

64 

5  5 

70 

64 

48 

49 

54 

57 

6  3 

67 

63 

67 

69 

62 

60 

53 

60.5 

FARMER  CITY 

6 1 

80 

81 

77 

76 

B  0 

B  3 

95 

B  7 

64 

81 

84 

85 

87 

90 

83 

77 

89 

60 

B2 

79 

85 

6  6 

91 

79 

7  9 

9 ' 

82 

BI 

81 

82  .7 

MIN 

65 

B 

64 

54 

53 

57 

62 

60 

66 

69 

67 

65 

63 

16 

70 

64 

60 

70 

67 

•  4 

S3 

56 

62 

6  ' 

69 

55 

68 

60 

63 

61 

62.3 

MBVflNB   4  NNE 

B  5 

81 

80 

82 

BO 

77 

B  3 

87 

9? 

9? 

87 

86 

90 

'3  0 

92 

92 

B9 

84 

91 

62 

8  3 

82 

90 

92 

95 

M 

96 

85 

M4 

81 

BS 

65  .8 

MIN 

57 

64 

64 

56 

50 

51 

5  6 

57 

64 

56 

62 

i  4 

62 

'  4 

66 

63 

i  9 

63 

63 

50 

51 

53 

69 

6  2 

68 

5( 

56 

69 

6  2 

60 

5  3 

60.0 

LACON  2  E 

MAX 

84 

B2 

82 

79 

76 

a  i 

87 

94 

90 

88 

88 

MM 

90 

9  i 

94 

92 

B7 

92 

92 

86 

9  6 

92 

96 

MM 

87 

95 

g  g 

85 

84 

85 

87  .4 

MIN 

60 

67 

59 

49 

50 

'  -i 

58 

6  I 

65 

88 

63 

64 

62 

6  4 

70 

61 

52 

69 

61 

81 

53 

S9 

64 

6  8 

69 

66 

69 

68 

60 

59 

55 

61  .2 

L INCOLN 

M"  ' 

BO 

>g 

60 

77 

74 

rg 

81 

8  6 

6  6 

84 

81 

H  3 

85 

86 

8  6 

88 

/9 

8  9 

87 

'9 

78 

84 

81-. 

9  9 

84 

|  9 

BS 

69 

19 

80 

81 

82  -7 

-  :  n 

65 

67 

65 

54 

56 

54 

6  2 

6 

',6 

60 

67 

52 

66 

6  5 

71 

63 

',9 

71 

65 

64 

'  4 

57 

61 

66 

69 

6  6 

6  9 

69 

6  ! 

62 

56 

62.7 

MASON  CITY   1  NH 

78 

79 

80 

77 

74 

61 

83 

MR 

88 

83 

83 

BS 

85 

87 

90 

89 

-  4 

89 

88 

6" 

'9 

86 

89 

9  i 

90 

81 

BS 

61 

79 

6  2 

83  .8 

NIN 

63 

i  B 

63 

50 

52 

52 

60 

6  9 

5  8 

59 

68 

66 

63 

65 

71 

62 

60 

71 

64 

51 

i6 

58 

61 

68 

70 

66 

66 

69 

60 

54 

62.2 

M  I NONK 

8 1 

95 

82 

■  ; 

76 

BC 

B2 

85 

89 

91 

90 

89 

89 

89 

9  2 

91 

gg 

91 

89 

«» 

64 

88 

MM 

90 

91 

62 

88 

M. 

7  9 

9  . 

86  . 3 

n :  N 

59 

65 

56 

49 

54 

56 

62 

59 

6  0 

61 

63 

62 

66 

67 

70 

68 

62 

62 

64 

58 

59 

57 

62 

67 

68 

68 

68 

59 

56 

59 

61  .7 

NORMAL 

6 1 

^9 

79 

79 

76 

80 

82 

36 

8  6 

B6 

84 

85 

86 

88 

90 

87 

68 

89 

89 

80 

50 

86 

9  9 

99 

89 

BO 

66 

84 

81 

60 

83 

84  .0 

MIN 

64 

59 

63 

51 

52 

54 

65 

6."' 

56 

69 

68 

67 

65 

70 

7  2 

64 

61 

73 

70 

8  3 

56 

63 

66 

72 

70 

67 

71 

69 

63 

6  1 

55 

64.0 

PEORIA  MSO  AP 

MAX 

81 

BO 

79 

78 

73 

61 

85 

90 

91 

84 

85 

67 

69 

91 

9  2 

67 

81 

89 

81 

B2 

6 ; 

88 

913 

9  0 

80 

6  | 

6  6 

83 

m  : 

0  3 

9  6 

84.3 

niN 

6  1 

•  B 

56 

SO 

51 

54 

60 

60 

64 

5  9 

65 

6  6 

65 

7  1 

65 

6 : 

71 

56 

53 

SS 

61 

64 

69 

69 

E  3 

70 

69 

6  2 

58 

56 

62  •  1 

PR INCEV I LLE 

83 

84 

77 

B 

76 

83 

B6 

91 

69 

6  3 

86 

86 

90 

9 ; 

92 

87 

83 

90 

84 

9  2 

84 

91 

9  1 

98 

82 

84 

B{ 

83 

BO 

9  2 

86 

85 . 1 

■          ■  ■ 

MIN 

59 

56 

49 

46 

52 

55 

57 

65 

54 

61 

63 

59 

6  1 

64 

61 

5  6 

68 

62 

57 

SS 

56 

8m 

66 

65 

64 

65 

65 

SS 

S3 

SO 

58-8 

EAST 

OS 

OANV ILLE 

MR  . 

84 

B2 

82 

81 

77 

78 

82 

85 

8  6 

68 

84 

84 

87 

88 

9  D 

88 

B2 

90 

86 

'9 

BO 

87 

67 

90 

90 

9  I 

MM 

85 

62 

76 

B  1 

84  .2 

MIN 

64 

67 

67 

55 

SI 

60 

62 

.  B 

64 

6  3 

67 

67 

62 

63 

69 

66 

•  g 

71 

68 

5! 

S3 

59 

67 

70 

67 

67 

66 

64 

6  1 

53 

62. S 

MOOPESTON  1  NE 

MAX 

64 

79 

60 

75 

n6 

77 

84 

6  6 

83 

80 

34 

87 

8M 

90 

85 

80 

93 

83 

>9 

81 

87 

B7 

B  9 

85 

09 

87 

82 

^9 

76 

61 

82*8 

MIN 

66 

6  1 

66 

52 

5  2 

58 

62 

6C 

6  6 

58 

67 

66 

61 

»  4 

67 

67 

6  2 

69 

70 

63 

57 

S3 

61 

67 

70 

6  9 

67 

68 

63 

89 

SS 

62-6 

KANKAKEE  HTR  POLL 

CTR 

MAX 

7  9 

63 

79 

79 

P6 

78 

8 1 

83 

87 

65 

83 

85 

65 

6  6 

86 

92 

83 

86 

89 

8 : 

77 

82 

6  ' 

39 

86 

87 

6  6 

68 

9  2 

6 

79 

63.6 

niN 

58 

61 

63 

52 

51 

53 

61 

62 

6  4 

6  2 

65 

65 

64 

6-. 

70 

66 

64 

66 

74 

56 

S3 

56 

66 

67 

66 

67 

66 

67 

62 

59 

SS 

62.1 

PIPER  CITY  3  5E 

MAX 

9  2 

J  g 

79 

77 

76 

61 

B2 

86 

84 

8  3 

80 

84 

84 

8' 

69 

95 

62 

88 

85 

BO 

80 

88 

96 

96 

80 

62 

87 

65 

91; 

79 

9  2 

82  .8 

NIN 

6  2 

59 

62 

50 

50 

57 

6? 

69 

•  S 

59 

66 

66 

60 

63 

6  6 

65 

5  9 

68 

68 

52 

SI 

53 

6! 

70 

6  5 

67 

68 

6  3 

68 

84 

61  -4 

PONT  IOC 

MAX 

B  3 

79 

79 

77 

74 

80 

B  i 

98 

m  7 

84 

80 

84 

85 

gg 

84 

M4 

87 

86 

- 

78 

87 

9 

87 

85 

6 : 

6  6 

83 

81 

79 

9  2 

63-0 

NIN 

63 

67 

63 

50 

S2 

57 

63 

60 

67 

60 

66 

66 

63 

66 

.,9 

65 

61 

69 

70 

5  1 

54 

57 

6  2 

67 

70 

67 

69 

69 

63 

69 

56 

62.7 

RANTOUL 

MAX 

19 

86 

81 

a: 

76 

75 

BO 

B : 

88 

80 

83 

6  6 

90 

6  3 

77 

90 

90 

80 

87 

87 

89 

'6 

6  8 

83 

93 

7  8 

76 

82  .0 

MIN 

55 

66 

65 

55 

S3 

55 

60 

62 

62 

67 

65 

65 

67 

6  2 

63 

70 

55 

SS 

57 

65 

68 

67 

6  7 

67 

6  1 

6? 

57 

62.0 

URBANA 

MAX 

82 

6 : 

6 1 

75 

74 

77 

80 

B  3 

B5 

85 

80 

-4 

86 

91 

6  9 

80 

76 

6  9 

79 

'.'8 

78 

65 

86 

99 

80 

79 

87 

83 

78 

76 

81 

81  .7 

NIN 

66 

67 

61 

56 

SS 

60 

6? 

6  0 

65 

63 

68 

65 

64 

6  ' 

1,6 

65 

6  0 

70 

63 

56 

SS 

57 

62 

65 

68 

66 

67 

69 

63 

61 

58 

63.0 

HATSEKA  2  NH 

HAX 

78 

B  i 

76 

78 

75 

77 

79 

Q  | 

85 

84 

82 

61 

83 

94 

86 

88 

B : 

82 

87 

^9 

79 

78 

66 

86 

85 

^9 

85 

86 

9 : 

77 

78 

81  .5 

. 

NIN 

55 

61 

63 

49 

te 

SO 

58 

S7 

59 

6  6 

58 

S( 

59 

6  9 

67 

56 

55 

S9 

72 

4  . 

49 

49 

55 

62 

66 

6  6 

66 

65 

6: 

58 

S3 

58.2 

NEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

-M. 

B  I 

85 

g  i 

81 

75 

78 

85 

9  6 

89 

89 

65 

85 

9  1 

9  1 

92 

"4 

96 

95 

B7 

66 

86 

9  | 

93 

96 

9  3 

89 

90 

9 1 

79 

80 

86  ■  6 

H :  s 

63 

69 

68 

■-  ! 

69 

59 

S8 

61 

67 

61 

64 

64 

67 

6  i 

71 

68 

6: 

67 

66 

6  9 

57 

S9 

63 

65 

72 

66 

67 

71 

65 

6: 

57 

64.0 

CARL INV1LLE 

MAX 

92 

7  1 

82 

79 

74 

78 

Mi 

9 

90 

87 

66 

89 

91 

93 

88 

BG 

93 

90 

83 

85 

90 

•4 

97 

92 

99 

96 

87 

79 

BI 

96 

86  .5 

NIN 

..4 

59 

66 

57 

SS 

S2 

58 

59 

89 

61 

65 

66 

65 

66 

72 

65 

59 

75 

65 

SI 

SI 

S7 

61 

70 

72 

66 

70 

69 

64 

62 

56 

63.1 

ORIGOSVIllC 

NAX 

18 

B 

80 

75 

73 

79 

6? 

62 

81 

83 

85 

87 

B9 

68 

84 

b: 

91 

83 

6: 

80 

87 

9  9 

98 

86 

83 

B3 

80 

77 

79 

•' 

83.0 

NIN 

59 

6  1 

58 

47 

49 

19 

55 

57 

64 

56 

60 

60 

57 

63 

68 

S7 

61 

70 

55 

48 

<  ' 

55 

6  ' 

B7 

66 

6  2 

66 

64 

86 

52 

51 

58.1 

HILL  S80R0  2  SSH 

HAX 

B  : 

B2 

83 

80 

75 

78 

8  3 

8  ' 

MM 

99 

85 

87 

88 

MM 

91 

88 

85 

92 

B3 

... 

94 

89 

9! 

97 

96 

87 

90 

86 

60 

83 

B5 

86.0 

NIN 

61 

64 

55 

53 

SS 

57 

6  6 

6? 

61 

62 

63 

62 

•  4 

6  1 

61 

6  8 

70 

64 

52 

SI 

55 

57 

63 

70 

62 

66 

64 

61 

56 

6  9 

60.6 

JACKSONVILLE 

NAX 

6  3 

78 

80 

81 

76 

74 

79 

Bi 

8  7 

MM 

85 

84 

88 

ac 

89 

90 

M< 

'< 

91 

79 

Bi 

81 

86 

90 

95 

0  < 

»« 

84 

82 

78 

78 

83.6 

- :  •. 

54 

B2 

60 

54 

53 

SO 

SI 

6! 

61 

58 

59 

65 

62 

63 

6  6 

66 

59 

6  9 

64 

48 

<M 

51 

57 

63 

69 

6S 

6  6 

67 

63 

60 

53 

59.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINC  STATION  INDEX 
7 


DRILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

1  7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JERSETVILLE  2  SW 

MRX 
M  1  N 

82 
64 

79 
69 

79 
66 

62 

57 

76 
55 

76 
52 

79 
54 

81 

57 

87 
66 

68 
64 

86 
64 

83 
63 

85 
62 

68 

62 

90 
62 

90 

63 

83 
5B 

B4 

70 

93 
65 

79 
47 

83 
58 

84 

57 

88 

60 

91 
65 

97 
69 

92 
65 

87 

65 

87 
69 

81 
63 

78 
64 

78 
54 

84  .5 
61  .5 

PflNfl 

mux 

M1N 

81 
66 

79 
68 

80 
67 

77 
57 

72 
56 

72 
59 

80 
63 

85 
60 

87 
67 

84 

65 

83 
68 

83 
69 

84 

68 

86 
68 

90 
71 

85 
65 

86 
61 

91 
73 

66 
68 

77 
55 

78 

55 

84 

58 

87 
62 

92 
67 

68 

72 

88 
68 

89 

70 

82 

70 

77 
66 

74 

60 

79 
58 

82.6 
64  .5 

SPRINGFIELD  HSO  AP 

M9X 
MIN 

79 
65 

6 1 
70 

80 
61 

75 
55 

74 

'56 

78 
51 

82 
61 

66 
63 

87 
67 

86 
60 

84 

67 

66 
66 

87 
66 

89 
68 

90 
72 

83 
64 

84 

59 

91 
76 

61 

60 

80 
51 

80 

55 

87 
60 

89 
66 

92 
72 

82 
68 

82 
64 

86 
69 

81 

67 

76 
60 

78 
58 

82 
54 

83.2 
62.9 

VIRDEN  1  N 

mux 
M  1  N 

80 
62 

80 
69 

83 
65 

83 
55 

75 
53 

79 
50 

83 
59 

87 
59 

87 

65 

89 
60 

86 
66 

86 
63 

87 
61 

91 
65 

90 
75 

87 
62 

85 
59 

92 
71 

67 
64 

82 
49 

82 
50 

90 
55 

91 

59 

94 

68 

92 
70 

85 
62 

89 
68 

63 
69 

79 
62 

79 
62 

83 
54 

65  .4 

61  .6 

HHITE  HALL   1  E 
■ 

MB. 

MIN 

83 
65 

78 
71 

81 
67 

79 
59 

77 
57 

79 
54 

82 

57 

86 
58 

88 
66 

86 
64 

84 

66 

87 
64 

69 

65 

90 
69 

90 
71 

89 

62 

85 
62 

93 
74 

92 
64 

82 

52 

83 
55 

86 

59 

90 
62 

95 
67 

94 

72 

86 
67 

86 

69 

64 

69 

80 
64 

78 
63 

84 

55 

85.4 

63.5 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

M  [  N 

80 
65 

82 
67 

85 
67 

80 
58 

74 

55 

76 
61 

61 

62 

85 

59 

87 
64 

85 
64 

82 
68 

81 
66 

63 
65 

84 

65 

69 

70 

63 
66 

80 
62 

90 
70 

88 
69 

79 
55 

79 
53 

64 

56 

87 
62 

89 
67 

89 
71 

84 

66 

83 
71 

64 

69 

77 
65 

75 
62 

79 
55 

82  .7 
63.7 

EFF I NGHAM  3  N 

MAX 
MIN 

80 

61 

83 
65 

85 
68 

82 
59 

74 
54 

73 
58 

72 
56 

60 
57 

85 
58 

87 
65 

84 

65 

B3 
67 

84 

66 

64 

66 

86 
67 

90 
66 

83 
59 

83 
63 

92 
72 

78 
54 

77 
51 

79 
53 

86 

55 

89 
58 

92 
64 

B9 
66 

86 
67 

91 
69 

85 
66 

75 
62 

71 
55 

82.8 
61  -7 

FLORA  S  NW 

MAX 
MIN 

86 
61 

90 
71 

85 
68 

77 
59 

78 
54 

74 

62 

63 
55 

68 

55 

92 
63 

69 
63 

87 
67 

87 
67 

88 
64 

90 
62 

93 
69 

89 

72 

89 
54 

97 
71 

94 

70 

83 
50 

84 

47 

89 

50 

95 
54 

98 
61 

98 
70 

91 
64 

95 
69 

90 
69 

80 
66 

73 
63 

80 

53 

87.5 
62  .0 

MAT  TOON 

MA) 
MIN 

62 
66 

81 

67 

81 
64 

74 
58 

75 
56 

76 
62 

82 
63 

86 
60 

88 
66 

84 

65 

79 
66 

82 
66 

85 
65 

66 
66 

91 
71 

82 
66 

60 
61 

92 
70 

79 
64 

77 
56 

79 
53 

65 
57 

88 

61 

90 
68 

85 
70 

85 
67 

89 
70 

83 
69 

76 
66 

72 
59 

79 
56 

82.4 
63.7 

MOWEAQUA 

MAX 
M]N 

81 
60 

79 
68 

83 
67 

77 
58 

79 
56 

76 
59 

83 
64 

67 
57 

86 
65 

86 
63 

85 
64 

86 
67 

85 
66 

87 
66 

92 
71 

8S 
63 

87 
62 

93 
60 

80 

66 

80 
53 

80 
54 

66 
57 

90 
60 

90 
64 

85 
70 

81 

65 

89 
69 

84 

69 

79 
65 

76 
62 

83 
56 

83.9 
62.8 

NEWTON  6  SSE 

MAX 
M  1  N 

80 
63 

84 

63 

88 
68 

83 
59 

77 
56 

76 
56 

77 
57 

82 
56 

85 

57 

88 

65 

87 
66 

84 

68 

65 
65 

85 
64 

85 
65 

91 
70 

87 

57 

83 
64 

93 
71 

84 
54 

81 

50 

81 

S2 

84 
54 

91 
54 

94 
64 

93 
63 

90 
66 

93 
69 

92 
66 

80 
62 

72 
55 

85.0 
61  .3 

OLNET  2  S 

MHx 
MIN 

88 

61 

90 
72 

85 
69 

78 
62 

80 
59 

81 
58 

84 

58 

87 
66 

91 
64 

90 
65 

86 
66 

88 

67 

65 
61 

89 
66 

92 
70 

88 

7S 

86 

S9 

95 
69 

89 

75 

81 

56 

82 
52 

86 
54 

92 
59 

97 
64 

96 
69 

92 
64 

94 

69 

89 
70 

82 
66 

70 
65 

87.  1 
64.1 

PALESTINE 

MAX 

m  :  n 

84 

63 

89 
69 

85 
69 

78 
60 

79 
57 

76 
63 

81 
62 

85 
59 

90 
65 

88 

67 

85 
68 

82 

67 

85 
65 

8S 
65 

91 
70 

87 
73 

84 

60 

93 
71 

83 
65 

79 
56 

81 
52 

86 
55 

90 
57 

94 

69 

90 
69 

90 
66 

97 
69 

90 
71 

78 
66 

69 
61 

80 

SS 

85.0 
64  .0 

PARIS  WATERWORKS 

M  H  I 

MIN 

82 
64 

82 
67 

81 
66 

76 
59 

75 
54 

77 
60 

81 

63 

85 
61 

87 
61 

85 
63 

81 
67 

63 
65 

86 
65 

67 

67 

90 
71 

85 
69 

80 
62 

90 
71 

86 

73 

79 
57 

80 

55 

85 
56 

88 

62 

91 
71 

83 
71 

81 
69 

89 
71 

84 

67 

76 
66 

73 
60 

80 

55 

82.  B 
64  .2 

SALEM 

MAX 
MIN 

85 
63 

90 
72 

86 
69 

82 
62 

75 
59 

75 
63 

83 
56 

88 
59 

92 
62 

91 
65 

87 
67 

89 
69 

89 
68 

91 
68 

93 
72 

89 
69 

69 
61 

96 
74 

93 
77 

84 

57 

87 
56 

92 
57 

94 

59 

99 
66 

97 
72 

93 
66 

94 

72 

90 
70 

79 
65 

74 

65 

82 
56 

88.0 
65  .0 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

84 

67 

B2 
62 

84 
64 

63 
56 

75 
54 

77 
57 

83 
57 

86 
56 

88 
61 

87 
58 

86 
65 

86 
65 

89 
69 

87 
62 

91 
67 

89 

62 

83 
57 

91 
6B 

9 1 
67 

79 
52 

79 
55 

86 

53 

67 
63 

90 
64 

90 
72 

79 
68 

87 
69 

88 

70 

82 
64 

78 

57 

82 
55 

84.8 
61  .8 

VANDAL  I A  2  NW 

MAX 
MIN 

91 
64 

63 
71 

66 
62 

8S 
59 

76 
56 

72 
6 1 

80 
60 

82 
57 

86 
64 

89 
63 

88 
66 

86 
66 

88 
66 

89 
66 

90 
71 

92 
66 

85 
58 

86 
73 

94 

75 

83 

55 

82 
52 

89 
59 

90 
6B 

97 
70 

93 
69 

84 

70 

86 
65 

76 
60 

74 

57 

85.6 
63.8 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

62 
63 

62 

82 

76 
56 

77 
SI 

75 
53 

81 
61 

84 

62 

67 
61 

85 
61 

82 
67 

85 
64 

86 
64 

88 

67 

90 
69 

82 
65 

82 
61 

93 
69 

90 
67 

78 

53 

80 

52 

85 
58 

86 

60 

91 
68 

90 

72 

84 

65 

90 
69 

63 
69 

77 
64 

79 
60 

80 

53 

83.7 
62.2 

SOUTHWEST  06 

ANNO   1  E 

MAX 
MIN 

89 
63 

94 

70 

67 
69 

79 
65 

79 
60 

76 
62 

69 
56 

92 
66 

91 
66 

92 
68 

87 
65 

89 
68 

93 
67 

92 
69 

92 
73 

95 

75 

97 
67 

97 
75 

87 
73 

87 
61 

88 

57 

91 
60 

94 

61 

100 
65 

102 
68 

91 
67 

92 
70 

92 
73 

76 
66 

69 

63 

80 
58 

89.0 
66 . 1 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 
MIN 

86 
61 

87 
69 

67 
66 

84 

60 

76 
54 

78 
58 

62 
51 

68 

55 

90 
61 

91 
62 

84 

62 

86 
64 

90 
62 

91 
68 

92 
73 

92 
64 

89 
59 

96 
74 

96 
70 

85 
50 

85 
47 

89 

51 

92 
S3 

99 
62 

97 
66 

85 
65 

91 
67 

91 
66 

82 
66 

77 
63 

81 
56 

87.7 
61  .5 

CAHOKIA 

MAX 
MIN 

86 
59 

86 
72 

87 
68 

64 

63 

85 
56 

80 
58 

74 

S3 

78 

57 

78 
60 

61 

59 

91 
59 

65 
66 

87 
66 

90 
70 

92 
72 

92 
6S 

86 

62 

85 
73 

97 
71 

84 

52 

85 
50 

B6 
56 

92 
57 

95 
67 

102 
72 

100 
66 

94 

69 

91 

67 

84 

68 

77 
64 

70 
56 

86.6 
63  .0 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 
MIN 

88 
70 

92 
73 

68 

73 

81 
69 

84 

66 

77 
68 

63 
62 

89 
66 

89 
71 

90 

72 

87 
70 

86 
68 

87 
67 

89 
71 

90 
75 

92 
78 

96 
78 

93 
77 

88 
71 

85 
66 

84 

61 

87 
62 

91 
67 

94 

70 

97 
70 

87 
69 

90 
74 

8B 
68 

72 
65 

67 
63 

78 
61 

86.8 
69  .0 

CAR80N0ALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

86 
60 

90 
66 

93 
69 

89 
65 

81 
56 

79 
61 

78 

50 

85 
53 

89 
56 

93 
67 

92 
64 

64 

68 

89 
66 

94 
69 

94 

70 

94 

75 

93 
63 

1  00 
73 

97 
78 

86 
56 

89 
50 

89 
51 

91 
54 

94 

SB 

100 
65 

99 
67 

89 
68 

92 
75 

92 
69 

74 
64 

71 

58 

89.2 
63  -5 

CARLYLE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

83 
62 

67 
68 

86 

67 

84 

60 

76 
56 

74 
58 

74 

53 

69 

59 

68 
63 

90 
64 

87 
65 

84 

67 

88 
66 

88 
68 

92 
68 

94 

67 

87 
63 

B7 

69 

95 
74 

63 
54 

83 
63 

89 
60 

90 
64 

93 
68 

98 

73 

99 
66 

88 
69 

94 

70 

86 
67 

78 
64 

75 
57 

86-8 
64.3 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 
MIN 

91 
61 

83 
69 

85 
66 

87 
58 

75 
57 

73 
60 

84 

59 

91 
48 

94 

62 

92 
65 

84 
64 

90 
64 

94 
64 

96 
67 

96 
71 

93 
62 

102 
61 

99 
72 

84 

60 

84 

56 

65 

52 

89 
51 

98 
54 

101 
62 

106 
68 

92 
66 

98 

70 

97 
6B 

95 
65 

73 
59 

96 
56 

90.5 
61*6 

KASKASK 1 A  R  NAV  LOCK 

MAX 
MIN 

85 
60 

88 
69 

91 
68 

85 
61 

76 
56 

74 

6  9 

78 
53 

83 

55 

88 

62 

92 
64 

91 
65 

84 

65 

65 
66 

92 
69 

92 

72 

95 
69 

92 
67 

99 
71 

98 
76 

65 
57 

6  6 
54 

87 

57 

91 
56 

96 

60 

100 
71 

97 
58 

86 
68 

93 

72 

89 
70 

78 

65 

74 

59 

88.1 
63.7 

MARION  4  NNE 

MAX 
MIN 

84 

60 

69 
61 

93 
69 

87 
65 

60 
59 

79 
60 

71 
S3 

82 
54 

88 

57 

91 
67 

90 
63 

6IJ 
65 

87 
66 

90 
66 

91 
67 

92 
74 

91 
65 

98 

6  6 

91 
74 

85 
62 

65 
56 

85 
54 

90 
55 

94 

59 

98 
71 

100 
67 

68 

68 

92 
73 

90 
70 

73 
63 

69 
59 

87  .2 
63.5 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 
MIN 

87 
65 

88 

72 

84 

7  0 

80 
61 

74 

58 

72 
61 

61 
57 

87 
63 

90 
6  3 

66 
66 

82 
67 

86 
68 

88 
67 

89 
69 

92 
73 

87 
73 

69 
66 

94 

74 

92 
71 

56 

57 

60 

62 

69 

74 

66 

7  3 

72 

65 

64 

57 

86.5 
65.8 

SPARTA 

MAX 
MIN 

87 
65 

91 
72 

87 
74 

83 
61 

75 
59 

78 

60 

84 
54 

89 
63 

92 
6  3 

89 

67 

86 

63 

93 

94 

9  4 

92 

99 

98 

94 

86 

6  7 

93 

9B 

101 

102 

87 

97 
7  3 

94 

72 

85 
68 

75 
64 

83 
57 

89.5 
65. 9 

WATERLOO 

■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

B4 

65 

86 

72 

87 
69 

83 
61 

75 
59 

71 
60 

80 
55 

83 
61 

6  9 
65 

90 
66 

89 
64 

66 
65 

65 
66 

92 
70 

93 
7  3 

91 
67 

93 
66 

94 

7  6 

95 
66 

82 
54 

86 
55 

86 
56 

92 
60 

95 
67 

99 

72 

98 
66 

90 
69 

93 

70 

83 
66 

76 
63 

76 
58 

87. 1 
64  .7 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 
MIN 

65 

73 

70 

63 

59 

66 

66 

62 

6  6 

70 

68 

70 

68 

66 

71 

75 

63 

69 

76 

59 

56 

54 

64 

71 

71 

66 

71 

71 

69 

64 

57 

66.6 

BROOKPORT  DAM  52 

MAX 
MIN 

90 
63 

B9 

70 

66 
68 

80 
67 

78 
61 

81 
61 

82 
57 

87 
57 

6  9 
6  7 

88 
66 

86 
68 

86 

6  9 

88 
66 

93 
70 

91 

72 

93 
75 

95 
70 

96 
74 

96 
76 

85 
62 

6  7 

5  5 

92 
54 

91 
69 

96 

66 

96 
69 

93 
66 

94 

70 

74 

69 

63 

60 

89-2 
66.0 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 
MIN 

88 
61 

93 
72 

93 
69 

88 

65 

82 
59 

81 

65 

84 

55 

B9 
54 

89 
6  3 

91 
66 

84 

65 

88 
6  7 

91 
69 

91 
69 

92 
70 

95 
76 

97 
65 

98 
71 

94 

71 

86 
60 

87 
56 

92 
53 

94 
61 

99 
63 

100 
69 

90 
65 

93 

70 

92 
73 

69 
69 

72 
63 

80 

57 

89.7 
64.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

aucusi  1978 


STRT I  ON 


DAY   OF  MONTH 


19  20 


22 


23  24 


2  7 


28   29   30  31 


FBIRF IELO  RADIO   MF IN 

HftRRISBURG 

)1C  LEftNSBORO  2  ENE 

NT  CftRHEl 

NT  VERNON  3  NE 

RENO  LUKE  Oft" 

ROSICLftRE 


nbx 
M|N 


NftX 


nftx 

NIN 


NftX 
*  [  N 


nnx 
niN 


Nftx 

NIN 


NftX 
NIN 


91  91 
Tl  69 


90  9? 
7«  70 


90  93 
64  69 


86  91 
68  70 


91  86 
59  64 


90  92 
64  70 


89  86 

66  70 


84     76  76 

62     56  6? 


83  85  77 
65     60  65 


87     80  81 

62     57  56 


85  77  79 
64     59  61 


79  75  84 
61     63  58 


86  79  77 
66    62  64 


83  80  77 
65    60  64 


83  87 

55  55 


88  93 

57  56 


78  84 

57  60 


76  82 
62  62 


82  86 
52  54 


73  82 
56  55 


80  85 
58  58 


61     64  69 


89  84 

65  65 


93  95 
65  68 


93  96 
68  72 


92  94 
65  68 


93  84 
64  68 


91  93 
70  70 


8e  98 

57  67 


99  100 
65  70 


95  92  97 
70    61  67 


93     91  96 


95  91 
73  66 


93  84 

S3 


93  87 
78  60 


99  86 

72  57 


91  87 
71  60 


98  91 
60 


97  85 
74  65 


95  95 
72  66 


94  100 

56  63 


98  102 
S9  65 


90  97 
59  61 


85  91 
60  64 


94  100 

57  61 


89  96 
59  63 


91  95 
60  67 


99  93 
67  65 


102  92 
70  66 


102  103 
66  64 


97  98 
72  66 


102  90 
68  64 


100  102 
70  67 


98  90 
65 


90  82  1 
75    69  64 


97  76  73  82 
74     69    64  58 


92  80  71  82 
72    65    63  56 


96  94  76  72 
73    69    65  58 


85  71  75 
69    65  65 


88.4 

63.2 


91  .5 
65.9 


89.5 
63.0 


85.7 
65.6 


88.7 
62.3 


88-5 

65- 2 


85-9 

6S.I 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  ST«1 ION  INDEX 
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DRILY   SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

AUGUST  1978 


i 

onr 

OF  MONTH 

O 

STAT  ION 

a. 
o 

Tim 

: 

i 

3 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

i  s. 

16 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

tz 

QE 
E 

URBANR 

1  INI 

4 

niN 

78 

76 
3  3 

76 
73 

79 
74 

76 

72 

76 
73 

75 
73 

77 
71 

77 
73 

78 
74 

'4 

77 
75 

BC 
75 

60 

76 

30 

76 

80 
76 

78 

73 

75 
73 

78 
73 

78 

75 

75 
73 

77 
71 

79 
72 

77 
7  J 

78 
74 

76 
75 

76 
75 

79 
75 

79 
74 

77 
75 

76 
72 

77.4 

73.6 

8 

fin  x 

M  1  N 

75 
74 

75 
74 

7a 

76 
75 

76 
75 

76 
73 

75 
73 

74 

73 

75 
73 

75 
73 

78 
73 

't 

IS 

78 

76 

78 

76 

78 
76 

77 
77 

JB 

77 

77 
75 

76 
75 

77 
76 

76 
75 

75 
74 

76 

73 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

76 

75 

77 
7  6 

76 
76 

76 
76 

76 

75 

76.2 
74  .7 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STAT  ION  INDEX 


I  0 


EVAPORATION  AND  WIND 


DRY   OF  MONTH 

-> 

STPT ION 

»  K  O 

s°; 

1 

2 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

1  0 

!  1 

1  ? 

13 

1  4 

IS 

If. 

1  7 

i  B 

19 

2 : 

.'2 

23 

.'6 

?  1 

21 

30 

i  1 

•     ■  ■ 

NORTMMESt  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

E  vflp 

.04 

.  1  5 

" 

.47 

■ 

4  6 

• 

.5? 

-  1  3 

•  22 

.  1  6 

.  30 

.05 

.22 

.'9 

' 

66 

.  1  5 

27 

■  I  2 

■  1  7 

.05 

•  2  7 

.  1 1 

.  20 

"!S 

6  -  3GB 

N  I  NC 

26 

29 

27 

1  4 

B 

!  2 

!  2 

42 

20 

1  5 

16 

I  1 

27 

31 

•  4 

S3 

12 

4  ' 

37 

1  '7 

27 

2  0 

76 

10 

4 

1  7 

36 

2  6 

1  5 

905 

nnx 

76 

B7 

4fl 

B  1 

69 

90 

431 

94 

94 

H4 

'3  3 

«3 

BS 

90 

91 

9  1 

Ml, 

92 

N 

92 

90 

»H 

1  1 

90 

BS 

e  • 

H  | 

96 

6 

46 

88. 9 

win 

70 

52 

B  I 

HI 

60 

59 

6? 

661 

71 

65 

65 

63 

66 

E  ) 

6 

1  i 

6  6 

•  4 

70 

6  0 

6  1 

..  1 

63 

70 

71 

71 

7  0 

6S 

64 

61 

65-0 

■         ■  a 

E«ST  05 

UR8RNP 

EVRP 

« IS 

■  2  81 

.  0  1 

.'  5 

.IS 

•  1 2 

-  1  6 

.  [  7 

.22 

■  IS 

:  ri 

-  1  0 

.20 

.  !  | 

.27 

.22 

.06 

.  2S 

.  99 

•21 

.  1  9 

.  !  6 

■  1  1 

■  16 

■  10 

.  0  2 

■  25 

z 

* ' ' 

MI  NO 

37 

26 

< . 

IS 

1  7 

IS 

29 

3  1 

4  H 

35 

1  31 

2  3 

1  i 

.'1 

'3 

i  ] 

30 

6  7 

33 

24 

2  1 

22 

76 

10 

16 

1  « 

4i 

46 

2  3 

•  4 

973 

HOK 

91 

H  - 

g  i 

9: 

8> 

77 

B  I 

f)  ' 

9  1 

BS 

■3  1 

4" 

90 

92 

■1  1 

SI 

67 

72 

89 

6  6 

«" 

69 

9  1 

91 

90 

74 

4  0 

6  1 

87 

83 

82 

86.5 

niN 

SS 

BE 

E  ' 

60 

56 

',4 

60 

6: 

62 

6S 

62 

6  ' 

64 

64 

66 

6' 

6  1 

62 

68 

S  1 

58 

57 

• 

68 

6  5 

6  6 

6  6 

1.4 

6  6 

63 

6 

62.9 

■      ■  ■ 

WEST   SOUTHWEST  06 

SPRINGFIELD  HSO  RP 

E  VRP 

■ :  4 

•  1  7 

.'4. 

v.: 

.20 

:  'J 

.  1  3 

.  24 

.  i  3 

.22 

■  1  7 

2  3 

.  2S 

26 

.22 

.  29 

■  1  7 

1  B 

.25 

.  2  2 

.24 

2  4 

•  12 

-  2  ' 

.16 

.  1  2 

.26 

■  1  5 

?4S9 

H  I  NO 

2S 

6c 

56 

49 

27 

.'  1 

27 

5  3 

.:' 7 

29 

4' 

'  9 

'3 

B 

10 

6  6 

6  ' 

9  7 

36 

46 

4  1 

57 

46 

36 

'6 

76 

4H 

nnx 

BB 

84 

• 

):> 

»H 

92 

96 

95 

92 

3  4 

)  ' 

14 

93 

9? 

(3  7 

9? 

B 

92 

69 

9  i 

92 

95 

94 

61 

"4 

10 

66 

»' 

90 

90.4 

niN 

70 

''1 

69 

G 

6i 

-  » 

66 

65 

|  H 

B  1 

69 

B  i 

68 

71 

7? 

65 

65 

66 

6  9 

i 

'.9 

62 

6  6 

64 

73 

70 

71 

72 

67 

6  4 

62 

66-6 

SOUTMNEST  08 

CRRLYLE  RESERVOIR 

EVRP 

.25 

:  i 

.2  2 

.  IB 

-24 

.2  1 

.  I  1 

.22 

.28 

.  i 2 

.26 

.25 

.21 

26 

..'6 

4  1 

-  10 

■  21 

1  ) 

■  33 

.  32 

..  H 

.27 

.32 

.28 

.21 

.2  1 

.27 

.16 

.29 

.08 

7.69 

HIND 

45 

63 

4  " 

95 

e 

68 

40 

33 

64 

55 

37 

S  3 

31 

66 

«. 

124 

43 

90 

1  1  7 

71 

67 

33 

33 

501 

34 

' 

4 

61 

42 

76 

107 

1882 

nnx 

)2 

BE 

,4 

9. 

63 

75 

73 

92 

94 

9  j 

9  6 

'3  1 

96 

9  1 

96 

9  1 

9  3 

BG 

14 

RH 

88 

91 

6  5 

62 

97 

9  4 

91 

91 

84 

'6 

76 

86.8 

HIN 

63 

S( 

}  1 

59 

4  9 

4H 

i, 

e  i 

S  1 

66 

69 

.,') 

•■9 

70 

74 

10 

56 

6H 

72 

611 

6  1 

61 

66 

66 

66 

6  9 

70 

67 

64 

S7 

65.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STRTION  INOEX 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

e> 
cr 
z 

cr 

Q 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CL 

XL 

Q_ 

<  1 

CC 

a. 

a. 
a 

SPECIfiL 
isce  notes 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STATE  POLICE  RADIO 

ALEOO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

13 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

41 

04 

90  34 

673 

L 

CITY  OF  ALEXIS 

RL  TON  DAM  26 

0137 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

53 

90   1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

08 

UN  I  ON 

4 

37 

28 

89  14 

640 

6P 

6P 

H 

J  BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88  08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G  ROBINSON  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

OU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87  59 

746 

r 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89  12 

570 

r 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90  56 

680 

C 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

I 

4  1 

45 

88  21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90  22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

10 

88  09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90  26 

450 

7A 

RADIO  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UN  I  V 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89  51 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELV  IDERE 

0583 

02 

BOONE 

s 

4.' 

15 

88  50 

815 

f 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

4  0 

20 

91  06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  55 

445 

8A 

NORMAN  D  MEL  V  I  N 

BLOOM  I  NGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89  01 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90  32 

540 

6P 

MRS  CLORA  B  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88  39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOK I  A 

1  160 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90  13 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA   TREATMENT   PL  T 

CAIRO  WSO  CI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89  10 

314 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90  01 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89  10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL  I  NV  I  LLE 

1280 

06 

MACOUP  I  N 

39 

17 

89  52 

625 

6P 

6P 

H 

OR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I  NV  I  LLE  2 

1  284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89  53 

62 1 

r 
< 

WILLIAM  J  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CLINTON 

2 

38 

38 

89  20 

501 

8A 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C ARM  I   6  NW 

1296 

09 

WHI  TE 

7 

38 

10 

88  12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1386 

08 

MAR  I  ON 

2 

38 

31 

89  07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1420 

02 

GRUNDY 

1 

4  1 

24 

88  17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

COLES 

7 

39 

29 

88  10 

680 

6P 

7A 

DflLIAS  A  PRICE 

CHENOA 

1475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88  44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89  50 

460 

7A 

ROBERT  W  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PL  T 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87  36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87  45 

647 

c 

rHirAGn  watfr  piir  niv 

CHICAGO  0  ' HARE  WSO  AP  R 

154  9 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87  54 

674 

MID 

MID 

r 
L 

1-1  1 

n  j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87  38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PL  T 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87  33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87  43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  I 

47 

87  36 

594 

12M 

12M 

: 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

41 

47 

87  45 

627 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHILL ICOTHE 

1627 

04 

PEORIA 

I 

40 

55 

89  30 

510 

7A 

DON  H  CONNER 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88  24 

454 

c 

FRANK  K  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88  19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88  58 

700 

7A 

MORR I S  1  nrKQRn 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


$88()Ii0or\rInv^?h^Trd!nK  AS;,011"***  °f  tMs  S*a*e  Bay  be  obtalned  bv  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashcvllle,  N.C. 
JIHJU1,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F       In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultaut  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,    c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation"  table  "Daily 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours'cndlnK 
at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table 

,     k      Ma*  and  "in  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  ai 
Jnches  above  the  pan.  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  Julv  Issue 
of  this  bulletin .  * 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.   from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt  loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Dally 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

•*    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

$     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  ior  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  In  "Cliioatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Sol  1  Temperature"  table . 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Duta"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3- LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be found  in .^•^"t^SlTSm. 
station  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  Information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climalological  Data,   price  20  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  


Subscription  Price-     *5  10  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $5.55  additional  for  foreign  mailing;  40C  single  copy;  30?  annual 
slarj        Sake  checks  payable        Apartment  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications.  
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84  .  S 

56  •  1 

71 

94 

1 9 

4  3 

29  * 

24 

10 

0 

0 

0 

0 

n 

Q 

83.2 

55.6 

69 

i 

92 

20 

39 

29 

42 

3 

0 

0 

0 

.76 

-  2.22 

.31 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

OLNEY  2  S 

84.8 

S7.2 

7 1 

0 

1  .8 

93 

19 

41 

24 

21 

B 

0 

0 

0 

.79 

-   1  .99 

.36 

14 

.0 

a 

3 

0 

0 

PALEST INE 

84  .0 

S7.8 

70 

9 

2.4 

95 

19 

41 

29. 

29 

8 

0 

0 

0 

.86 

-  2-33 

.60 

14 

.0 

0 

3 

1 

0 

PARIS  WATERWORKS 

83  .2 

59  .8 

71 

5 

3  ■  7 

93 

1 9 

29* 

3 1 

5 

0 

0 

0 

2.49 

0 

3 

Q 

Q 

SALEM 

85-1 

59.9 

72 

5 

94 

19 

44 

29 

12 

9 

0 

0 

0 

2.05 

.92 

14 

■  0 

0 

3 

2 

0 

TUSCOLA 

84  .3 

58. 3 

71 

• 

93 

19 

43 

29 

32 

7 

0 

0 

0 

3.27 

.08 

2.55 

16 

.0 

0 

3 

1 

1 

VANDAL  IB  2  NH 

83. SM 

S8.4M 

7 1 

93 

20 

42 

27. 

33 

B 

0 

0 

0 

.85 

.23 

14 

.0 

o 

4 

0 

0 

HINOSOR 

84  .0 

57. S 

70 

8 

3.2 

92 

19 

38 

27 

34 

6 

0 

0 

0 

1  .01 

-  2.34 

.69 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

70 

6 

2.B 

1  .19 

-   1  .96 

.0 

■        ■  a 

SOUTHWEST  06 

BNNfl   1  E 

83.2 

62  .OH 

72 

6M 

2  •  8 

92 

20 

29 

s 

0 

0 

0 

30 

■  0 

0 

2 

o 

o 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

86.0 

57.7 

71 

9 

93 

19- 

39 

29 

24 

12 

0 

0 

0 

3.78 

3.07 

16 

.0 

Q 

3 

2 

1 

L  HnUrV  1  H 

84  .6 

58.0 

71 

3 

96 

20 

43 

29 

28 

10 

0 

0 

0 

2.60 

1  .06 

17 

.0 

0 

3 

3 

1 

CAIRO  HSO  CI  R 

84  .0 

66  -  4 

75 

2 

3-2 

93 

20 

5  3 

6 

0 

0 

0 

•  0 

0 

3 

o 

o 

CBRBONOBLE  SEHBGE  PL 

84.2 

S6.7 

70 

S 

.9 

91 

2I« 

39 

29 

3B 

0 

0 

0 

.16 

-  3.30 

.14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CARLYLE  RESERVOIR 

83.0 

60.0 

7 1 

5 

2.6 

92 

20  • 

45 

24 

26 

9 

0 

0 

0 

2.06 

-  1.12 

1  .51 

14 

.0 

Q 

2 

1 

1 

DU  QUO  IN  4  SE 

84  .3 

57. 8 

71 

1 

1  .4 

97 

1 

39 

29 

26 

9 

0 

0 

0 

.91 

-  2.24 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

KASKASK1A  R  NAV  LOCK 

85 . 1 

S8  .5 

71 

8 

94 

20 

4  1 

1  0 

0 

0 

0 

.  0 

0 

2 

o 

o 

MAR  1  ON  4  NNE 

81  .3 

58.  S 

69 

9 

89 

20 

43 

30- 

37 

0 

0 

0 

0 

.78 

-  2. 51 

.7S 

14 

.0 

0 

t 

1 

0 

NASHVILLE   4  NE 

83.4 

61  .4 

72 

4 

92 

8 

46 

26 

16 

6 

0 

0 

0 

2.09 

-  1.14 

I  .05 

17 

.0 

0 

3 

2 

1 

SPARTA 

86.4 

60.7 

73 

6 

3.2 

95 

19* 

45 

26. 

11 

10 

0 

0 

0 

.90 

-  2.69 

•  54 

30 

.0 

o 

3 

1 

0 

HBTERLOO 

85.8 

S9.4 

72 

6 

9S 

21. 

43 

23 

24 

10 

0 

0 

0 

.96 

-  2.51 

.57 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

OIVISION 

72 

0 

2.2 

1  .28 

-  2.14 

.0 

■        ■  ■ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

62  .2 

n 

4S 

24 

0 

0 

0 

8R00KP0R  T  DAH  S2 

59. 7 

n 

44 

29. 

0 

0 

2.30 

-  1  .28 

2.27 

14 

.0 

0 

1 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

84.0 

59. 4 

71 

7 

91 

7 

43 

29 

17 

4 

0 

0 

0 

3-98 

2.56 

14 

.0 

0 

3 

FB1RF IELO  RBOIO  Hf IH 

84  .0 

58.5 

71 

3 

2.3 

92 

19- 

41 

29 

20 

G 

0 

0 

0 

2.59 

-  .45 

2.03 

I  4 

.0 

0 

4 

HBRR I SBURG 

85.2 

60.2 

72 

7 

2.5 

93 

20« 

43 

29 

1 1 

1 1 

0 

0 

0 

1  .98 

-  .83 

1  .80 

1  4 

.0 

0 

2 

MC  LEBNSBORO  2  ENE 

83.3 

58.4 

70 

9 

.9 

91 

20« 

4S 

30* 

29 

7 

0 

0 

0 

2.36 

-  .97 

1  .83 

14 

.0 

0 

3 

MT  CARMEL 

82  .2 

60.5 

71 

4 

91 

20 

47 

30. 

21 

2 

0 

0 

0 

1  .63 

1  .47 

14 

.0 

0 

2 

HT  VERNON  3  NE 

83.7 

53. 8M 

68 

8n 

-  .7 

92 

20. 

39 

29- 

44 

6 

0 

0 

0 

1  .73 

-   1  .80 

.92 

14 

.0 

0 

3 

RENO  LAKE  OAM 

83  .6 

61 .1 

72 

4 

93 

20- 

46 

24 

19 

9 

0 

0 

0 

1  .25 

1  -IS 

14 

.0 

0 

I 

\ 

ROS I CLBRE 

81  .6 

60.1 

70 

9 

90 

19 

44 

23 

26 

1 

0 

0 

0 

3.70 

.81 

2.36 

1  4 

.0 

0 

4 

2 

OIVISION 

71 

.3 

1  -S 

2.32 

-  .82 

.0 

SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STATION  INOEx 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATIC 


DRY   OF  MONTH 


4     5    6     7    8    9     10  1 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


NORTHWEST  01 

ALEDO 
OIXON 

FREEPQRT  WASTE  WTR  PL  T 
FUL TON  OAM  13 
GALENA   1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
KEITHSBURG 

KEWANEE  1  E 
MOL  INE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  OAM  17 


ROCHELLE  6  NW 
HOCKFORD  6  ENE 
ROCKFORO  WSO  AP 
STOCK TON 


TISKILwA    2  SE 


AURORA 

BARR  INGTQN 

CHANNAHON  DRESDEN  I 
CHICAGO  □  MARE   WSO  i 


JOLIET  6 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 
MC  HENRY  L  OCX  A 
MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  R 
WAUKEGAN 
UHEATON  3  5E 


WEST 

AVQN  5  tit 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GAL  ESBURG 
GLADSTONE  DAM 

GOLDEN    1  NW 
LA  MARPE 
MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERi 


NDON  RO  DAM 


I  N 


PAYSON 

OUINCY  FAA  AP 

OUINCY  OAM  21  ✓ 

QUINCY  MEMORIAL  BRIOGE 

RUSHVILLE 


CENTRAL  01 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 
CMENOA 

CHILL ICOTHE 
CLINTON    1  SSW 
DECATUR 


FARMER  CIT 


LACON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY  1  Nl 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  P 
GIBSON  CITY  1  E 
HQQPESTON  1  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL 

MONTICELLO  2 
PIPES  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTQUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

AL  TON  DAM  26 
BEARDSTOWW 

BLUFFS 


1  .  32 
3.62 
5.24 


1  .61 
2.44 

3.39 


2.51 
3  .97 
2.87 


SEE   REFERENCE  Nl 


I0TES  fOLLOHING  5TPT  I  ON  INDEX 

4 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


CMRi INVILLE 
EOHWROSVIILE   1  "E 
ORAF  TON 

GREENVILLE  1  C 
GSIGQSVILLC 

M IL  L  58080 
JACKSONVILLE 
jEBSEyVIlLE  2  SU 
KINCAID 
ME  DORA 


*13 


OLIVE  IE 


SPBINGF JElO  WSO  I 
vIBDEN  1  N 
VIRGINIA 


EAST  SOUTHEAST 

CHARLESTON 
CL»r  CITY  6  S5E 
DION  A  3  SU 
EFFINGHAM  3  U 
FlQBA  5  NU 

GBEENuP 

HUTSONVtLLE   PQWEB  I 
LAURENCEVIILE 
MBTTOON 
HOWE  AQUA 

nEUTQn  6  SSE 
OLNEV  2  S 
PALESTINE 
PABIS  wATEBwQRKS 
SAINTE  MABIE 

SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL IA  3  HU 
WINOSOB 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNI 
CAHQKIA 
CAIRO  W50  CI 
CAB80N0ALE  SEWAGE  PL 

CARL  YL  E   BE SERVO  IB 

CENTRAL  I A 

CHESTER 

OU  QUOIN  4  SE 

GRAND  TOWER  2  N 


'  ■ 


K.ASKASKIA 
MAS I ON    4  NNE 

NASHVILLE  4  NE 

PRAIRIE  OU  BOCHEB  1WSU 

RED  BUD  5  SE 


1.30 
2  .00 
2.75 


1  .60 
3.01 
2.  DO 


1  .50 
1  .42 
2.20 


DAY   OF  MONTH 


1    2  3 


1112 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


SOUTHEAST  09 

ALBION 

BENTON  FOREST  SEBVICE 
BBQOKP08T  DAM  52 

CARMI    B  NW 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

FAIRF  IEL  0  RADIO  Wfiw 
GOL  CONOA  DAM  51 
HARB IS6URG 

HABB ISBUBG  DISPOSAL  PL 
MC  LEANSBORO  2  ENE 

MT  CABMEL 
MT  VERNON  3  NE 
REND  LAKE  DAM 
BOS I CLARE 

SHAWMEETOHtl  NEW  TOWN 
WAYNE  CITY  1  H 


2.30 
2.36 
3.90 


.03  2. 2' 
3.  IB 
T  2.66 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  ST«F ION  INDEX 

5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1978 


STflT ION 

DAY  OF  MONTH 

o 
<x 

K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

15 

16 

17 

IB 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

. 

NORTHWEST  01 

OLE  DO 

MAX 
MIN 

64 

88 

89 

B3 

86 

89 

95 

95 

94 

93 

91 

87 

85 

81 

84 

B6 

81 

84 

90 

87 

67 

70 

74 

82 

75 

77 

72 

70 

80 

68 

82.9 

DIXON 

MAX 
MIN 

86 

85 

90 

89 

67 

89 

92 

97 

99 

95 

96 

92 

86 

88 

to 

85 

82 

72 

85 

91 

82 
54 

69 
46 

72 

74 

4  8 

82 
50 

72 
46 

77 
4fi 

71 
4  3 

70 
42 

77 
46 

83.4 
56  .9 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL T 

MAX 
MIN 

63 

69 

84 

87 

84 

87 

90 

94 

96 

94 

93 

90 

B2 

78 

78 

82 

75 

75 

83 

90 

70 

66 

68 

72 

79 

69 

76 

67 
39 

67 
38 

74 
38 

80.7 

53.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 
MIN 

84 

82 

86 

84 

IB 

B6 

89 

92 

93 

93 

91 

B9 

85 

84 

78 

B2 

83 

73 

82 
64 

88 

70 

71 
55 

65 
46 

68 
46 

73 
47 

77 
52 

68 
48 

75 
46 

66 
45 

69 
45 

74 
46 

80.3 
57.2 

GALVA 

MAX 
MIN 

6S 
60 

83 

67 

90 

84 

86 

88 

92 

95 

94 

93 

90 

84 

88 

79 

80 

85 

74 

85 

90 

64 

67 

73 

73 

81 

73 

76 

71 

68 

78 
46 

82.5 
57.6 

OENESEO 

MAX 
MIN 

84 

89 

99 

83 

BB 

90 

95 

95 

94 

93 

91 

84 

87 

79 

85 

87 

75 

at. 

91 

82 

68 

70 

73 

HI 

72 

77 

70 

67 

79 

61 
47 

B2.1 
55  .5 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

66 

86 

39 

89 

65 

90 

91 

95 

97 

95 

94 

9  I 

88 

93 

B3 

87 

8  9 

75 

88 

92 

88 

67 

71 

73 

62 

74 

76 

72 

69 

78 
47 

B4  .6 

55.6 

KEWANEE   1  E 

MAX 
MIN 

HOLINE  WSO  AP 

MAX 
MIN 

83 

86 

B9 

83 

B 

90 

95 

95 

94 

93 

92 

87 

66 

8  0 

85 

86 

74 

85 

90 

77 

68 

70 

73 

81 

73 

77 

71 

69 

78 

62 
45 

82  .0 
56  .4 

MORR I  SON 

MAX 
MIN 

86 

64 

99 

88 

85 

88 

90 

95 

96 

94 

93 

91 

85 

85 

7B 

85 

83 

75 

84 

90 

76 

67 

71 

73 

79 

73 

77 

69 

69 

77 
45 

82.5 
53.2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

63 

83 

87 

65 

82 

H  I 

89 

94 

95 

93 

92 

91 

83 

80 

77 

84 

78 

71 

83 

89 

70 

65 

68 

72 

78 

69 

75 

67 

66 

75 
46 

80.4 

52.0 

PAW  PAW 

MAX 
MIN 

81 

83 

80 

83 

80 

BS 

86 

9  0 

93 

91 

90 

88 

63 

86 

77 

81 

60 

72 

83 

89 

84 

65 

69 

70 

79 

68 

74 

66 

66 

75 
43 

80.0 
55-5 

ROCHELLE  6  NW 

MAX 
MIN 

81 

83 

B3 

79 

63 

84 

90 

91 

88 

B7 

83 

61 

84 

75 

79 

60 

72 

84 

88 

77 

65 

68 

70 

79 

70 

75 

68 

67 

73 
43 

78.9 
53.6 

rTUI_r\ru"U    WoU  Hr 

MIN 

84 

59 

86 
59 

95 
58 

82 
53 

87 
55 

B8 

58 

92 
58 

95 
65 

93 
64 

93 
65 

90 
66 

83 
64 

85 
64 

78 
58 

B4 

54 

77 
62 

72 
61 

84 
64 

90 
71 

77 
59 

68 
49 

69 
45 

72 
42 

79 
46 

70 
48 

76 
45 

68 
44 

68 
38 

75 
45 

53 

80  .5 
55.7 

STOCKTON 

MAX 

81 

61 

85 
61 

86 
68 

81 
54 

84 

59 

88 
60 

92 
62 

94 
66 

91 
68 

90 
68 

88 

67 

82 
66 

75 
60 

74 
65 

81 

56 

77 
60 

73 
59 

83 
58 

87 
65 

65 

65 
52 

67 
36 

70 
37 

77 
46 

76 
44 

77 
46 

66 
52 

62 
33 

72 
43 

4  3 

79  .4 
56.1 

T I SK 1 LWA  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 

57 

89 
58 

65 
50 

Be 

52 

90 
55 

95 
60 

96 
65 

95 
62 

94 

62 

91 

67 

87 

|  H 

90 
71 

84 

69 

84 

S3 

87 
65 

85 
64 

8b 
61 

91 
69 

89 

70 

72 
S3 

71 
42 

73 
41 

81 
45 

77 
49 

76 
44 

72 
57 

68 
39 

77 
39 

77 
55 

84.1 

56.6 

WALNUT 
. 

MAX 
MIN 

83 

87 

88 

63 

86 

8R 

94 

96 

94 

92 

90 

RR 

86 

84 

83 

65 

8  7 

84 

90 

87 

72 

69 

73 

82 

76 

75 

70 

67 

76 

72 
54 

82  .8 
57.4 

NORTHEAST  02 

ANT I0CH  2  NW 

MAX 
MIN 

81 

82 

84 

75 

BO 

96 

85 

90 

96 

95 

91 

88 

70 

74 

77 

60 

69 

68 

85 

88 

79 

64 

68 

71 

77 

6-> 

74 

66 

66 

71 
49 

78.2 
54.9 

AURORA 

MAX 
MIN 

82 

85 

11 

83 

66 

88 

91 

94 

9  ! 

92 

89 

Rf 

88 

7  9 

82 

80 

75 

85 

91 

88 

65 

67 

71 

80 

68 

75 

78 

65 
4  3 

74 
42 

67 
55 

81  .0 
56.2 

BARR I NG  T  ON 

MAX 
MIN 

81 

63 

Hi 

79 

82 

86 

86 

9 

96 

92 

90 

89 

77 

86 

" 

81 

71 

74 

83 

88 

85 

62 

66 

70 

79 

67 

74 

65 
39 

64 
40 

72 
46 

79.3 
55.9 

CHICAGO  0 ' HRRE  WSO  HP 

MAX 
MIN 

83 

B5 

79 

82 

HP 

89 

92 

95 

9  3 

92 

90 

81 

86 

79 

RO 

•76 
63 

72 
63 

84 

66 

90 
67 

89 

62 

64 

5 1 

69 

71 

79 
49 

68 
49 

76 
46 

68 
46 

64 
43 

74 
45 

67 
56 

80.2 
57.3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

83 

85 

Bf 

76 

8  S 

87 

90 

93 

9  7 

92 

93 

91 

84 

6'.. 

8  0 

82 

74 

66 

79 
8  0 

90 
7  I 

91 

75 

90 

57 

58 

52 

68 
50 

78 
54 

81 

59 

73 
50 

76 
57 

64 

5 1 

71 
49 

75 
60 

82.3 
62.5 

CHICAGO  MIOWAT  WSO  AP 

MAX 
MIN 

85 

89 

i  > 

82 

68 

90 

91 

95 

9  3 

92 

91 

8  0 

89 

80 

94 

75 

75 

85 

90 
7  3 

90 
63 

63 
53 

66 
50 

71 

80 
50 

66 
53 

76 

69 

50 

63 

74 
46 

69 

57 

80.7 
59-7 

OE  K AL  B 

MAX 
MIN 

63 

85 

RR 

84 

BE 

a  i 

91 

94 

<4 

93 

92 

84 

88 

86 

80 

82 

74 

80 

89 

89 

75 
5  5 

69 
45 

72 
45 

79 
48 

80 
48 

74 
4B 

74 

57 

69 
42 

74 

64 

57 

82.0 
58.6 

ELGIN 

MAX 
MIN 

82 

82 

a  j 

82 

H4 

85 

66 

90 

9! 

93 

91 

89 

82 

68 
63 

'0 

82 
48 

IS 
58 

73 
58 

84 

67 

89 
68 

8  5 
55 

65 
45 

67 
42 

71 
43 

79 
46 

66 
43 

74 
43 

66 
42 

65 
42 

74 
44 

80-1 
54  .0 

GEBHARO  WOODS  ST  PARK 

MAX 
MIN 

66 

66 

RR 

90 

87 

8  ' 

89 

89 

96 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

85 
68 

80 
58 

86 

72 

55 

48 

70 
38 

74 

5? 

68 
50 

76 
37 

67 
40 

64.3 

55.1 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

MAX 
MIN 

84 

85 

96 

86 

B3 

8  7 

89 

93 

9  ' 

95 

9S 
64 

91 
6  5 

86 
66 

90 
6  5 

6! 
5  i 

84 

56 

83 
63 

81 
8  1 

85 
67 

92 
70 

9  0 
55 

63 
38 

67 
43 

7  1 
46 

81 

50 

4 1 

44 

72 
4  3 

66 
4  1 

75 
42 

83.6 
55.1 

MARENGO 

MAX 
MIN 

84 

66 

B2 

83 

HH 

HH 

93 

98 

91 

93 

92 

81! 

85 

82 

82 
53 

77 
57 

71 
60 

86 
57 

90 
62 

84 

67 

7  j 
5  3 

67 
4  3 

73 
39 

HO 

57 

74 
45 

75 
43 

71 

55 

67 
37 

75 
45 

65 
SS 

81.2 
56.3 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

88 

90 

91 

87 

92 

94 

98 

99 

97 

98 

90 

93 
72 

9  0 

7  0 

R7 

56 

91 

65 

84 

64 

88 

0  0 

94 

70 

91 
73 

78 

00 

73 
45 

77 
4  4 

83 

4  | 

76 
50 

80 
44 

73 
5  1 

74 
4  I 

79 
45 

75 
58 

86.6 
58.3 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

82 
60 

84 

61 

81 
58 

79 
52 

6  0 
62 

88 

52 

89 
64 

92 
55 

95 
74 

94 

68 

93 
6B 

91 

ia 

68 

71 

86 

70 

79 
56 

85 
61 

70 
65 

78 
63 

84 

72 

92 
72 

91.1 
09 

60 
4B 

66 
45 

72 
48 

78 

55 

64 
46 

08 
46 

75 
40 

64 
43 

71 
45 

80-8 
59.0 

PERU  2  H 

MAX 
MIN 

84 

56 

86 
58 

87 

59 

86 

50 

91 
48 

92 
55 

9S 
58 

96 
58 

it 

61 

94 

62 

93 
63 

90 
W 

90 

70 

87 
7  0 

85 

55 

91 
64 

69 
64 

86 
81 

93 
61 

90 
70 

75 
55 

70 
43 

73 
4  1 

74 

44 

83 
45 

80 
45 

72 
44 

70 
40 

77 
47 

69 
46 

84  .9 

55.5 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

75 
57 

83 
60 

84 

50 

72 
S3 

76 
55 

95 
59 

86 
63 

90 
63 

91 

66 

91 
65 

91 
65 

B9 
56 

70 
60 

74 

60 

'8 
55 

81 
54 

70 
59 

69 

50 

83 

6S 

88 
64 

84 

5  5 

62 
46 

64 
43 

69 
43 

79 
47 

64 
45 

74 
47 

64 
4  I 

61 
4  1 

72 
46 

77.3 
55.4 

WHEATON  3  SE 

MAX 
MIN 

86 
S4 

87 
59 

96 
4R 

66 
46 

90 
55 

9  1 

'.8 

95 
60 

97 
66 

95 

94 
64 

92 
65 

8  1 
69 

90 
67 

84 

70 

84 
54 

83 
63 

80 
62 

86 
50 

92 
70 

90 
71 

74 

Of, 

69 
44 

72 
40 

80 
45 

80 
48 

7B 
41 

77 
5  0 

64 

39 

74 
41 

73 
58 

83.9 
56 . 3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 

6 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1978 


STRT I  ON 

DRY   OF  MONTH 

a 

2 

3 

4 

5 

7 

g 

g 

I  0 

i  1 

I  2 

1  c 

1  6 

1  7 

1 8 

1  9 

20 

2  I 

22 

2  3 

25 

?6 

27 

CO 

29 

in 

31 

oc 

<E 

H  s 

03 

OHLtoBUKO 

B2 

86 

bb 

82 

BS 

be 

92 

3  3 

92 

91 

89 

Be 

86 

80 

83 

85 

87 

85 

90 

84 

68 

69 

72 

9? 

74 

76 

72 

68 

79 

62 

81 

.9 

min 

60 

6 1 

6  o 

58 

59 

60 

66 

66 

68 

67 

68 

6  9 

68 

b  0 

65 

64 

63 

65 

70 

52 

49 

45 

4- 

'  3 

so 

47 

SI 

4  7 

45 

47 

56 

.1 

GOLDEN   1  NH 

84 

86 

92 

B9 

B  6 

90 

95 

9: 

94 

93 

91 

89 

86 

85 

94 

66 

83 

90 

92 

91 

82 

67 

7S 

9  3 

7S 

79 

78 

70 

83 

80 

as 

.2 

MIN 

SB 

63 

SB 

5 1 

55 

SB 

64 

66 

68 

67 

69 

73 

6  6 

56 

65 

65 

65 

72 

71 

54 

42 

5  1 

50 

47 

52 

4  3 

47 

54 

58 

.5 

LB  HARPE 

MAX 

B4 

BB 

93 

84 

m 

90 

94 

95 

96 

93 

92 

87 

85 

82 

84 

BS 

8? 

"*  9 

91 

6  b 

70 

71 

74 

83 

75 

IX 

74 

70 

6" 

70 

83 

.7 

MIN 

5  3 

S4 

58 

55 

52 

5  3 

S5 

5  9 

60 

62 

63 

65 

67 

62 

SI 

61 

63 

61 

66 

49 

42 

41 

43 

48 

40 

47 

38 

40 

48 

S3 

.7 

MONMOUTH 

MAX 

84 

89 

88 

83 

96 

BS 

9S 

95 

93 

92 

90 

87 

85 

BO 

84 

87 

90 

83 

90 

6  9 

68 

74 

63 

75 

77 

72 

67 

78 

68 

82 

.5 

MIN 

57 

57 

64 

56 

55 

56 

59 

6: 

65 

64 

66 

69 

67 

58 

56 

66 

66 

66 

69 

6  9 

54 

42 

4  4 

<  i 

49 

45 

54 

42 

43 

52 

57 

.7 

OUINCT  FRO  OP 

MAX 

84 

87 

3 

91 

86 

98 

93 

94 

93 

93 

91 

87 

84 

85 

84 

85 

91 

92 

87 

70 

71 

72 

B2 

76 

78 

74 

69 

83 

63 

83 

.7 

MIN 

6  ! 

64 

66 

59 

53 

S7 

64 

67 

66 

69 

72 

72 

75 

64 

57 

67 

72 

68 

76 

50 

51 

47 

18 

'  > 

54 

47 

50 

45 

4  • 

51 

60 

.2 

QUINCE  OAM  21 

87 

84 

90 

92 

88 

88 

92 

98 

94 

92 

9S 

89 

91 

84 

78 

84 

86 

87 

92 

91 

98 

74 

72 

74 

80 

83 

77 

73 

71 

83 

as 

.2 

MIN 

5b 

56 

55 

6 1 

54 

54 

55 

61 

62 

64 

64 

66 

69 

67 

S3 

54 

63 

65 

64 

69 

50 

46 

4S 

44 

47 

46 

50 

44 

4  4 

46 

SS 

.9 

RUSHV ILLE 

MAX 

84 

87 

93 

86 

87 

87 

9? 

94 

95 

94 

91 

87 

88 

83 

84 

85 

90 

91 

94 

89 

77 

72 

74 

82 

76 

78 

76 

72 

81 

78 

84 

.9 

MIN 

58 

59 

6  5 

59 

51 

55 

61 

61 

6S 

67 

67 

67 

71 

67 

61 

66 

72 

66 

71 

70 

55 

40 

47 

47 

47 

46 

51 

41 

47 

SS 

59 

■  S 

CENTRAL 

04 

CMENOA 

MAX 

BS 

8S 

BS 

87 

38 

90 

92 

96 

96 

95 

91 

bb 

92 

82 

K4 

88 

98 

67 

93 

91 

19 

67 

71 

60 

78 

76 

74 

70 

■'6 

70 

84 

.3 

MIN 

60 

ss 

61 

50 

53 

S3 

64 

61 

64 

68 

69 

69 

70 

69 

55 

67 

65 

65 

71 

71 

51 

51 

41 

46 

SI 

4 

50 

43 

40 

57 

57 

.7 

DECATUR 

MAX 

3b 

B6 

90 

84 

88 

88 

91 

95 

94 

94 

90 

83 

91 

B6 

84 

BS 

91 

92 

94 

9,' 

6', 

74 

76 

61 

77 

61 

B  < 

72 

6! 

70 

86 

.5 

MIN 

50 

57 

57 

55 

SO 

52 

57 

57 

59 

59 

65 

67 

69 

6  9 

49 

64 

69 

73 

70 

69 

66 

42 

44 

41 

46 

42 

4 

39 

40 

58 

55 

.7 

FARMER  CITY 

MM  > 

81 

85 

90 

82 

»t 

86 

91 

34 

93 

91 

89 

84 

90 

54 

84 

90 

ee 

89 

93 

90 

70 

70 

75 

80 

76 

7S 

BS 

71 

79 

71 

"3 

.7 

MIN 

5  b 

59 

60 

57 

55 

S7 

63 

60 

65 

64 

65 

69 

70 

69 

SS 

67 

67 

72 

70 

70 

57 

47 

46 

52 

4  2 

50 

4  3 

4  4 

59 

58 

■  6 

HAVANA  4  NNE 

MAX 

BS 

84 

8  8 

93 

B4 

87 

88 

93 

9S 

94 

92 

9S 

86 

90 

B3 

85 

85 

90 

96 

92 

90 

68 

69 

7S 

83 

74 

9 

75 

71 

B2 

8  5 

■0 

MIN 

56 

55 

58 

56 

51 

52 

56 

SB 

S9 

63 

6S 

58 

70 

70 

52 

58 

6  8 

68 

67 

71 

SS 

47 

43 

44 

4S 

41 

41 

4  1 

42 

45 

55 

.5 

LACON  2  E 

MAX 

B8 

91 

90 

88 

92 

93 

97 

99 

98 

96 

<i 

91 

95 

B2 

87 

90 

85 

89 

94 

92 

71 

73 

79 

B2 

76 

18 

74 

71 

80 

76 

91 

.4 

MIN 

S3 

S9 

66 

52 

58 

S6 

60 

62 

68 

66 

68 

70 

72 

6  9 

SS 

67 

65 

64 

70 

66 

S5 

43 

43 

43 

53 

4  . 

55 

41 

41 

56 

36 

■2 

L INCOLN 

MAX 

81 

83 

88 

87 

6  4 

84 

89 

91 

90 

90 

89 

88 

89 

8  5 

82 

84 

89 

89 

9  J 

31] 

78 

70 

79 

74 

76 

79 

71 

78 

71 

B  1 

.1 

MIN 

57 

S7 

62 

58 

S5 

58 

60 

60 

63 

64 

65 

68 

71 

70 

55 

66 

71 

69 

71 

71 

57 

46 

47 

4  b 

S3 

4  4 

5  1 

44 

4  4 

58 

58 

.7 

MASON  CUT   1  NH 

MAX 

81 

84 

90 

65 

BE 

85 

90 

93 

94 

92 

90 

84 

90 

86 

83 

83 

90 

90 

92 

90 

77 

70 

73 

B 

79 

77 

78 

69 

80 

74 

83 

•  8 

MIN 

57 

59 

60 

57 

52 

SS 

60 

60 

63 

64 

67 

68 

71 

70 

54 

65 

72 

67 

71 

71 

55 

47 

4  4 

45 

49 

4  4 

SO 

40 

45 

57 

S8 

.0 

HINONK 

MAX 

86 

89 

89 

91 

88 

89 

90 

97 

96 

97 

98 

91 

89 

92 

87 

89 

86 

91 

89 

93 

89 

64 

73 

84 

79 

1  ■ 

78 

74 

77 

79 

86 

.5 

MIN 

57 

6 1 

6  1 

64 

58 

61 

62 

64 

66 

65 

56 

62 

65 

65 

57 

64 

6G 

61 

7 1 

70 

55 

40 

a  2 

1  4 

43 

42 

4  4 

43 

4L 

52 

57 

.2 

NORMAL 

MAX 

83 

84 

90 

90 

86 

86 

90 

93 

93 

92 

91 

Be 

90 

90 

85 

87 

89 

89 

92 

91 

3  0 

69 

7? 

80 

78 

77 

77 

69 

77 

77 

64 

3 

MIN 

58 

64 

63 

55 

SS 

S9 

65 

64 

68 

65 

69 

70 

72 

70 

56 

68 

67 

69 

73 

7? 

56 

47 

47 

45 

52 

47 

4 

43 

4  . 

S9 

60 

•  0 

PEORIA   HSO  AP 

MAX 

84 

87 

91 

83 

86 

89 

93 

96 

94 

93 

91 

88 

89 

82 

85 

B6 

89 

88 

91 

90 

67 

69 

71 

81 

73 

76 

73 

68 

79 

65 

83 

2 

MIN 

b  0 

60 

61 

57 

55 

S7 

59 

6? 

65 

67 

67 

69 

72 

60 

55 

66 

66 

67 

71 

60 

51 

46 

47 

48 

51 

47 

48 

41 

4 

48 

57 

b 

PR INCE V ILLE 

MAX 

85 

88 

30 

84 

S3 

90 

94 

95 

95 

95 

92 

90 

91 

82 

86 

89 

84 

88 

93 

89 

76 

76 

74 

82 

73 

77 

73 

69 

79 

70 

■>< 

■6 

■          ■  ■ 

MIN 

55 

SS 

60 

SO 

SO 

S3 

57 

57 

61 

62 

63 

65 

68 

67 

52 

64 

63 

67 

67 

52 

46 

39 

45 

44 

39 

4  b 

36 

41 

53 

54 

.4 

EAST 

OS 

DANVILLE 

MAX 

83 

83 

89 

84 

BS 

86 

90 

93 

92 

91 

88 

86 

90 

87 

8S 

88 

88 

91 

94 

91 

88 

72 

72 

80 

75 

76 

83 

71 

76 

72 

84 

.3 

MIN 

55 

55 

69 

55 

54 

59 

60 

61 

64 

66 

69 

72 

70 

54 

66 

9  9 

74 

70 

72 

59 

49 

44 

43 

51 

42 

45 

42 

4 

54 

S7 

6 

HOOPESTON  1  NE 

MAX 

83 

84 

66 

82 

87 

88 

91 

93 

94 

91 

90 

86 

89 

94 

82 

89 

87 

90 

93 

3! 

81 

71 

73 

80 

73 

78 

81 

69 

'6 

69 

83 

.7 

- :  N 

55 

56 

63 

53 

54 

56 

64 

6S 

66 

64 

66 

68 

72 

69 

58 

68 

65 

73 

70 

72 

57 

45 

43 

44 

50 

4 

51 

38 

39 

58 

SB 

1 

KANKAKEE  HTR  POLL 

C  T  R 

MAX 

82 

83 

85 

86 

84 

87 

90 

92 

96 

94 

93 

91 

87 

91 

81 

89 

83 

81 

69 

3.7 

91 

62 

74 

71 

79 

58 

77 

7S 

66 

73 

83 

.1 

MIN 

58 

57 

59 

53 

S2 

58 

60 

60 

64 

66 

65 

65 

66 

69 

55 

59 

61 

58 

70 

70 

60 

47 

SI 

43 

47 

43 

4 

42 

42 

47 

56 

4 

PIPER  CITY  3  SE 

MAX 

82 

85 

88 

86 

86 

88 

91 

36 

94 

93 

90 

87 

92 

89 

85 

91 

B  9 

89 

93 

92 

89 

70 

73 

80 

78 

79 

79 

69 

78 

72 

85 

1 

MIN 

55 

56 

61 

SI 

S3 

56 

60 

61 

62 

67 

66 

68 

71 

70 

55 

66 

63 

66 

71 

71 

59 

46 

48 

48 

40 

4  3 

40 

39 

59 

57 

4 

PONT | AC 

MAX 

82 

85 

90 

88 

87 

89 

92 

96 

94 

93 

91 

88 

90 

87 

83 

87 

8  7 

es 

92 

3  0 

82 

67 

71 

80 

80 

77 

77 

68 

77 

76 

84 

4 

MIN 

58 

58 

63 

53 

56 

57 

60 

60 

60 

65 

66 

67 

71 

65 

57 

69 

65 

64 

7 1 

71 

57 

4 

46 

53 

50 

43 

*  2 

59 

SB 

2 

RANTOUL 

MAX 

81 

82 

84 

88 

80 

85 

87 

90 

93 

94 

9? 

90 

as 

90 

83 

BS 

89 

89 

90 

95 

93 

65 

73 

86 

2 

MIN 

59 

59 

59 

56 

56 

60 

60 

64 

'  ' 

68 

67 

68 

69 

70 

57 

57 

69 

68 

72 

71 

60 

48 

•8 

62 

1 

URBANA 

MAX 

82 

82 

89 

79 

84 

8S 

88 

91 

92 

90 

58 

84 

89 

84 

82 

87 

90 

93 

90 

72 

70 

72 

79 

73 

77 

82 

68 

78 

69 

82 

6 

MIN 

57 

57 

61 

58 

58 

60 

6S 

65 

68 

66 

64 

69 

70 

62 

56 

64 

6  7 

73 

70 

70 

6? 

48 

47 

47 

49 

41 

49 

45 

43 

56 

S8 

7 

HATSEKA  2  NH 

MAX 

81 

81 

84 

86 

82 

65 

86 

89 

93 

94 

91 

90 

86 

89 

94 

83 

89 

82 

88 

91 

90 

60 

68 

72 

77 

69 

75 

79 

66 

75 

9  2 

2 

"  I  N 

S3 

S3 

S7 

SI 

SO 

S3 

54 

SS 

56 

60 

61 

64 

67 

69 

52 

52 

64 

69 

69 

69 

60 

46 

43 

4  : 

4  4 

38 

39 

37 

37 

43 

S3 

5 

HEST  SOUTHHEST 

06 

ALTON  OAM  26 

MAX 

85 

83 

87 

91 

86 

86 

87 

92 

92 

92 

91 

92 

84 

86 

as 

84 

83 

93 

93 

95 

92 

65 

71 

75 

79 

78 

79 

81 

71 

84 

7 

MIN 

58 

60 

64 

S3 

54 

59 

62 

65 

67 

68 

67 

67 

6B 

69 

58 

61 

63 

72 

70 

68 

SS 

47 

48 

48 

SI 

48 

80 

47 

4» 

SO 

58 

3 

CARL INVILLE 

MAX 

85 

B8 

91 

86 

88 

88 

94 

95 

94 

93 

91 

86 

90 

87 

83 

81 

93 

94 

95 

93 

98 

72 

75 

81 

80 

60 

66 

72 

81 

75 

86 

2 

MIN 

S3 

SB 

61 

59 

S2 

55 

59 

63 

65 

65 

67 

69 

70 

69 

54 

65 

72 

74 

71 

69 

66 

43 

43 

4  4 

50 

41 

5? 

41 

43 

59 

SB 

1 

GRIGOSVILLE 

MAX 

83 

B6 

90 

83 

es 

86 

91 

93 

93 

91 

89 

84 

84 

83 

81 

82 

90 

91 

91 

87 

69 

69 

72 

7  9 

74 

76 

1 8 

68 

79 

72 

82 

6 

MIN 

56 

55 

58 

55 

45 

SO 

SB 

62 

64 

64 

63 

63 

64 

63 

63 

58 

6S 

63 

65 

M 

37 

39 

4. 

45 

38 

SI 

38 

41 

50 

54 

5 

H1LLSB0R0 

MAX 

85 

86 

9S 

89 

88 

89 

92 

95 

95 

94 

>2 

87 

82 

86 

84 

82 

93 

94 

92 

93 

83 

75 

78 

as 

81 

82 

85 

76 

82 

79 

86. 

8 

MIN 

S7 

59 

65 

62 

57 

S8 

62 

63 

68 

67 

67 

71 

70 

70 

S7 

68 

72 

75 

70 

71 

56 

46 

4S 

4  5 

S3 

45 

52 

45 

45 

60 

80. 

1 

JACKSONVILLE 

MAX 

83 

82 

8S 

89 

81 

85 

as 

90 

92 

93 

91 

90 

84 

88 

84 

84 

83 

91 

91 

92 

8  9 

66 

70 

4 

9 

76 

ri 

80 

68 

80 

83. 

4 

MIN 

S3 

SS 

58 

60 

52 

51 

S3 

S9 

59 

64 

63 

67 

70 

69 

52 

SS 

64 

73 

70 

70 

56 

44 

43 

43 

45 

43 

<- 

41 

39 

47 

SS. 

3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNG  STATION  INOE< 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1978 


DRY   OF  MONTH 


STAT  I  ON 


10    II  12 


13    14  15 


16    17  18 


28   29    30  31 


JERSEY V 1 LLE  2  SW 
PANA 

SPRINCF IELD  WSO  HP 
VIROEN  I  N 
HH1IE  HULL   1  E 

EAST  SOUTHEAST 
CHARLESTON 
EPF  INGHAM  3  w 
FLORA  5  NH 
HAT  TOON 
MOWEAOUA 
NEWTON  6  SSE 
OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PARIS  WATERWORKS 
SALEM 
TUSCOLA 
VANDAL  I A  2  NW 
WINDSOR 

SOUTHWEST 


08 


ANNA  I  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAMOK I  A 
CAIRO  HSO  CI 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 
CARLYLE  RESERVOIR 
OU  DUOIN  4  SE 
K ASK ASK  I A  R  NAV  LOCK 
MARION   4  NNE 
NASHVILLE  4  NE 
SPARTA 


SOUTHEAST 
ALBION 

BROOKPORT  DAM  52 
OIXON  SPRINGS  AGR  C 


MAX 
M I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MB. 

M  [  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MH> 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

V  [  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
-  :  r, 


MAX 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MB> 
MIN 


84  86 

57  57 


79  82 
57  5B 


S3     55  56 


82  82 
57  59 


84     86  89 

56    57  60 


82     84  89 

56     57  59 


80  62  81 
54     62  50 


83  83  87 
56     58  62 


73  84  90 
53     58  62 


75  83 
54  54 


B2 
62 


82     82  85 


80  83  84 
59     59  62 


97  66 
54  S4 


81  84 
54  55 


60    61  64 


55    55  57 


83     84  68 

55  55 


90  85 

57  SO 


83  61 
59  57 


83 
56 


60  85  85 
56     56  55 


88  86 

55  56 


63    SS  57 


80 
56 


84 

58  58 


83  86 
56  56 


90  82  82 
60     51  55 


55    50  52 


67     62  61 


85  86 
S3 


82  87 
64  64 


67  87 

57  55 


84  85 

62  58 


62    56  55 


85  86 
57  56 


84  82 

59  59 


61  67 

60  59 


86  89 

57  57 


62    59  62 


62    57  57 


69    85  88 

63    57  57 


90 

60 


90 
56  62 


87  88 

6S  62 


77  79 
54  55 


84  66 

56  56 


80  83 
53 


84  89 
54  54 


78  81  89 
57     55  56 


81  84  87 
54    S3  60 


90  92 
60  60 


89  69 
63  65 


90  92 
60  67 


85  89  89 
55     60  61 


90  92 
55  55 


90  91  91 
61     63  62 


90  92 
64  64 


90 
52 


8S  89 
68  60 


90  91 
65  66 


90  93  93 
57    56  62 


78  91 
54  54 


68  91 

69  70 


88  91 
58  62 


B7  90 
61  64 


90  92 
62  62 


88  91 
56  62 


90  92 
67  67 


92  95 
64  65 


88  92 
60  63 


68     68  6B 


64     63  62 


91  90  90 
63    62  62 


92  90  90 
62     65  71 


68  88  62 
66  66 


92  90  83 
66     70  70 


92  90  87 
64     65  68 


92  91 
64     66  69 


86 
63  64 


90  82 
67  69 


90 
65 


90  88  88 
63     63  64 


89  83 
63  69 


89  69  83 
64     64  68 


89  87 
64  68 


90  89 
66  68 


88  83 
65  67 


65  82 
65  69 


90  90 
66  70 


93  92 
63  70 


88  66 

72  72 


90  90 
67  69 


89  64 
64  70 


90  90 
66  70 


86  87 
65  65 


92  90  84 
67    67  70 


69     68  70 


65     61  70 


89  86  67 
66     63  67 


84  88 

69     69  52 


86     84  80 

71     70  57 


90  86 
62  64 


88  67 
69  69 


86  84 

70  69 


80  86 

69  70 


88  85 

70  60 


90  64 

70  68 


83  88  83 
68     68  53 


89  64  86 
69     70  S4 


90  85 

70  70  55 

89  85  82 

71  70  57 


88  85 
69  69 


89  86 
69  71 


82  88 
70  69 


69  85 
68  69 


80  80 

70  72 


82  88 

69  70 


85  85 
67  60 


84  85 

70  70 


82  82 
68  68 


85  B3 
69  70 


70  70  60 
66     70  63 


83  80 
BB  68 


83  81  91 
62     64  75 


89  90 
70  73 


92  93 
71  70 


85  88 
65  70 


63  79 
54  67 


80  90 
67  67 


84     84  89 

55     67  72 


84  90  90 
68     68  74 


89  92 
69  68 


80  90 
67  70 


87  90 
66  69 


83  79 
66  68 


88  90 
67  65 


92  92 
74  72 


90  89 
75  76 


85  90 
70  72 


81  91 
64  64 


84  93 
71  74 


69  89 

72  73 


71     69  76 


92  92  90 
71     69  56 


90  61 

70  57 


95  93 
73  64 


93  92 
70  61 


96  90 
70  69 


92     90  84 

70     70  59 


89 
67 


93  91  74 
70     70  56 


89  92 
69  65 


92  84 

67  62 


91  78 
69  61 


91  62 
71  60 


90  78 
69  58 


90  92  7B 
68     69  64 


93  92  90 
69     66  62 


96  93 
70  59 


92  93 
76  74 


90  91 
67  67 


90  92  90 
71     69  61 


94  86 
69  59 


94  95  95 
70     66  58 


67     67  65 


89  69  90 
68    66  66 


65  66  72 
45     43  42 


70  70  79 
46     47  48 


72  73 
45  46 


72  75 
45  46 


73  79 
47  47 


71  71  79 
49     46  43 


50      4  7      4  4 


70  73  73 
50     45  45 


74     75  78 


73  80 
45  43 


72  72 
45  42 


73  72  80 
46     44  46 


76     73  76 


71  75  61 
49      44  43 


65  71  73 
52     46  46 


61     56  53 


55     42  40 


64  71  72 
49     51  45 


72  73  79 
58     46  40 


66     73  75 


71  70 
47  43 


71      71  77 


56     49  45 


58      47  44 


72  73 
58  47 


80  78 
46  45 


75  75  83 
53     45  51 


78  79  83 
52     44  54 


78  78  85 
47     38  SI 


78  77 
56  45 


79  79  83 
53     42  49 


79  79  85 
51     38  43 


78  78  85 
54     43  47 


80  79  78 
45     42  42 


80  80  85 
55     43  45 


78  80  84 
50     4  1  45 


79  83 
54  48 


76  77  84 
49     46  38 


78  79  82 
57     51  51 


82  78  79 
58     45  50 


83    81  84 

59     59  62 


81  80  79 
41      44  45 


80  86 
45  45 


82  79 
41  43 


76  77  76 
43     49  49 


57     48  57 


77  78  80 
49     SO  50 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


70  80 
39  57 


G8  79 
45  45 


70  81 
43  47 


7  1  80  72 
39     40  58 


80  80 
45  58 


45     47  56 


81  67 
45  42 


BS  72  79 
45     39  40 


76  80  72 
47     43  53 


49      43  47 


45    49  59 


79  81 
54  47 


84  76  83  83 
45     49     39  59 


85  7  1  84 
50     4  3  56 


76  82  74 
60    56  59 


84  74 

48  39 


50     4  3  43 


80  81  76 
47     49  59 


82  85  79 
49     48  58 


54     44  56 


79  79 
53  43 


DAILY  TEMPERATURES 


ILL INOIS 

SEPTEMBER  1978 


STATION 


Oflr   OF  MONTH 


13    14  15 


16    17  18 


19 


20  21 


22  23 


26  27 


28   29    30  31 


FOIRF 1EL0  RAO  1 0  MF IH 

MRRR 1 SBURG 

KC  LEBNS80R0  2  ENE 

MT  CflRMEL 

MT  VERNON  3  NE 

RENO  LAKE  DOM 

ROSICLHRE 


83  85 
55  54 


84  87 

55  56 


80  83 

56  56 


79  80 
57  58 


82  84 

52  S2 


81  84 

59  60 


83  82 
60  55 


84  87 

58  56 


85  90 
58  58 


82  82 
58  58 


80  82 
59  59 


83  88 
58  54 


85  83 

63  61 


81  86 
58  58 


90  91 
62  62 


93  93 
65  64 


88  91 

59  63 


86  87 
62  66 


90  92 
60  62 


88  91 

62  65 


88  88 

57  6S 


88  86 

63  70 


91  85 
65  71 


89  90 
65  66 


87  87 
69  69 


89  68 

62 


90  90 
68  7] 


87  82 
63  67 


66  62  82 
66    69  55 


86  84 

68  71 


82  89 

67  67 


81  91  90 
68    69  74 


84     87  82 

67    68  58 


80  87  81 
70    70  61 


83     86  83 


66  81  82 
68     71  64 


84  77 
59  66 


85  80 
62  71 


72 

84     79  88 

84     79  90 

63    69  73 

82  85  98 
68    69  70 


90  87 
68  62 


93  83 
68  63 


91  90 
68  66 


91  90 
71  70 


92  86 
65  62 


93  92 
71  67 


88  80 
69  63 


72  72 
54  48 


74  74 
57  47 


72  72 
55  48 


7S  73 
56  49 


73  73 
57  45 


68  72 

57  52 


71  72 
58  44 


78  82 
44  48 


80  84 

46  52 


77  79 
47  47 


77  77 
48  48 


79  84 
43  48 


77  77 
54  49 


77  79 
49  52 


80  78  77 
49     41  55 


76  82  75 
SS     4  3  55 


83  71  80 
49    45  45 


82     71  78 


72  81 
49  39 


71  82 
48  SO 


49    4S  63 


84  .0 

se.s 


85.2 
60.2 


83-3 
58.4 


62.2 
60.5 


83.7 
S3. 8 


83-6 
61  .1 


81  .6 
60.1 


SEE  REFERENCE  NOUS  F  QLLOH I  NO  S10IION  INOEI 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

SEPTEMBER  1978 


OUT  OF  MONTH 


12      IJ      U      15      16      17      16      19      20      21      22      2}      24      25      26      27      28      29  30 


MAX 
MIN 


75. 3 
70.3 


MAX 
MIN 


74.1 
72.6 


«  J 

$ 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DOT  OF  MONTH 

S  TO  T  ION 

2  <*  ° 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

! 

i  2 

1  1 

1  J 

1  b 

1  E 

1  '7 

1  6 

1  9 

?l 

22 

2  i 

24 

25 

26 

21 

ze 

,"1 

30  3 

1  s°s 

NORTMMEST  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVAP 

.  i  s 

■  20 

.  28 

-  i  1 

■  21 

■ 

.46 

.  2  1 

.'^ 

. ;". 

-Ob 

.  1') 

..  ) 

•  16 

.  19 

- 

•  33 

■  1  5 

-30 

N !  NO 

4 

12 

32 

25 

1 1 

2  l 

43 

1 

1  8) 

1 B 

;  9 

4  7 

4  1 

64 

4  6 

45 

•  • 

45 

i  i 

19 

64 

47 

22 

22 

36 

22 

36 

37 

20 

48 

984 

MAX 

i  1 

90 

91 

s  s 

l 

■i  i 

91 

92 

9G 

98 

1 1 

90 

66 

•4 

92 

82 

HH 

75 

w 

4  4 

H  | 

'8 

'  B 

8. 

H 

76 

77 

75 

75 

65  .9 

MIN 

62 

52 

63 

se 

bl 

64 

E  1 

BS 

E  1 

'  ) 

69 

69 

ri 

72 

si 

6 

65 

64 

65 

72 

60 

4  ■ 

49 

50 

54 

51 

51 

49 

48 

48 

60.4 

EOS!  05 

URBANA 

EVAP 

.  1  5 

- 1 6 

.  1 2 

.  j 

.  1  E 

.  i  E 

- 16 

-  20 

.  20 

-  4-7 

:  B 

.  !  B 

1  H 

-  18 

.  :  9 

■  12 

.16 

•  14 

■  25 

.  D6 

.  1  0 

-  1  0 

•  17 

. ;  8 

•  13 

•  17 

.14 

•  10 

5  •  1 08 

NINO 

15 

.'  1 

24 

j  i 

.'6. 

;  B 

1  1 

4  | 

12 

1  R 

19 

44 

44 

43 

50 

52 

43 

6  ) 

4  5 

S4 

4 

31 

!  4 

.'8 

35 

26 

50 

26 

49 

1 10S 

MAX 

R  | 

B  1 

Rt 

90 

8>« 

R  B 

HH 

99 

92 

9  I 

"R 

9S 

6. 

6  7 

75 

87 

85 

86 

gg 

6  6 

65 

71 

75 

'8 

77 

75 

77 

73 

7S 

82  -8 

min 

5  B 

E 

59 

61 

59 

59 

60 

64 

i  1 

BS 

64 

6  1 

6  9 

66 

55 

6! 

66 

•■4 

6H 

65 

46 

47 

47 

19 

45 

45 

4  5 

44 

4S 

S7-8 

NEST  SOUTHWEST  06 

SPRINGF IELO  NSO  AP 

E  VAP 

.  29 

. :  2 

.2  i 

■ .:'  7 

24 

■  22 

■22 

■ .'  i 

.  36 

.  1  5 

."6 

.  1  7 

.29 

.25 

.  |  4 

.20 

.  :9 

.25 

. :  i 

.'4 

■  16 

.16 

.16 

■  21 

•  13 

■  2  1 

•23 

•  13 

•23 

6  -438 

NINO 

<  1 

4/ 

30 

5  < 

4 

2 

29 

1  6 

1  5 

.'6 

1R 

67 

R 

9  1 

31 

51 

6  5 

81 

i,  I 

'-4 

41) 

SS 

4  0 

28 

SI 

32 

66 

60 

43 

1 4S2B 

MAX 

8  1 

90 

)j 

HI 

' 

94 

9B 

9  3 

91 

96 

9! 

R6 

60 

99 

93 

4  1 

95 

92 

84 

77 

HU 

83 

80 

79 

79 

8  3 

76 

87 . 4 

MIN 

56 

52 

BS 

61 

52 

B6 

6  7 

70 

69 

71 

70 

71 

70 

59 

6  7 

73 

73 

72 

71 

60 

48 

4  1 

S3 

S6 

49 

54 

5S 

50 

62.6 

SOUTHWEST  OB 

CARL TLE  RESERVOIR 

EVAP 

-.'■J 

.23 

.23 

.21 

..  E 

.2C 

■.  < 

.26 

■  6 

.23 

■ .  B 

■  06 

.24 

.20 

.11 

.09 

.28 

•  30 

■26 

.26 

.09 

.26 

.20 

.18 

.26 

.17 

.24 

.26 

.20 

6-  56 

WINC 

52 

.'■< 

31 

42 

"3 

.'J 

a 

19 

36 

4  4 

103 

74 

H  < 

47 

6  4 

4  9 

1  IS 

i  08 

62 

73 

90 

107 

46 

18 

106 

35 

102 

62 

65 

1935 

MAX 

85 

B  < 

90 

94 

90 

R  B 

5: 

92 

94 

91 

911 

'9 

8 ' 

87 

81 

75 

91 

90 

9  4 

89 

67 

71 

73 

91 

73 

en 

81 

»4 

80 

84. S 

MIN 

5  1 

62 

62 

64 

h  | 

E 

62 

6" 

6^ 

72 

69 

6  2 

61 

65 

71 

70 

70 

64 

50 

51 

51 

52 

50 

50 

SI 

SO 

50 

60.6 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1978 


CTQT  T  n M 

D  1  H  1  1  U  IN 

INOEX  NO. 

DIVISION 

r  pi  i  i  m  t  y 
L  U  U  In  1  T 

UJ 
C3 
CC 

LATITUDE 

LONG  I  TUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

riDcrpi/cp 

- 

PREC IP . 

a 

UJ 

SPECIAL 
(SEE  NOTES l 

UDjLK  VLl\ 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STATE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90  34 

673 

c 

CITY   OF  ALEXIS 

ALTON  DAM  26 

01  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90  1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0187 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89  14 

640 

6P 

6P 

H 

J  BON  HARTLINE 

out inru    O  MM 
HNIIULM    c  NW 

0203 

02 

L  H  r\  l 

1 

42 

30 

88  08 

752 

7A 

7A 

H 

TunMQQ     C     DflQ  1  MCflM  ID 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87  59 

746 

' 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

0281 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89  12 

570 

r 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

I  4 

90  56 

580 

C 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88  21 

644 

MID 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90  22 

640 

70 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR I NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88  09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

01 

90  26 

450 

7A 

RADIO  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0510 

08 

ST  CLAIR 

2 
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U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RADIO  STATION  WLDS 
JERSEYVILLE  SWG  PLANT 
JAMES  L  SAMPSON 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEN  G  NYLIN 
KEWANEE  SEWAGE  PLANT 
RUDOLPH  J  KINK  JR 
MRS  0  B  PACE  JR 
JACK  H  SHARPE 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

CALVIN  L  REYNOLDS 

VERNON  P  GEHLBACH 

CARL  I E  H  KULL 

MERIOETH  SHYRACK 

HAROLO  HYOE 

TRUOY  M  ENGLISH 

MRS  MILDREO  K  MIGNONE 

LLOYD  J  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  M  MC  OONALD 
DON  E  TUCKER 
FRANK   W  NOVAK 
RICHARD  G  BROWN 
MARCUS  F  000CE 
ROBERT  D  OUICK  SR 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   INEZ  M  FINLEY 
LUCILLE  E  VOORHEES 
EDDY  R  WEBB 

CITY  OF  MORRISON 
MRS  DOROTHY  A  BULL ARO 
MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 
RONALD  MORGAN 
HAROLD  MARBURGER 
JOSEPH  M  DOUD 
THOMAS  J  SCHNEIDER 
ROBERT  G  MOORHOUS 
MRS  MARY  A  DOOLEY 
PARM  E  WILLIAMS 

DOYLE  COHLMEYER 
LOCKMASTER 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
IL  STATE  UNIVERSITY 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
ROBERT  J  LITTLE 
H  M  GAOOIS 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


".Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Ashevllle,  H.C. 
■38801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65fcF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices 
and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,   c.s.t.    Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Proclpl tat  ion"  table,  "Dally 
Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
.t  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  In  the  Evaporation  and  Wind  table. 

Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  12  Noon  c.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice. 

HORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:         Urbana  :Max  and  min  for  24  hours  ending  at  7  a.m.    from  Palmer  dial  type  thermometer.     Flanagan  silt   loam  under 

bluegrass  sod.     Degree  of  slope  5  percent  to  SE. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

IH  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table ,  and  the  Stat  ion  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

t     Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 
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52 

g 

83 

22 

29 

17 

381 

0 

0 

6 

0 

1  .36 

-   1  .52 

.45 

3 

.0 

0 

0 

0 

LACON  2  E 

65 

.6 

4  1 

.7 

53 

7 

83 

21 

28 

17 

349 

0 

0 

4 

0 

1  .83 

•  61 

23 

.0 

4 

2 

0 

L INCOLN 

66 

.  ] 

42 

.  i 

54 

1 

-  2.1 

80 

2 1 

30 

24 

334 

Q 

n 

2 

Q 

1  ■  70 

0 

MASON  CITY   1  NW 

65 

.7 

4  1 

.4 

53 

6 

82 

21 

29 

24 

349 

n 

1  .26 

.30 

3 

.0 

0 

& 

0 

0 

M I NONK 

64 

.4 

37 

.8 

-  3.9 

81 

22 

28 

15 

422 

1  .90 

-  .67 

.50 

23* 

•  0 

o 

ft 

0 

NORMAL 

66 

.0 

43 

.1 

54 

ft 

-  2.3 

80 

21 

30 

17 

322 

1  .79 

-  .99 

.47 

3 

.0 

o 

0 

0 

PEORIA  WSO  AP  //R 

63 

.  g 

40 

.g 

52 

1 

-  2.9 

80 

21 

30 

24 

390 

0 

0 

5 

0 

1.73 

■  78 

.62 

2 

■  0 

o 

- 

PRINCEVILLE 

6 1 

.3 

36 

•  B 

50 

1 

77 

21 

26 

1  7 

455 

1  .69 

•  82 

.  52 

23 

n 

0 

■ 

n 

DIVISION 

52 

9 

-  3.2 

1  .63 

-1.13 

.0 

EAST  OS 

OANVILLE 

65 

.3 

42 

4 

53 

9 

-  2.0 

79 

22. 

27 

24 

34  1 

0 

0 

5 

a 

2.10 

-   1  .03 

.40 

25 

.0 

0 

7 

0 

0 

HOOPESTON   1  NE 

63 

.ft 

4  1 

9 

52 

9 

-  2-7 

78 

21 

27 

24 

370 

I) 

0 

3 

0 

1  .61 

-  1-14 

•  49 

26 

.0 

0 

5 

0 

0 

KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 

63 

.2 

39 

3 

51 

3 

79 

22 

29 

24 

419 

u 

0 

4 

IJ 

2.11 

.56 

26 

•  0 

0 

7 

1 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

64 

.8 

41 

•  1 

53 

0 

-  2.4 

81 

21 

26 

17 

369 

0 

0 

7 

0 

1  .26 

-    1  .42 

.48 

26 

.0 

0 

1 

1] 

0 

PONT IAC 

65 

.2 

42 

4 

53 

8 

-  2.2 

79 

21 

29 

17 

343 

0 

0 

3 

ft 

1  .88 

-  .62 

.61 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

RANTOUL 

URBANA 

63 

■  6 

42 

2 

S2 

9 

-  3.4 

78 

21 

30 

24 

368 

0 

0 

: 

0 

1  .75 

-  1.18 

.82 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 
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MONTHLY  SUflMRR  I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


OCTOBER  1978 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TOT  ION 

NO 

.  w 

OATS 

snow  .  steei 

IN 

OF 

OO'S 

C  T  Q  T  inn 

« i 

g 

mux  . 

HIN. 

w  C 

a 

z 

B 

«  « 

a.  * 

1 

1 

c 

a 

\ 

j  ■ 

w 

M 

w 

s  | 

.' 

I 

s 

« 

* 

K 

* 

a  t 

t 

5 

1. 

•  . 

.  . 

a 

a  c 

a 

w 

a 

.  5 

S! 

g 

a 

3j 

a 

r 

o  Z 

z 

g 

o 

g 

o 

-"  i 

B  i 

.  : 

o 

o  J 

5 

a 

c  o 

o 

WATSEKA  2  NW 

62 

SO 

0 

79 

22 

2 1 

25 

458 

0 

0 

10 

D 

2  .04 

•  73 

.61 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

52 

5 

-  3.1 

1 .85 

.96 

.0 

■       ■  ■ 

WEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  Ohm  26 

66 

.2 

41 

.1 

S3 

7 

83 

23- 

32 

24 

346 

0 

0 

1 

0 

2.20 

.69 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

CURL INVILLE 

67 

.5 

41 

.9 

S4 

7 

-  2.9 

84 

21 

28 

24. 

316 

c 

0 

4 

0 

2. 35 

-  -SI 

•  40 

10 

.0 

0 

J 

0 

0 

CRIGGSvlLLE 

65 

.4 

38 

.4 

51 

9 

-  5.9 

82 

21 

28 

17 

403 

0 

0 

9 

0 

1  -SI 

-  1 .67 

.45 

3 

.0 

0 

0 

0 

HlLLSBORO 

68 

.5 

43 

.6 

56 

1 

-   1  .6 

82 

21 

29 

24 

273 

0 

0 

3 

0 

2.12 

-  .88 

.38 

13- 

.0 

0 

0 

0 

JACKSONVILLE 

64 

■  9 

38 

•  9 

S  1 

9 

-  5-3 

82 

22 

26 

24. 

399 

0 

0 

7 

0 

1  .37 

-   1  -90 

.52 

3 

.0 

0 

s 

1 

0 

JERSE  Y V  I LLE  2  SW 

65 

.0 

40 

.3 

52 

7 

83 

22 

27 

24* 

382 

0 

0 

4 

0 

2.49 

.55 

12 

.0 

0 

b 

2 

0 

PANA 

64 

,8 

43 

.7 

54 

i 

-  2.9 

78 

21 

32 

24 

327 

0 

0 

1 

0 

2.71 

.14 

1.13 

13 

.0 

0 

G 

1 

1 

SPRINGFIELO  WSO  OP  R 

66 

■  5 

41 

.8 

S3 

7 

-  2.9 

83 

21 

29 

24 

349 

0 

0 

3 

0 

1  .57 

-  1  .51 

.51 

2 

.0 

0 

■l 

1 

0 

VIRDEN  1  N 

66 

.8 

41 

.2 

54 

0 

83 

22« 

26 

24* 

337 

0 

0 

5 

0 

1  .30 

-   1  .66 

.30 

26 

.0 

0 

s 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

68 

42 

55 

4 

-  2.5 

83 

22* 

28 

24 

299 

0 

0 

3 

0 

2  -49 

.63 

.64 

1  1 

.0 

0 

- 

1 

0 

DIVISION 

S3 

8 

-  3.8 

2.01 

.94 

.0 

■       ■  • 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

65 

■  9 

43 

.ii 

54 

4 

-  3.1 

77 

21 

29 

24 

322 

0 

0 

4 

0 

3.28 

.61 

1  .95 

13 

.0 

0 

G 

1 

EFF INGHAM  3  H 

63 

.3 

39 

.4 

51 

4 

-  5.8 

78 

22 

27 

24 

415 

0 

0 

9 

0 

1  .98 

-  .89 

1-12 

13 

.0 

0 

s 

1 

1 

FLORA  S  NW 

67 

■  3 

42 

.2 

54 

e 

-  3.3 

79 

22* 

27 

24. 

316 

0 

0 

E 

0 

3.62 

.78 

2.31 

13 

.0 

0 

G 

I 

1 

MATTOON 

64 

•  3 

42 

•  3 

53 

3 

7B 

2 1 

29 

24 
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0 

0 

3 

0 

3  ■  29 

2  .23 

1 2 

.0 

0 

b 

1 

1 

MOWEAQUA 

66 

.7 

41 

.7 

54 

2 

60 

21 

27 

24 
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0 

0 

E 

0 

.62 

12 

.0 

0 

0 

NEWTON  6  SSE 

65 

.5 

39 

.7 

52 

6 

79 

23 

29 

24 
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0 

0 

5 

0 

2.73 
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1  -SO 

1  3 

.0 

0 

S 

? 

: 

OLNEY  2  S 

68 

.0 

42 

3 

55 

2 

-  3.5 

81 

22- 

29 

8 

306 

0 

0 

0 

4.14 

1  .33 

3.12 

13 

.0 

0 

5 

1 

PALEST INE 

66 

■  3 

42 

•  2 

54 

3 

-  3.5 

80 

22* 

29 

24 
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0 

0 

3 

0 

3  -97 

1  •  35 

1  >8S 

1 2 

.0 

0 

s 

3 

1 

PARIS  WATERWORKS 

65 

.2 

44 

.1 

54 

7 

-  2.3 

78 

21 

29 

24 

320 

0 

0 

3 

0 

2.03 

-  .67 
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13 

.0 

0 

G 

2 

0 

SALEM 

67 

■  6 

43 

.3 

55 

5 

60 

21 

32 

24* 

292 

0 

0 

3 

0 

2.84 

1  -80 

13 

.0 

0 

E 

1 

1 

TUSCOLA 

66 

.4 

42 

.9 

54 

7 

79 

22* 

28 

24 

315 

0 

0 

2 

0 

1  .57 

-   1  .24 

.44 

25 
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0 

7 

0 

0 
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64 
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41 

2M 

53 

1M 

78 

22 

26 

24 
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0 

0 

3 

0 

2.38 
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.0 

0 

6 

1 

0 

WINDSOR 

66 
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42 

•  3 

54 

-  2.5 

79 

2 1 

28 

24 
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0 

0 

2 

0 

3  .42 
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1  .77 
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.0 

0 

E 

2 

1 

DIVISION 

54 

0 
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2.94 

.17 

.0 
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SOUTHWEST  08 
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69 

.6 

43 

.6 

56 

6 
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83 

12 

31 

27 
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0 

0 

1 

0 

1  .42 

-    1  .43 

.70 
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.0 

0 

■1 

1 

0 
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70 

.4 

41 

S5 

7 

82 
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27 

24 
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1 
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0 
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1 .51 

-  1  .08 

.68 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

NASHVILLE  4  NE 

66 

.9 

44 

6 

55 

8 

79 

21  • 

34 

24 

284 

0 

0 

0 

0 

2.96 

.09 

2.10 
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1 
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17 
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0 
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1 
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1 
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1 
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.4 
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54 
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IS 
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1 
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.7 
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S 
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E 
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12 

33 
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0 

0 

0 

2-21 

-  .26 

1  .10 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION 
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-  4.4 

1  .95 

-  .81 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STATION  INOEx 


3 


DAILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORTHWEST  01 

ALE  DO 
DIXON 

FREEPQHT    WASTE    WTR   PL T 

FUL TON  DAM  13 
GALENA    1  N 

GALVA 
GENESE3 

HENNEPIN  PQUER  PLANT 
ILL  INOIS  CITY  DftM  16 
KE ITHSBuRG 

KEwftNEE   1  E 
MOLINE  WSO  ftP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  DflM  17 

PAW  PAW 

ROCHELLE 
ROCKFORD  6  ENE 
RQC*FQRD  WSO  BP 
STOCKTON    1  N 


TISK  IL 


2  SE 


AURORA 

BftRRINGTQN 

CM ANN AHON    ORESOEN  I 

CHICAGO  0  HARE  USD  I 


PARK 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC   HENRY  LOCK   AND  OAM 

MORRIS 


PARK  FOREST 
PEQTQNE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  DAI 

WAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


WEST  03 

AVON    6  ME 

BENTLEV  1  E 
C  ft  N  TO  N    1  ESE 
GALESBURG 
GLfiDSTQNE   DAM  16 

GOLDEN    1  NW 
LA  HARPE 
MA  COMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 

QUINCr  FAA  AP 

OUINCY  OftM  21  / 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

HUSHVILLE 


CENTRAL 

BLQOMINGTON  WA- 
CHENOA 
CHILLICOTHE 
CLINTON   1  SSW 
DECATUR 

FARMER  CITY 
HAVANA  4  NNE 
LACON  2  E 
L INCOLN 
MACK  INAW 

MASON  CITY  1  m 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST 
DANVILLE 

DANVRLE  SEWAGE  PL  ft 
GIBSON  CITY  I  E 

HO0PESTQN    I  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL  C 

MONTICELLO  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTQUL 
SIDELL 


WEST  SOUTHWEST 

AL  TON  DAM  26 
BE ASD jTGWN 
BLUFFS 


1  .09 
1 . 1? 
2.  12 


3.05 
1  .49 


2.29 
2.02 
2.00 


DAY   OF  MONTH 


2     3     4    56     789     101112    1314  15    16  17 


.06  .03 
.01      .22  T 


.03  .02 

.01 

.03  .03 


9  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  I  ON 


CABL INVILlE 

•    HABI  SVI      ■    1  NE 

GBAf TON 

GQCENVILLE  1  E 
GBIGGSvULE 

MR  L  SBQBO 

JACKSONVILLE 

JEBSEYVILLE  2  5U 

KlNCAJO 

MEDOBA 

MOUNT  OLIVE   1  C 
PANA 

SPRINGF IELO  USD  AP 
VIBOEN    1  N 
VIRGINIA 


EAST  SOUTHEAST 

CMAOLESTON 
CLAY  CITY  6  SSE 
DIONA   3  SW 
Eff  INGHAM  3  U 
FLQBA   5  NU 

GBEENUP 

HUTSONVILLE  PQWEB  I 
LAWQENCEVILLE 

MAT  TOON 
NOMEAQUA 

NEHTQN  6  SSE 
OLNEY  2  S 
PALESTINE 
PABIS  WATEBWOBUS 
SAINTE  MABIE 

SAL  EH 
TUSC9L A 
VANDAL IA  2  HU 
WINOSOfi 


BELLEVILLE  SO  ILL  UNJV 
CHHMXH 

caibo  use  ci 

CAB6QN0ALE   SEWAGE  PL 

CABLYLE  BESEBvO IB 

CENTBAL I A 

CHESTEB 

DU  QUO  IN  4  SE 

GBANO  TQWEB  2  N 

•  -  a  a  NAV  LOCK 

4  NNE 

NASHVILLE   4  NE 

PBA  IB  IE  OL'  BOCMEH  1WSU 

BED  BUD  5  SE 


2.35 
2.02 
1  .60 
1 .54 
1  .51 


2.4B 

1  .66 
2.48 


2.04 
1  .57 
2.38 
3.42 


2.  SO 
3.20 
2.03 

2.33 
3.82 
1 .52 


SOUTHEAST 


19 


ALBION 

BENTON  F0BEST  SEBvrCE 
BBOOKPOBT  DAM  52 
CABMI  6  nw 
DIXON  SPBINGS  AGO  C 

FAIQFIELD  BAD  10  WFIU 
GQLCQHDA  DAM  51 
hABB ISBuBG 

MABB I5BUBG  DISPOSAL  PL 
MC  LEANS60B0  2  ENE 

HT  CAS  MEL 
MT  vEBNQN  3  NE 
BENO  LAKE  DAM 
BOS  I CL ABE 
ShAmMEETQUm  NEW 

UAYHE  CITY  1  H 


2.30 
3.70 
1 .83 


DRY   OF  MONTH 


2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11  12 


3  14  !5 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


S€t  REFERENCE  NOTES  FOILONING  STOU0N  INOE« 

5 


DRILY  TEMPERATURES 


DRY   OF  MONTH 

O 
CT 

STPT10N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NORTHWEST  01 

RLE  DO 

MAX 

73 

72 

64 

69 

65 

56 

55 

61 

74 

69 

63 

59 

54 

S3 

6  0 

55 

57 

55 

64 

72 

83 

77 

59 

59 

61 

57 

59 

58 

61 

72 

58 

63.0 

M  :  •. 

36 

35 

38 

37 

34 

41 

34 

52 

56 

34 

41 

32 

38 

32 

42 

40 

OIXON 

MAX 

63 

71 

72 

66 

66 

55 

54 

52 

60 

73 

61 

61 

55 

61 

0  0 

60 

SS 

56 

58 

64 

76 

80 

69 

54 

58 

56 

61 

65 

59 

59 

71 

62.0 

M  1  N 

43 

45 

48 

46 

48 

47 

39 

30 

3  1 

4  8 

52 

d  H 

34 

33 

33 

38 

32 

33 

36 

36 

38 

52 

35 

35 

36 

35 

38 

39.6 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL  I 

MAX 

61 

71 

73 

64 

63 

54 

S3 

52 

60 

67 

59 

63 

56 

58 

50 

57 

53 

55 

64 

65 

76 

76 

64 

51 

59 

57 

55 

63 

55 

59 

71 

60  .8 

M  I  N 

40 

4  1 

46 

49 

48 

38 

29 

30 

48 

48 

44 

34 

31 

32 

36 

28 

29 

36 

34 

34 

0  0 

42 

30 

3 1 

35 

36 

32 

3 1 

4  1 

3S 

37.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

60 

72 

71 

63 

65 

69 

55 

52 

60 

67 

58 

59 

55 

54 

51 

58 

53 

55 

60 

64 

74 

81 

63 

51 

58 

58 

56 

61 

56 

60 

68 

60.9 

M  I  N 

46 

44 

49 

48 

47 

49 

43 

34 

34 

48 

50 

5 1 

4  I 

40 

36 

42 

34 

34 

38 

38 

42 

4  3 

33 

36 

38 

37 

37 

4  1 

4  1 

4  1  .  S 

GALVA 

MAX 

61 

71 

72 

65 

67 

52 

55 

54 

50 

72 

60 

60 

60 

60 

50 

60 

60 

56 

56 

63 

75 

78 

72 

52 

56 

62 

54 

63 

55 

59 

68 

61  .5 

M  I  N 

45 

7 

47 

47 

46 

45 

4  3 

34 

45 

46 

5 1 

50 

40 

33 

35 

40 

35 

35 

34 

52 

34 

33 

35 

41 

40.3 

GENESEO 

MAX 

71 

72 

64 

66 

58 

00 

54 

59 

73 

60 

60 

60 

57 

51 

60 

54 

57 

57 

63 

76 

80 

69 

S3 

57 

62 

55 

62 

56 

60 

69 

61 

61  .7 

M  I  N 

4  1 

46 

49 

44 

47 

46 

39 

3 1 

46 

50 

50 

4 

36 

33 

36 

36 

32 

38 

33 

40 

52 

47 

34 

33 

42 

32 

35 

3 1 

34 

42 

40 

40-0 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

6S 

71 

74 

67 

67 

57 

52 

55 

56 

75 

60 

63 

65 

62 

SO 

63 

46 

59 

61 

64 

76 

82 

75 

54 

58 

63 

56 

66 

59 

61 

70 

63.0 

M  I N 

43 

42 

48 

46 

48 

4 

4  3 

30 

37 

48 

5 1 

45 

38 

32 

30 

40 

30 

30 

36 

35 

36 

47 

46 

28 

3  3 

37 

35 

33 

35 

36 

34 

38.7 

KEWANEE   1  E 

MAX 

62 

10 

70 

64 

68 

54 

56 

54 

60 

73 

60 

61 

61 

59 

51 

61 

52 

56 

59 

64 

76 

81 

72 

52 

57 

62 

55 

64 

5S 

59 

6  0 

61  .8 

M  I N 

4  1 

d  D 

51 

46 

48 

45 

42 

29 

42 

49 

5 1 

44 

37 

34 

30 

39 

25 

39 

35 

38 

45 

53 

4  3 

27 

37 

35 

3 1 

3  3 

32 

37 

35 

39 . 1 

MOL 1 NE  WSO  AP 

MAX 

73 

70 

64 

66 

57 

57 

54 

60 

71 

60 

62 

5B 

58 

53 

62 

55 

56 

57 

65 

77 

82 

68 

SS 

60 

61 

56 

63 

57 

61 

72 

60 

62.3 

MIN 

40 

50 

52 

47 

50 

4 

37 

3 1 

48 

54 

5 1 

4  3 

35 

34 

38 

33 

33 

39 

34 

37 

57 

48 

33 

33 

4  3 

33 

35 

30 

38 

42 

36 

40.7 

MORRISON 

MAX 

61 

72 

71 

65 

66 

OS 

54 

54 

0  0 

71 

58 

60 

56 

56 

56 

60 

54 

56 

60 

65 

77 

82 

67 

S3 

58 

61 

57 

63 

59 

60 

71 

61  .9 

MIN 

39 

39 

4 

45 

45 

47 

39 

3  3 

30 

49 

52 

46 

33 

31 

31 

40 

27 

35 

34 

33 

33 

48 

44 

28 

34 

33 

33 

30 

30 

38 

36 

37.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

59 

70 

73 

63 

70 

53 

54 

51 

58 

67 

59 

SB 

59 

55 

50 

59 

S3 

55 

62 

64 

75 

81 

64 

51 

58 

58 

55 

61 

55 

58 

70 

60  .6 

M  1  N 

36 

3B 

4  3 

45 

45 

3 1 

25 

27 

46 

48 

40 

30 

25 

28 

35 

23 

32 

27 

30 

33 

47 

42 

24 

37 

27 

27 

23 

2  3 

38 

33 

34  .  1 

PAH  PAW 

MAX 

64 

69 

71 

65 

64 

00 

S3 

54 

62 

73 

59 

5B 

58 

60 

59 

59 

54 

55 

59 

62 

72 

50 

55 

60 

55 

62 

55 

57 

68 

60.2 

H  !  N 

45 

44 

45 

45 

44 

45 

36 

26 

40 

43 

49 

47 

36 

30 

29 

38 

34 

32 

35 

35 

35 

45 

40 

3 1 

29 

36 

35 

32 

35 

35 

35 

37  .7 

ROCHELLE 

MAX 

64 

69 

70 

67 

64 

54 

52 

52 

56 

72 

00 

59 

55 

60 

50 

56 

56 

54 

60 

64 

73 

79 

70 

50 

55 

60 

54 

63 

55 

58 

6H 

60.6 

M  i  N 

42 

42 

46 

44 

45 

45 

36 

29 

3 1 

46 

0  0 

35 

32 

31 

40 

30 

32 

34 

32 

35 

40 

32 

33 

35 

34 

33 

33 

39 

36 

37  .4 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

69 

73 

60 

62 

57 

53 

58 

70 

60 

62 

57 

60 

50 

57 

54 

57 

61 

63 

74 

81 

68 

50 

57 

59 

54 

65 

55 

58 

70 

61 

61  .2 

M  I  N 

40 

45 

48 

46 

50 

<8 

35 

0  0 

45 

49 

00 

43 

33 

31 

32 

34 

28 

38 

33 

36 

47 

48 

31 

29 

45 

35 

33 

34 

37 

37 

34 

38  .5 

STOCKTON  1  N 

MAX 

60 

69 

70 

62 

62 

01 

S3 

51 

58 

63 

57 

58 

55 

54 

SO 

57 

52 

53 

62 

63 

73 

ei 

61 

48 

57 

56 

54 

61 

54 

58 

69 

59.  1 

MIN 

35 

47 

49 

46 

45 

45 

37 

25 

oo 

48 

49 

46 

33 

31 

29 

34 

27 

36 

32 

32 

42 

51 

41 

28 

32 

32 

32 

31 

31 

41 

37 

37.2 

TISKILWA  2  SE 

MAX 

71 

72 

66 

67 

57 

54 

55 

61 

73 

67 

9 

62 

62 

SI 

61 

56 

57 

60 

63 

76 

80 

75 

65 

56 

63 

56 

65 

SB 

61 

70 

62 

63-3 

MIN 

43 

42 

0? 

46 

SO 

46 

42 

31 

40 

52 

52 

48 

38 

32 

31 

39 

29 

40 

34 

38 

49 

58 

45 

3  0 

44 

36 

40 

33 

35 

38 

37 

4  I  .0 

WALNUT 

MA  ' 

70 

71 

60 

60 

65 

ss 

53 

59 

73 

68 

58 

58 

60 

00 

60 

54 

56 

61 

63 

76 

80 

75 

60 

56 

60 

55 

64 

58 

56 

69 

60 

62.3 

■ 

MIN 

42 

45 

50 

44 

48 

45 

37 

31 

42 

SI 

SO 

47 

35 

29 

30 

37 

32 

40 

33 

40 

0  0 

57 

43 

31 

42 

32 

36 

29 

36 

39 

37 

40.  I 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH   2  NH 

MAX 

65 

67 

72 

68 

58 

59 

54 

50 

OH 

71 

61 

62 

58 

60 

51 

49 

53 

55 

58 

62 

74 

78 

69 

52 

55 

Z9. 

54 

65 

56 

58 

68 

60  .6 

MIN 

48 

46 

48 

44 

44 

49 

38 

00 

30 

45 

o  o 

36 

34 

30 

38 

30 

30 

34 

34 

34 

53 

43 

31 

34 

40 

36 

32 

32 

40 

39 

38  . 7 

AURORA 

MAX 

69 

72 

67 

64 

60 

0  J 

54 

59 

73 

61 

0  0 

60 

62 

56 

SS 

S3 

57 

61 

60 

73 

76 

72 

54 

51 

60 

SS 

63 

56 

58 

70 

57 

61  .5 

M  1  N 

46 

46 

49 

44 

48 

46 

36 

29 

4  1 

5  1 

so 

46 

37 

31 

31 

33 

30 

41 

34 

36 

46 

52 

34 

31 

4  1 

3 1 

37 

35 

35 

38 

37 

39  .4 

BARR I NGTON 

MAX 

66 

67 

hi 

66 

61 

H 

SI 

51 

0  0 

72 

6D 

61 

58 

60 

50 

50 

51 

55 

57 

61 

73 

78 

72 

50 

55 

58 

52 

63 

55 

57 

68 

60-1 

M  I  N 

4 

47 

48 

45 

4  7 

43 

35 

28 

3  0 

48 

5 1 

45 

34 

34 

30 

38 

29 

33 

35 

34 

35 

50 

44 

3 1 

33 

35 

36 

32 

31 

41 

37 

38-3 

CHICAGO  0 'HARE  WSO  AP 

MAX 

68 

73 

Be 

62 

61 

56 

54 

0  8 

73 

62 

0  3 

6  0 

62 

51 

52 

54 

58 

60 

61 

73 

80 

73 

S3 

57 

61 

54 

63 

56 

59 

69 

56 

61  .7 

M  1  N 

49 

47 

48 

47 

50 

42 

36 

31 

41 

55 

SO 

46 

38 

33 

31 

35 

31 

38 

36 

35 

53 

52 

33 

3 1 

4  7 

4 1 

39 

36 

40 

40 

37 

41  .0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

68 

70 

72 

66 

63 

61 

54 

56 

68 

73 

64 

64 

62 

62 

51 

52 

55 

60 

60 

69 

76 

79 

75 

53 

56 

59 

60 

64 

55 

64 

70 

63.3 

MIN 

55 

SO 

57 

50 

54 

SO 

4  2 

38 

43 

56 

54 

0  3 

45 

39 

37 

42 

38 

46 

4  1 

42 

53 

63 

47 

36 

46 

45 

4  1 

4  I 

44 

42 

48 

46.4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

67 

72 

67 

62 

61 

55 

53 

S7 

72 

64 

63 

0  6 

60 

53 

51 

52 

S7 

59 

59 

72 

78 

74 

SO 

SO 

59 

53 

62 

55 

57 

69 

55 

60-9 

M  [  N 

5 1 

47 

d '.. 

48 

5 1 

d 

39 

33 

4  3 

55 

53 

49 

4  I 

35 

34 

39 

32 

43 

40 

39 

00 

49 

32 

3  0 

45 

41 

41 

37 

39 

40 

39 

42  .2 

OE  KALB 

MAX 

70 

71 

57 

63 

62 

52 

52 

S9 

71 

70 

59 

60 

63 

59 

55 

55 

54 

58 

62 

73 

79 

78 

65 

55 

59 

60 

64 

63 

57 

69 

59 

62.7 

M  I N 

47 

48 

SO 

46 

5 1 

49 

39 

30 

46 

55 

54 

SO 

36 

34 

31 

4  1 

30 

42 

35 

37 

49 

56 

44 

34 

45 

38 

37 

34 

36 

39 

40 

42  .2 

ELGIN 

MAX 

66 

69 

71 

65 

61 

57 

51 

51 

57 

72 

62 

6  0 

59 

60 

49 

52 

SO 

SS 

57 

62 

73 

79 

68 

00 

54 

58 

52 

63 

55 

57 

68 

60-2 

MIN 

46 

43 

45 

45 

47 

37 

31 

32 

42 

SO 

d  6 

39 

32 

32 

35 

30 

31 

35 

33 

37 

43 

43 

00 

31 

35 

35 

33 

33 

36 

38 

37  .7 

GEFJHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

76 

74 

67 

65 

Or 

54 

56 

57 

6. 

66 

64 

SO 

57 

61 

6  0 

72 

80 

55 

61 

55 

63 

56 

58 

69 

62.5 

H  i  N 

40 

47 

44 

45 

4  3 

35 

26 

30 

46 

48 

39 

34 

32 

0  7 

30 

24 

27 

35 

31 

42 

46 

37 

32 

33 

36 

35 

37 

41 

42 

36  -8 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

MAX 

70 

7  0 

73 

66 

66 

6  3 

56 

53 

on 

74 

65 

64 

67 

62 

0  0 

57 

55 

OH 

63 

62 

7  3 

79 

76 

0  0 

57 

62 

SO 

64 

56 

59 

7! 

63.5 

MIN 

45 

43 

46 

43 

44 

45 

37 

30 

3 1 

4  3 

00 

dH 

4  1 

36 

36 

39 

31 

31 

34 

33 

3  7 

49 

45 

3  0 

32 

40 

40 

33 

33 

33 

3  7 

36  .6 

MARENCO 

MAX 

70 

73 

76 

64 

65 

00 

61 

58 

71 

67 

0  1 

00 

60 

52 

00 

52 

57 

1  H 

63 

74 

HO 

74 

57 

07 

58 

56 

6  3 

55 

58 

69 

08 

62.3 

4  3 

42 

54 

45 

50 

45 

36 

27 

37 

53 

53 

d  6 

34 

31 

30 

39 

25 

39 

34 

33 

48 

55 

41 

30 

42 

34 

35 

31 

32 

40 

37 

39.4 

OTTAHA 

MAX 

73 

76 

7  0 

68 

65 

5! 

59 

63 

7  0 

70 

63 

6  / 

65 

60 

62 

58 

61 

63 

63 

78 

13  0 

72 

59 

63 

59 

67 

65 

72 

64 

66.1 

MIN 

45 

46 

06 

49 

52 

46 

4  1 

34 

42 

55 

50 

S  1 

39 

35 

34 

42 

32 

41 

36 

36 

49 

47 

30 

46 

41 

36 

33 

35 

38 

42  .2 

PARK  FOREST 

KAX 

69 

70 

73 

66 

64 

o : 

53 

53 

OH 

62 

61 

00 

61 

60 

SS 

48 

54 

61 

62 

7  3 

78 

73 

62.8 

MIN 

5 1 

50 

53 

46 

48 

48 

38 

3 1 

30 

42 

SO 

)9 

35 

32 

3  3 

35 

38 

3  0 

36 

d : 

51 

47 

29 

35 

43 

38 

33 

34 

36 

39 

40.1 

PERU  2  W 

MAX 

71 

74 

74 

67 

64 

58 

54 

62 

70 

72 

62 

00 

63 

56 

60 

S3 

57 

OH 

65 

70 

80 

76 

70 

64 

60 

59 

60 

60 

70 

70 

63 

65  .  1 

MIN 

47 

49 

49 

50 

52 

46 

4  1 

29 

45 

54 

51 

0  0 

48 

34 

34 

40 

30 

36 

35 

37 

40 

45 

34 

35 

45 

37 

36 

38 

34 

39 

33 

41  .1 

WAUKEGAN 

HflX 

68 

65 

71 

67 

59 

60 

54 

52 

07 

72 

6  0 

6  0 

56 

59 

4B 

59 

SO 

0  0 

59 

61 

7  3 

79 

71 

dH 

55 

57 

S3 

63 

52 

53 

68 

60.3 

MIN 

49 

46 

47 

46 

45 

so 

39 

JO 

3  1 

44 

52 

dH 

3B 

36 

32 

37 

31 

33 

37 

36 

!5 

SO 

45 

30 

26 

41 

38 

35 

35 

39 

4  0 

39.3 

WHEATON  3  SE 

MAX 

MIN 

SEE 

REF 

ERENCE  NOTES 

FOLLOWING  S 

TAT  I  ON  INDEX 

DRILY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 
■E 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

NEST 

03 

OflLESBURG 

MAX 
MIN 

COL  OEM   1  MM 

MAX 
MIN 

75 
50 

77 
45 

72 
51 

72 
J  1 

69 
48 

54 
42 

57 

42 

•  4 

34 

75 

46 

70 
52 

69 
48 

66 
47 

57 
40 

54 
40 

6S 
36 

63 
35 

60 
35 

67 
43 

67 
33 

78 
42 

94 

53 

"i 

57 

65 
42 

58 
33 

88 

46 

65 
36 

69 
39 

69 
32 

65 
39 

74 

39 

69 
39 

67.8 

42.4 

LB  MBRPE 

MBX 
MIN 

73 
16 

74 
45 

67 

4S 

71 
- 

"  4 
J 

58 
40 

55 

41 

62 
28 

75 
42 

68 
49 

64 
44 

66 
46 

59 
.37 

57 
32 

65 
32 

58 

35 

S9 
30 

63 
40 

66 

29 

78 

35 

82 
49 

75 
54 

6  9 
31 

59 
30 

66 
46 

59 

31 

67 
34 

59 
31 

64 
34 

72 
39 

64 

39 

6S.S 
38-3 

MONMOUTH 

M  . 

MIN 

73 
45 

73 
47 

63 
SO 

h  | 
45 

62 
-• 

56 
42 

55 
44 

60 
32 

7S 
46 

70 
SI 

61 
50 

59 
48 

56 
39 

51 
35 

6? 
35 

S3 
34 

58 
33 

56 
41 

63 
34 

76 
42 

79 
SO 

75 
S9 

SB 
42 

57 
32 

63 
45 

56 
33 

64 

37 

S6 
31 

61 
35 

70 
41 

58 
41 

62.9 
41  .4 

OUINCT  FB3  HP 

MB  . 

MIN 

72 
47 

76 
54 

66 
S3 

74 
47 

57 
49 

57 
44 

S4 
40 

53 
37 

75 
SO 

69 
49 

67 
49 

68 
48 

60 
39 

55 
38 

65 
38 

58 
38 

60 
37 

65 
46 

65 
36 

78 
44 

83 
S3 

77 
52 

54 

39 

59 
36 

68 
45 

57 
39 

68 

41 

60 
37 

66 
39 

70 
4| 

69 
43 

65. 6 
43. S 

OUINCT  OHM  21 

nn< 

•  H 

42 

74 
42 

77 
S2 

65 
46 

73 
43 

S3 
42 

58 
42 

52 
36 

64 

36 

72 
SI 

72 
48 

69 

S2 

66 
44 

6S 
36 

57 
39 

62 
40 

56 
33 

62 
33 

67 
37 

70 
34 

74 
40 

88 
49 

76 

41 

5? 
30 

60 
31 

64 

36 

58 

35 

66 

35 

6B 

36 

64 

36 

74 

39 

66-1 
39  .9 

RUSH V  I L  L  E 

-  '. 

72 
47 

76 
51 

71 
52 

72 
42 

75 
45 

59 
42 

55 

41 

60 
30 

74 
38 

71 
52 

64 

51 

69 
47 

S3 
34 

51 
37 

60 
35 

65 
39 

S7 
35 

66 
42 

66 
35 

78 
41 

81 
SI 

90 
61 

63 

44 

SB 

32 

67 
47 

59 
37 

69 
39 

59 
32 

63 
38 

71 
42 

62 
38 

66.0 
41  .8 

CENTRAL 

04 

CMENOB 

MB . 
- ;  ■. 

59 
41 

75 
45 

71 
S6 

67 
45 

60 
50 

S4 
46 

S7 
43 

se 

28 

74 

39 

65 
52 

62 
49 

69 
48 

62 
49 

49 
34 

61 

29 

S3 
39 

59 
24 

63 
40 

61 
36 

75 
45 

FJI 
47 

73 
56 

73 
46 

S6 
29 

S7 
40 

62 
48 

•  4 

36 

65 
38 

60 
33 

71 

35 

63 
36 

64.2 
41  .6 

OECBTUR 

hah 

75 
44 

77 
44 

69 
S8 

72 
44 

64 

52 

SS 
43 

.  57 
43 

.',4 

27 

7S 
40 

64 

SO 

62 
46 

63 
6  4 

67 
42 

52 
34 

63 
26 

S7 
36 

63 
27 

70 
38 

64 

37 

7B 

3S 

82 
49 

79 
60 

70 
35 

60 
24 

62 
42 

61 
41 

66 
39 

62 
33 

66 
37 

75 
40 

75 
40 

66.7 
40.7 

FARMER  CITY 

MAX 
MIN 

73 
45 

74 
46 

70 
57 

70 
II 

63 
51 

53 
44 

•■,8 
46 

63 
34 

73 
43 

66 
52 

61 
SO 

65 
S3 

65 
46 

53 
36 

62 
32 

55 
19 

S9 
29 

66 
10 

63 
35 

77 
40 

90 
47 

77 
56 

70 
47 

57 
27 

61 
41 

59 
41 

•  4 

35 

S9 
36 

62 
36 

71 
37 

74 
42 

65.3 
42.2 

HBVBNB  4  NNE 

MIN 

66 
44 

73 
45 

77 
47 

E  1 
45 

72 
48 

57 
45 

57 
45 

57 
30 

63 
34 

77 
47 

6S 
SO 

64 
48 

6  0 

43 

65 
37 

SS 
32 

65 
39 

SS 
29 

60 

30 

65 
31 

65 
37 

78 

39 

83 
49 

78 
47 

54 

30 

59 
32 

66 

4  6 

59 
37 

69 
37 

59 
34 

64 
34 

72 
35 

65-6 
39. S 

LBCON  2  E 

».i . 
-  ', 

72 
44 

75 
44 

69 
54 

69 
47 

SS 

4-" 

57 
44 

S7 
40 

61 
34 

76 
42 

72 
53 

6? 
51 

6? 

so 

63 
38 

SO 
32 

63 
32 

56 
39 

60 
28 

60 
4S 

63 
36 

77 
42 

83 
48 

'6 
62 

6S 
45 

59 
32 

67 
44 

61 

3  8 

67 
40 

66 
33 

62 
34 

72 
42 

65 
37 

6S.6 
41  .7 

L INCOLN 

MAX 
MIN 

70 
4( 

75 
II 

72 
S6 

70 
41 

64 

50 

55 
44 

56 
43 

60 
34 

74 
43 

69 
52 

63 
49 

67 
S2 

64 
43 

51 
35 

66 
33 

S9 
37 

59 
31 

65 
39 

63 
33 

77 
38 

80 
46 

78 

57 

74 
48 

68 
30 

64 

42 

6? 
41 

66 
39 

61 
35 

64 

37 

72 
38 

72 
41 

66.1 
42-1 

MBSON  CITY   1  NH 

MA  . 

71 
44 

75 
41 

67 
56 

70 
44 

65 
51 

56 
43 

57 
45 

61 
32 

75 
44 

63 
SI 

62 

4" 

69 
49 

6b 
42 

51 
34 

64 

32 

57 
39 

59 
30 

65 
41 

63 
35 

IS 

38 

82 
48 

78 

S3 

73 
45 

57 
29 

65 

43 

63 
40 

67 
36 

S7 
35 

62 
36 

71 
39 

6  9 

37 

6S.7 
41  .4 

M I NONK 

MAX 
MIN 

68 
■i. 

69 
43 

71 
44 

72 
45 

75 
46 

62 
42 

58 
37 

57 
33 

59 
35 

66 
39 

6  6 
42 

61 
41 

62 
39 

63 
29 

49 

28 

59 
35 

S9 
30 

58 
33 

60 
32 

61 
34 

76 
39 

61 

44 

78 
45 

53 
29 

56 
31 

:  9 
38 

67 
38 

6S 
36 

■  4 

39 

69 
39 

72 
42 

64.4 

37.6 

NORMAL 

MAX 
MIN 

70 
44 

74 
49 

73 
57 

67 
45 

67 

•4 

54 
45 

57 
42 

60 
32 

74 
43 

73 
55 

61 
S2 

69 
51 

63 
42 

57 
34 

62 
31 

60 
39 

S8 

3.0 

63 
44 

62 
3S 

76 
41 

80 

52 

79 
60 

76 
48 

56 
31 

61 
47 

61 

4| 

6! 
39 

64 

36 

61 
36 

72 
42 

71 
38 

66.0 
43.1 

PEORIB  HSO  BP 

MBX 
MIN 

69 
46 

74 
46 

67 
51 

58 
47 

59 
SO 

56 
44 

56 
41 

S9 
32 

75 
45 

60 
53 

62 
52 

67 
44 

63 
40 

SI 

32 

63 
32 

54 

39 

=  8 

31 

61 
42 

63 
3S 

76 
36 

60 
45 

79 

50 

SI 
33 

56 
30 

65 
46 

SS 
38 

66 
35 

57 
35 

61 
4: 

70 
41 

63 
36 

63.3 
40.9 

PRINCEVILLE 

■          a  ■ 

MAX 
MIN 

69 
40 

7S 
44 

70 
54 

69 
43 

55 
46 

53 
42 

53 
40 

53 
29 

72 
42 

62 
49 

60 
49 

60 
45 

60 
44 

SI 
27 

60 
31 

52 
36 

57 
26 

57 
37 

60 
31 

73 
36 

77 
46 

72 
SS 

SH 
40 

SS 
?6 

62 
43 

S3 
33 

63 
34 

56 
28 

58 
34 

67 
38 

S7 
33 

61  .3 
36.6 

EAST 

OS 

DANVILLE 

MBX 
MIN 

12 
48 

73 
42 

71 
57 

69 

67 
51 

56 
45 

59 
45 

61 

31 

72 
SO 

70 
52 

65 
S3 

63 

54 

53 
45 

55 
41 

56 
31 

55 
42 

59 
31 

62 
37 

63 
39 

76 
36 

79 
44 

79 
54 

72 
49 

58 
27 

59 
43 

61 
46 

64 

33 

60 
33 

6: 

34 

73 
31 

72 
40 

65.3 
42.4 

HOOPESTON  1  NE 

MAX 
MIN 

71 
47 

73 
43 

66 
56 

67 
48 

65 
51 

55 
47 

57 
41 

60 
33 

72 

40 

68 

49 

61 

52 

64 

53 

62 
43 

53 
37 

54 

32 

S3 
39 

58 
32 

64 
41 

59 
36 

74 

4 

78 
48 

77 
S7 

71 
41 

58 
27 

59 
42 

59 

4  4 

62 
38 

SB 
33 

60 

33 

72 
35 

69 
42 

63.8 
41  .9 

KANKAKEE    HTR  POLL 

CTR 

MBX 
MIN 

75 
46 

73 
43 

72 
47 

67 
47 

65 

4  1 

62 
46 

59 
41 

SS 
32 

59 
35 

72 
44 

64 
49 

61 
SO 

6  7 
41 

63 
30 

54 
34 

SS 
41 

4 

30 

SB 
34 

64 
34 

59 
34 

75 
35 

79 
SI 

70 
47 

53 
29 

54 

33 

60 
43 

54 

37 

60 
33 

61 
34 

64 

33 

7? 

37 

63-2 
39.3 

PIPER  C 1  IT  3  SE 

MAX 

72 
47 

75 
45 

70 
56 

68 
J  1 

60 
S3 

SS 
46 

58 
40 

60 

32 

75 
39 

67 
52 

61 
50 

67 
SO 

65 
41 

52 
35 

60 
30 

57 
29 

59 
26 

65 
40 

60 
37 

75 
41 

81 
47 

79 
57 

73 
45 

58 

60 
42 

59 
43 

63 

38 

58 
33 

6: 
32 

72 
32 

6S 
40 

64. 8 
41.1 

PONT  I BC 

MAX 
MIN 

70 
47 

73 
4{ 

71 
57 

67 
47 

66 
56 

56 
46 

S7 

!  | 

61 
34 

73 
44 

71 
54 

62 
51 

70 
50 

63 
41 

SO 
35 

61 
31 

58 
39 

59 
29 

60 
39 

60 
36 

76 
37 

79 
47 

7B 
60 

76 
46 

57 
31 

60 
43 

60 

43 

65 
39 

63 

35 

60 

35 

72 
35 

66 

37 

6S.2 
42-4 

RBNTOUL 

MAX 
MIN 

URBBNB 

MAX 
MIN 

71 
49 

74 
46 

66 
SO 

68 
47 

6S 
18 

54 
45 

S7 
41 

61 
36 

72 
41 

65 
52 

61 
SI 

63 
SO 

63 

45 

51 
36 

SB 
35 

54 

40 

60 

35 

66 
38 

61 
40 

75 
43 

78 
46 

77 
54 

56 
36 

56 
30 

60 
41 

53 
39 

62 
37 

58 

37 

61 
36 

72 
39 

72 

44 

63.6 
42.2 

HATSEKB  2  NH 

■           ■  " 

MAX 
MIN 

68 
49 

70 
45 

71 
46 

65 

66 
46 

63 
37 

57 
29 

57 
30 

71 
45 

71 
53 

68 
51 

60 
49 

.,4 
42 

61 
37 

46 

26 

55 
28 

52 
29 

57 
27 

63 
35 

58 
33 

73 
35 

79 
44 

78 

45 

52 
24 

56 
21 

58 
41 

53 
35 

62 
27 

88 
32 

58 

33 

71 
3S 

62-7 
37.3 

WEST  SOUTHMEST 

06 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

66 
46 

74 
47 

77 
St 

69 
48 

75 
45 

74 
43 

58 
41 

56 
36 

63 
36 

69 

44 

57 
47 

70 
49 

69 

44 

64 

36 

64 

35 

61 
38 

54 

33 

53 
33 

71 
41 

64 
41 

75 
42 

83 
4B 

83 
47 

5S 
32 

59 
33 

69 
41 

56 
37 

66 
38 

60 
39 

64 

4  \ 

71 

4  • 

66.2 
41.1 

CBRL INVILLE 

MAX 
MIN 

74 
43 

77 
46 

72 
58 

76 
45 

67 
53 

58 
41 

56 
40 

64 

30 

76 
45 

63 
51 

67 
41 

65 
56 

64 

*  4 

54 

35 

65 

32 

59 
37 

59 
28 

70 
41 

66 

38 

78 
43 

84 
48 

78 
59 

71 
48 

S9 
28 

66 

44 

66 
41 

67 
38 

60 
34 

6S 
34 

73 
36 

74 

39 

67.5 
41  .9 

CRICGSVILLE 

MAX 
WIN 

71 
41 

75 
45 

66 
47 

72 
19 

65 
45 

56 
36 

SS 
34 

60 
29 

74 
42 

67 
45 

64 
:  1 

65 

s  45 

63 
42 

52 
30 

63 
36 

56 
30 

58 
26 

67 
38 

64 

31 

76 
42 

82 
47 

78 
59 

60 
36 

59 
31 

67 
41 

S7 
32 

68 
45 

S9 
29 

65 
32 

73 
33 

71 
36 

65.4 
38.4 

MILLSBORO 

Nfl  ■ 
MIN 

76 
46 

76 
46 

71 
58 

75 
46 

72 
50 

56 
43 

55 
42 

65 
33 

72 
45 

64 

52 

66 
48 

66 
59 

:6 

45 

59 
37 

65 
32 

65 
39 

67 
30 

69 
41 

66 
43 

77 
45 

62 
48 

78 

57 

73 
SO 

60 
29 

66 
47 

65 
42 

66 

36 

66 
38 

6  8 
38 

74 
40 

'4 

4  6. 

68.5 
43.6 

JACKSONVILLE 

MBX 

MIN 

66 
42 

72 
41 

75 
47 

67 
46 

72 
46 

60 
44 

57 
42 

56 
30 

61 
29 

74 
45 

65 
48 

64 
48 

67 
45 

63 
35 

53 
32 

64 

38 

54 
28 

58 
29 

66 
39 

64 

37 

76 
40 

82 
49 

76 
47 

56 
28 

58 

30 

66 
41 

56 
38 

6B 

35 

59 
34 

64 

37 

70 
37 

64  .9 
38.9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 


7 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

oc  tober 


STAT  ION 

DAY   OF  MONTH 

o 

CT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 

JERSE TV  1 LLE  2  5H 

MAX 

67 

72 

77 

68 

72 

63 

57 

SS 

62 

72 

61 

69 

63 

62 

54 

65 

55 

57 

67 

66 

75 

83 

77 

53 

59 

67 

S7 

66 

9  9 

64 

71 

65 

.0 

MIN 

40 

45 

58 

39 

52 

42 

33 

27 

41 

S3 

48 

53 

45 

36 

30 

38 

27 

36 

36 

36 

42 

58 

48 

27 

40 

42 

34 

35 

35 

35 

38 

40 

•  3 

PANA 

MAX 

70 

73 

68 

72 

65 

56 

SS 

61 

71 

6S 

64 

61 

61 

61 

60 

56 

58 

67 

63 

74 

78 

76 

67 

58 

62 

62 

64 

58 

62 

71 

71 

64 

.8 

MIN 

48 

47 

58 

47 

54 

43 

44 

35 

44 

52 

51 

55 

45 

36 

34 

37 

33 

40 

39 

46 

48 

57 

44 

32 

45 

4  1 

36 

36 

38 

39 

48 

4  3 

"7 

SPRINGF IELO  WSO  BP 

MAX 

71 

77 

68 

73 

63 

58 

57 

62 

75 

63 

63 

67 

63 

53 

64 

54 

60 

68 

64 

78 

83 

80 

55 

56 

64 

55 

67 

59 

64 

72 

72 

65 

.5 

MIN 

43 

50 

50 

45 

48 

44 

35 

31 

48 

53 

52 

50 

45 

34 

33 

37 

30 

42 

36 

41 

SI 

55 

33 

29 

48 

41 

40 

34 

37 

41 

39 

41 

.8 

V1RDEN  1  N 

MAX 

74 

77 

59 

74 

73 

58 

59 

62 

73 

71 

63 

63 

60 

53 

54 

54 

60 

68 

64 

76 

63 

83 

73 

58 

65 

64 

65 

63 

65 

72 

75 

66 

.8 

MIN 

4  1 

47 

5  7 

42 

51 

44 

40 

30 

44 

50 

46 

55 

42 

35 

39 

39 

26 

39 

36 

46 

47 

53 

46 

26 

44 

40 

36 

32 

32 

34 

38 

41 

.2 

WHI IE  HALL   I  E 

MAX 

72 

76 

76 

74 

74 

58 

57 

62 

75 

7  1 

65 

67 

65 

54 

64 

63 

S9 

6B 

66 

76 

83 

83 

78 

58 

67 

67 

68 

66 

65 

70 

72 

68 

.4 

. 

MIN 

44 

46 

57 

46 

48 

43 

40 

32 

42 

53 

50 

56 

47 

36 

33 

38 

3  1 

40 

38 

40 

46 

56 

47 

28 

45 

4  1 

37 

37 

38 

40 

38 

42 

.4 

ERST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

MAX 

71 

74 

73 

73 

71 

57 

56 

62 

72 

69 

63 

62 

62 

56 

58 

SS 

59 

67 

63 

75 

77 

76 

73 

59 

60 

62 

65 

60 

62 

74 

75 

65 

.8 

M  !  N 

46 

45 

58 

45 

52 

42 

45 

30 

4  1 

51 

52 

6  6 

46 

46 

31 

39 

32 

39 

40 

40 

45 

56 

50 

29 

43 

4  1 

35 

36 

36 

4  1 

45 

43 

•  0 

EFFINGHAM  3  U 

MAX 

71 

69 

72 

66 

70 

67 

55 

55 

59 

71 

62 

63 

67 

60 

5  1 

58 

53 

57 

66 

62 

72 

78 

77 

57 

57 

63 

52 

62 

59 

61 

71 

63 

.3 

MIN 

49 

43 

43 

44 

44 

44 

4S 

30 

30 

43 

51 

52 

46 

40 

30 

36 

32 

32 

37 

38 

38 

45 

53 

27 

28 

44 

32 

32 

36 

38 

39 

39 

.  4 

FLORA  S  NW 

MAX 

72 

75 

68 

75 

72 

59 

SS 

63 

72 

67 

65 

76 

62 

54 

6  1 

54 

6  1 

69 

66 

77 

79 

79 

73 

6  0 

65 

64 

65 

62 

65 

73 

76 

67 

.3 

MIN 

44 

40 

58 

43 

53 

43 

4  1 

27 

4  1 

48 

48 

57 

48 

39 

30 

38 

29 

38 

4  1 

40 

51 

59 

51 

27 

43 

44 

32 

37 

32 

39 

46 

42 

■  2 

MAT  TOON 

MAX 

72 

73 

67 

73 

68 

54 

55 

6  1 

72 

64 

62 

63 

61 

51 

58 

55 

58 

68 

62 

75 

78 

76 

65 

58 

6  1 

57 

63 

58 

62 

70 

74 

,4 

.3 

MIN 

52 

46 

50 

46 

SO 

44 

40 

32 

43 

52 

52 

48 

46 

35 

33 

38 

32 

40 

4  1 

42 

48 

56 

36 

29 

43 

38 

37 

37 

36 

41 

46 

42 

•  3 

MOWEAOUA 

MAX 

73 

76 

7S 

72 

72 

59 

56 

62 

75 

61 

69 

6  i 

64 

53 

62 

60 

60 

70 

64 

78 

80 

79 

68 

57 

63 

63 

66 

60 

63 

72 

73 

66 

.7 

MIN 

47 

45 

60 

SO 

45 

43 

45 

29 

32 

53 

50 

51 

4  1 

37 

30 

45 

30 

37 

39 

31 

46 

57 

42 

27 

45 

51 

34 

35 

36 

37 

43 

4  1 

.7 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

72 

72 

74 

68 

75 

72 

56 

SS 

63 

72 

68 

63 

76 

61 

54 

56 

54 

59 

67 

64 

75 

78 

79 

56 

59 

64 

53 

63 

62 

65 

74 

65 

.5 

MIN 

46 

39 

39 

46 

46 

42 

42 

3  | 

34 

38 

47 

52 

46 

41 

33 

37 

31 

32 

36 

42 

43 

52 

53 

29 

30 

47 

34 

36 

35 

35 

35 

39 

.7 

OLNElf  2  S 

MAX 

7  1 

75 

69 

75 

73 

58 

56 

64 

73 

71 

67 

81 

62 

59 

5g 

55 

6  1 

70 

65 

76 

6  0 

8  1 

72 

61 

65 

62 

65 

64 

66 

76 

75 

66 

■  0 

MIN 

44 

42 

57 

4  I 

54 

43 

4  1 

29 

42 

51 

53 

57 

48 

41 

31 

36 

33 

36 

40 

36 

44 

58 

53 

30 

37 

48 

30 

34 

38 

36 

46 

42 

.  3 

PALEST  1 NE 

MAX 

69 

75 

67 

73 

71 

55 

58 

64 

74 

74 

63 

74 

59 

54 

56 

53 

59 

70 

62 

74 

80 

80 

69 

60 

64 

63 

60 

63 

63 

75 

74 

66 

.3 

MIN 

46 

4  1 

56 

44 

54 

41 

45 

30 

4  1 

51 

53 

55 

48 

43 

32 

40 

33 

38 

4  1 

40 

46 

53 

48 

29 

4  1 

39 

33 

36 

34 

33 

44 

42 

.2 

PRRIS  WATERWORKS 

MAX 

71 

73 

67 

71 

59 

54 

57 

61 

72 

70 

6  2 

62 

61 

53 

57 

53 

60 

67 

61 

7S 

78 

77 

71 

59 

61 

62 

64 

60 

63 

74 

75 

65 

.2 

MIN 

S3 

48 

57 

48 

52 

43 

47 

32 

43 

53 

5; 

55 

45 

43 

32 

4  1 

34 

3  6 

4  I 

43 

53 

59 

46 

29 

43 

44 

38 

35 

35 

38 

45 

4  4 

■  1 

SALEM 

MM  1 

73 

75 

72 

75 

69 

59 

55 

64 

71 

67 

68 

74 

63 

56 

63 

58 

6  1 

70 

65 

76 

80 

78 

72 

61 

65 

64 

65 

63 

65 

74 

75 

67 

.6 

HIN 

4B 

46 

59 

4  4 

55 

44 

39 

32 

41 

51 

49 

56 

47 

3B 

32 

37 

33 

40 

42 

39 

43 

55 

53 

32 

4  1 

46 

33 

39 

39 

40 

48 

4  3 

•  3 

TUSCOLA 

MAX 

72 

74 

72 

72 

70 

56 

58 

61 

73 

67 

62 

64 

64 

61 

59 

58 

60 

69 

65 

76 

79 

79 

76 

6  0 

6  1 

61 

65 

60 

60 

72 

72 

66 

.4 

MIN 

SO 

45 

58 

46 

54 

45 

45 

34 

40 

50 

52 

54 

44 

37 

34 

39 

32 

36 

38 

41 

46 

55 

50 

28 

45 

43 

37 

35 

37 

36 

45 

42 

.9 

VANOAL I  A  2  NW 

MAX 

74 

74 

69 

74 

69 

56 

SS 

69 

71 

62 

66 

69 

63 

63 

64 

51 

68 

75 

75 

78 

77 

S7 

56 

62 

55 

63 

58 

62 

56 

64 

.9 

MIN 

43 

46 

44 

49 

42 

42 

30 

40 

5  1 

48 

5  2 

45 

33 

33 

37 

31 

36 

40 

40 

57 

50 

26 

4  1 

42 

35 

38 

48 

35 

41 

4  1 

.2 

WINDSOR 

MR  > 

74 

75 

71 

73 

70 

56 

55 

63 

73 

66 

6B 

62 

63 

61 

60 

57 

60 

59 

64 

76 

79 

77 

70 

59 

61 

61 

64 

65 

62 

72 

75 

66 

.5 

MIN 

49 

46 

58 

46 

54 

44 

43 

33 

42 

50 

50 

50 

44 

37 

33 

37 

31 

38 

37 

42 

49 

54 

49 

28 

47 

4  1 

34 

33 

34 

33 

46 

42 

.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

70 

75 

66 

75 

75 

66 

60 

64 

66 

63 

70 

83 

76 

70 

64 

65 

61 

69 

68 

75 

79 

80 

78 

59 

65 

64 

64 

64 

68 

76 

77 

69 

6 

MIN 

48 

44 

55 

45 

52 

44 

39 

36 

40 

48 

53 

53 

52 

50 

33 

40 

34 

39 

48 

4 1 

43 

52 

52 

34 

40 

42 

31 

40 

39 

4 1 

44 

43 

6 

BELLEVILLE  SO   ILL  UN  1 V 

MAX 

73 

76 

76 

78 

77 

68 

57 

63 

70 

65 

69 

78 

65 

62 

68 

68 

S9 

72 

69 

77 

82 

82 

82 

S9 

69 

69 

67 

67 

66 

73 

75 

70 

4 

MIN 

44 

4  1 

59 

43 

56 

37 

30 

39 

51 

47 

55 

47 

37 

30 

39 

29 

35 

4  1 

36 

43 

S3 

50 

27 

44 

42 

32 

37 

32 

31 

43 

4  1 

0 

CRHOK IA 

MAX 

70 

74 

73 

70 

77 

67 

59 

57 

65 

69 

58 

71 

72 

72 

56 

59 

53 

54 

66 

77 

78 

86 

73 

68 

64 

67 

61 

68 

61 

59 

65 

66 

7 

MIN 

44 

44 

55 

43 

43 

44 

42 

32 

39 

42 

47 

54 

49 

38 

34 

38 

30 

30 

30 

31 

44 

53 

49 

29 

29 

29 

29 

33 

34 

33 

39 

0 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

71 

77 

68 

77 

76 

63 

59 

65 

72 

71 

69 

85 

66 

59 

67 

58 

62 

72 

70 

76 

82 

84 

69 

63 

69 

65 

63 

65 

68 

75 

75 

69 

7 

MIN 

56 

55 

55 

51 

54 

48 

44 

40 

48 

54 

57 

64 

49 

44 

40 

45 

42 

46 

49 

45 

5  1 

59 

48 

42 

SO 

44 

39 

4  1 

43 

47 

53 

48 

S 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

75 

71 

76 

69 

76 

73 

61 

56 

55 

72 

61 

71 

83 

62 

5  6 

65 

54 

60 

70 

67 

75 

80 

81 

58 

63 

66 

S9 

65 

65 

66 

76 

67 

6 

MIN 

42 

4  1 

42 

40 

45 

44 

35 

30 

30 

43 

50 

56 

SO 

39 

30 

31 

29 

29 

33 

35 

35 

48 

55 

3  0 

30 

48 

28 

28 

29 

31 

32 

37 

7 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

73 

70 

75 

70 

75 

69 

61 

57 

63 

72 

59 

68 

76 

63 

54 

65 

S3 

60 

70 

70 

76 

81 

80 

57 

60 

66 

56 

65 

65 

64 

69 

66 

5 

MIN 

46 

47 

50 

44 

48 

4  1 

39 

32 

35 

4  3 

50 

52 

46 

37 

35 

37 

38 

39 

40 

40 

40 

SO 

52 

35 

37 

42 

35 

37 

37 

43 

45 

4  1 

7 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 

71 

75 

70 

78 

73 

6  0 

56 

66 

7  1 

58 

71 

85 

62 

55 

6  6 

54 

60 

7  0 

66 

76 

80 

81 

64 

61 

67 

65 

65 

63 

65 

73 

75 

67 

8 

MIN 

46 

40 

45 

4  1 

43 

4  1 

34 

28 

39 

49 

51 

50 

4  4 

35 

30 

36 

29 

)  j 

38 

35 

44 

56 

36 

30 

40 

3  j 

29 

38 

38 

35 

45 

39 

0 

KRSKASKIA  R  NAV  LOCK 

MAX 

75 

73 

78 

70 

Mf 

72 

63 

60 

66 

68 

57 

74 

86 

68 

56 

69 

55 

SO 

73 

68 

78 

83 

81 

56 

64 

69 

58 

6B 

64 

67 

72 

68 

7 

MIN 

45 

45 

51 

45 

44 

43 

38 

32 

32 

48 

50 

S3 

50 

36 

34 

35 

30 

30 

42 

40 

4  1 

54 

52 

30 

30 

40 

3  4 

37 

34 

35 

38 

40 

3 

MARION   4  NNE 

MAX 

70 

68 

70 

65 

74 

72 

69 

55 

61 

71 

65 

70 

62 

59 

54 

63 

63 

59 

68 

66 

74 

79 

80 

58 

61 

66 

57 

64 

63 

65 

74 

66 

6 

MIN 

46 

43 

44 

42 

42 

42 

SB 

31 

32 

38 

52 

55 

50 

40 

31 

32 

33 

33 

37 

38 

38 

46 

57 

32 

32 

48 

31 

32 

33 

36 

4  2 

39 

5 

NASHVILLE   4  NE 

MR  1 

69 

74 

67 

75 

6  6 

59 

54 

62 

68 

62 

67 

79 

63 

67 

64 

63 

57 

68 

64 

75 

IS 

78 

74 

58 

65 

63 

64 

59 

63 

72 

73 

66 

9 

M  I  N 

4B 

49 

59 

47 

53 

42 

39 

36 

45 

51 

52 

59 

48 

42 

iS 

36 

35 

40 

44 

44 

49 

56 

51 

34 

45 

44 

35 

40 

37 

38 

49 

44 

6 

SPARTA 

MAX 

74 

77 

73 

80 

71 

6! 

56 

67 

6  6 

60 

71 

6  5 

65 

58 

69 

63 

61 

72 

67 

79 

6  2 

82 

74 

62 

68 

65 

6  8 

63 

66 

75 

76 

69 

6 

MIN 

45 

47 

59 

45 

53 

41 

38 

33 

46 

50 

53 

6  1 

48 

37 

35 

38 

31 

41 

4  1 

43 

54 

60 

SO 

32 

47 

45 

m 

39 

34 

37 

49 

44 

2 

WATERLOO 

MAX 

71 

6*0 

72 

78 

70 

68 

60 

6  8 

69 

70 

73 

82 

64 

56 

69 

65 

63 

75 

69 

80 

8S 

81 

52 

64 

71 

5  1 

68 

62 

70 

76 

69 

3 

M  1  N 

45 

48 

43 

48 

48 

42 

37 

30 

42 

45 

49 

48 

35 

34 

38 

35 

3 1 

42 

4  1 

52 

59 

49 

30 

37 

42 

36 

39 

38 

38 

47 

4  1 

6 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

68 

70 

71 

66 

84 

57 

5  7 

60 

70 

68 

75 

79 

81 

79 

64 

6  8 

66 

68 

66 

66 

66 

7S 

72 

70- 

3 

MIN 

47 

45 

58 

47 

55 

43 

4  1 

34 

to 

50 

54 

59 

49 

43 

34 

30 

45 

41 

49 

54 

51 

32 

43 

46 

37 

39 

39 

40 

52 

BROOKPOR T  DAM  52 

MAX 

60 

62 

71 

69 

76 

16 

82 

69 

6  3 

70 

65 

6  8 

67 

68 

77 

76 

n ;  N 

4S 

43 

55 

44 

44 

45 

39 

31 

39 

46 

S3 

6  1 

49 

39 

31 

33 

30 

34 

46 

34 

42 

47 

SO 

33 

35 

47 

3  2 

33 

36 

43 

4  ? 

41  . 

S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

72 

75 

75 

74 

74 

71 

5B 

63 

70 

70 

70 

B2 

80 

59 

62 

63 

62 

6,8 

69 

73 

7  9 

BO 

77 

62 

67 

66 

65 

65 

66 

75 

75 

70. 

0 

MIN 

45 

43 

56 

42 

47 

41 

38 

31 

37 

47 

54 

56 

50 

40 

28 

38 

31 

i  i 

46 

36 

.0 

53 

53 

33 

37 

48 

29 

33 

36 

44 

48 

41  . 

7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


llUNOIS 
OCTOBER 


5TRT  ION 


Dfir  OF  MONTH 


10 


26  27 


28  29 


FAIRF [ELD  RADIO  HF IH 

hARR | SBURG 

MC  LEBNSBORO  2  ENE 

M  T  CARMEL 

MT  VERNON  3  NE 

REND  LAKE  OAM 

ROS I  CLARE 


MAX 
MIN 


MP  K 
MIN 


MAX 

kin 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


68  72 
44      4  \ 


71  77 
46  4? 


73  70 
47  4? 


66  65 
47  44 


12  12  69 
44     49  49 


74  78 
48  48 


73  6? 
SI  4? 


73  61 
SO  44 


75  73 
45  44 


46    46  42 


75  7  1  59 
40     39  40 


69  7? 
47  46 


56  59 
41  29 


S7  65 
4  1  32 


60  56 
4  1  32 


57  56 
41  33 


59  70 
35  28 


59  56 
40  34 


70  67 

52  S3 


70  64 

50  56 


68  83 
48 


60  71 
46  S3 


46     51  56 


S9  60 
42  30 


57  65 
42  31 


57  SS 
44  33 


63  62 
29 


61  S6 
39  33 


57  61 
40  33 


61  61 

33  37 


60  61 
38  31 


56  51 
36  36 


59  59 
28  29 


56  56 
35  33 


74  78 
37  4S 


76  81 
37  4| 


65  74 
38  38 


66  78 
40  40 


73  78 
48  41 


66  76 
39     4  1 


70  77 
36  40 


81  74 

SI  53 


83  70 
57  51 


79  80 
47  50 


78  79 
48  S7 


80  69 
47  SI 


64  64 

46  30 


6S  67 
48  30 


66  S7 
46  31 


67  SB 
49  35 


61  63 

32 


67  57 
47  34 


65  61 
48  33 


62  65 
39  36 


65  65 
3S  33 


6S  63 
31  36 


62  64 
36  38 


60  6S 

27  36 


6S  62 
35  41 


70  65 
39  36 


77  76 
40  48 


65  74 
38  40 


6S  74 
39  42 


72  66 
38  45 


6S  75 
44  47 


73  73 
35  4S 


67.9 
42.3 


70.0 
42.3 


66.8 
39.8 


67.9 
37.7 


67.4 
42.1 


67.7 
41  .S 


SEE  REFERENCE  NOIES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
9 


DAILY   SOIL  TEMPERATURES 


ILL  INOIS 

OCTOBER  1978 


DAY    OF  MONTH 


?!      22     2}     2'      2S     26     21  28 


MRX 

n  I N 


58  .  3 
54  .9 


mrx 

MIN 


59.6 
58-6 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
10 


EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 

OOY   OF  MONTH 

II 

'  1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

a 

i  a 

|  1 

1 1 

|  3 

1  4 

1  5 

1  G 

1  7 

1  B 

I  9 

20 

?  1 

22 

?3 

J 

25 

26 

?7 

?8 

29 

NOR  TMHE  S I  01 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

EVRP 

■  36 

.  i  5 

•  17 

.  2  4 

.12 

•  13 

.07 

.06 

•  12 

.  30 

Id 

•  1 3 

1 

.  06 

.07 

.  1  0 

.  1  0 

.07 

. ;  o 

.10 

."A 

Ml  NO 

49 

12 

41 

87 

61 

1  37 

62 

62 

.4 

54 

31 

U 

25 

53 

41 

12  51 

29 

35 

.'4 

4  5 

4  ■ 

67 

7  3 

75 

•  ' 

4  • 

5? 

.'4 

4  ' 

.'4 

1513 

max 

73 

73 

1  < 

56 

51 

6S 

'  J 

61 

60 

59 

60 

51 

■  E 

!  g 

59 

66 

6  6 

•  6 

SO 

S2 

56 

5  7 

60 

5  9 

'  ( 

'  4 

61  -2 

M  1 N 

\u 

<  u 

'6 

<>i 

<  | 

39 

1  9 

4 

430 

EOS'  05 

URBANfl 

EVRP 

■  22 

•  IS 

■  II 

■  IS 

.14 

.in, 

.07 

•  II 

.13 

•  05 

.04 

.03 

.10 

.03 

.  10 

•07 

.  .» 

.07 

.  1 1 

.  10 

.13 

.  1  9 

.0? 

.07 

.  1  1 

■  06 

.00 

.06 

Z.92B 

HI  NO 

31 

4  ' 

49 

67 

72 

109 

57 

:  6 

4  4 

63 

IE 

4  1 

?5 

52 

37 

103 

4 

44 

4M 

61 

4' 

'9 

-'6 

34 

67 

M 

56 

-4 

?? 

4 

?6 

1630 

MfiX 

4 

73 

6S 

6S 

46 

55 

63 

67 

5( 

St 

64 

6? 

SI 

S3 

57 

59 

66 

'  4 

66 

57 

56 

54 

5  4 

57 

56 

57 

52 

60.0 

HIN 

Si 

4H 

4- 

i  ' 

4 

4. 

44 

11 

4J 

4  . 

49 

50 

46 

4 

16 

16 

36 

36 

)8 

4 

)g 

44 

51 

36 

34 

41 

37 

35 

3  ' 

37 

37 

41  .S 

SOUTMNEST  OB 

CRRLUE  RESERVOIR 

EVBP 

- 1  [ 

■  it 

.20 

■  1  1 

.21 

.22 

■  14 

,10 

■  15 

.16 

.n  ) 

.01 

.10 

.  e 

.09 

.04 

.  1  1 

.  :  4 

.  1  4 

.17 

■  ?3 

.  11 

.05 

■  4 

.11 

.  1? 

.16 

.16 

.  1  1 

.00 

3-958 

HI  NO 

6S 

4  1 

« 

55 

'  1 

96 

79 

50 

55 

100 

4 

56 

116 

•  ' 

55 

h  : 

■H 

ft 

6? 

5? 

73 

106 

»  1 

99 

125 

60 

6  1 

91 

39 

20 

2237 

MRU 

74 

re 

76 

E  ! 

4 

70 

< 

S3 

66 

66 

ss 

63 

13 

63 

5< 

55 

51 

63 

6  5 

hr, 

70 

'4 

71 

55 

59 

61 

60 

6  6 

61 

64 

67 

64.5 

HIN 

49 

49 

50 

1  1 

4 

4i 

42 

n 

37 

4  ' 

50 

50 

4 

37 

<6 

36 

3T 

4  1 

4. 

4  ' 

4>- 

53 

37 

37 

37 

•6 

37 

39 

41 

52 

42.5 

SEE  REFERENCE 


NOTES 
1 


POLL  OH  I NG  STflT | ON  INDEX 
I 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
<x 
z 

cc 
or 
o 

LATI TUDE 

LONG  I TUDE 

ELEVAT  ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PREC IP . 

a. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES! 

ALBION 

0  0  5  5 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

6P 

t,P 

H 

IL  STATE  POLICE  RADIO 

AlEDO 

0072 

0  1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE   L  BURGESS 

RLE  X 1 S  1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

c 

CITY   OF    ALEX  I  5 

ALTON  DAM  26 

0  1  37 

06 

MAD  I  SON 

4 

.•;  R 

53 

90 

1 1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0  1  87 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J  BON  HART L I NE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

THOMAS  G  ROBINSON  JR 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

1. 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

028  1 

08 

WASH  I NGTON 

4 

38 

20 

89 

1  2 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

0338 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

2  1 

644 

M  I  0 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  DEPT 

AVON  5  NE 

0356 

03 

FULTON 

1 

40 

43 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  M  I  TCHELL 

BARR 1 NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDER I CK  WUJC I K 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7A 

RADIO  STATION  WRMS 

BELLEV  I  LLE  SO   ILL  UN  I  V 

05  1  0 

08 

ST   CLA  I  R 

2 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4P 

4P 

c 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE 

0583 

02 

BOONE 

6 

42 

15 

88 

50 

815 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY    1  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

9  1 

06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL I N 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D   MELV I N 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MCLEAN 

1 

40 

30 

89 

01 

775 

7A 

BLOOMINGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

MRS  CLORA  B  NORTRUP 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6fi 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

C AHOK  I  A 

1  160 

08 

ST  CLA I R 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8ft 

8ft 

CAHOKIA   TREATMENT  PLT 

CAIRO  WSOCI  R 

1  166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

1  0 

314 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FUL  TON 

1 

40 

33 

90 

01 

628 

6P 

H 

RAD  I  0  STAT  I  ON  WBYS 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

44 

89 

10 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYO 

CARL  I N V  I L LE 

1280 

06 

MACOUP  I  N 

1 

39 

17 

89 

52 

625 

6P 

6P 

H 

OR  JACK  A  CAMPBELL 

CARL  I  NV I LLE  2 

1  284 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 

89 

53 

62  1 

c 

WILLIAM  J  PRANGER 

CARLYLE  RESERVOIR 

1290 

08 

CL I NTON 

2 

38 

38 

89 

20 

501 

8A 

8A 

80 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARMI   6  NW 

1296 

09 

WHITE 

7 

38 

10 

88 

12 

390 

7A 

HUBERT  BOHLEBER 

CENTRAL  I  A 

1  386 

08 

MARION 

2 

38 

31 

89 

07 

510 

7A 

JAMES  E  GLASGOW 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  420 

02 

GRUNOY 

1 

4  1 

24 

88 

17 

505 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

07 

C  i"  .  E  5 

7 

39 

29 

88 

10 

680 

6P 

7A 

DAL1AS  A  PRICE 

CHENOA 

1  475 

04 

MCLEAN 

1 

40 

44 

88 

44 

710 

6P 

6P 

JOSEPH  W  SOMMER 

CHESTER 

1491 

08 

RANDOLPH 

4 

37 

54 

89 

50 

460 

7A 

ROBERT  W  GARRIS 

CHICAGO  C  WTR  FILT  PLT 

1523 

02 

COOK 

3 

4  1 

54 

87 

36 

640 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP 

1  542 

02 

COOK 

3 

4  1 

58 

87 

45 

647 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  0  'HARE  WSO  AP  R 

1  549 

02 

COOK 

1 

4  1 

59 

87 

54 

674 

M  I  D 

M  I  D 

f 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

1552 

02 

COOK 

3 

4  1 

42 

87 

38 

659 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 

1564 

02 

COOK 

3 

41 

45 

87 

33 

61  1 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CHGO  SPRINGFIELD  PMPG 

1567 

02 

COOK 

3 

4  1 

55 

87 

43 

600 

c 

CHICAGO  WATER  PUR  DIV 

CH I CAGO  UN  I  VERS  I TY 

1572 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

36 

594 

1  2M 

12M 

c 

UNIVERSITY  OF  CHICAGO 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP  R 

1577 

02 

COOK 

3 

4  1 

47 

87 

45 

627 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CH I LL I COTHE 

1627 

04 

PEORIA 

1 

40 

55 

89 

30 

510 

7A 

DON  H  CONNER 

CISNE  2  ESE 

1664 

09 

WAYNE 

7 

38 

31 

88 

24 

454 

c 

FRANK  K  STANFORD 

CLAY  CITY  6  SSE 

1700 

07 

CLAY 

7 

38 

36 

88 

19 

460 

7A 

HUGH  G  LYNN 

CLINTON   1  SSW 

1743 

04 

DE  WITT 

1 

40 

08 

88 

58 

700 

7A 

MORRIS  LOCKARD 

COUL  TERV I LLE   1  SSW 

1  944 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  i 

89 

36 

5  1  0 

Q 

C  WARREN  BIRCHLER 

CRETE 

201  1 

02 

WILL 

3 

4  1 

27 

87 

38 

664 

c 

VILLAGE  OF  CRETE 

DANV  I  LLE 

2140 

05 

VERMILION 

7 

40 

08 

87 

39 

558 

5P 

5P 

c 

H 

INTERSTATE  WATER  CO 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

05 

VERMILION 

7 

40 

06 

87 

36 

527 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

2193 

04 

MACON 

1 

39 

50 

89 

01 

620 

7P 

7A 

H 

ROCK  SPRINGS  CENTER 

DE  KALB 

2223 

02 

DE  KALB 

6 

41 

56 

88 

46 

840 

5P 

5P 

H 

DR  ALAN  COLE 

DIONA  3  SW 

2332 

07 

CUMBERLAND 

7 

39 

21 

88 

10 

615 

7A 

: 

ORRIS  C  GRISSOM 

DIXON 

2348 

01 

LEE 

6 

4  1 

50 

89 

29 

690 

7A 

7A 

H 

ROBERT  H  NELL  I S 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

2353 

09 

POPE 

5 

37 

26 

88 

40 

540 

4P 

4P 

c 

H 

DIXON  SPRGS  AGRIC  CNTR 

DOWNS  2  NE 

2417 

04 

MCLEAN 

1 

40 

25 

88 

51 

794 

c 

WILLIAM  L  DEV  I  NE 

DU  OUOIN  4  SE 

2483 

08 

PERRY 

4 

38 

00 

89 

15 

420 

MIO 

MID 

WILLIAM  M  TAYLOR 

EDELSTE  I  N 

2642 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89 

38 

800 

c 

HAROLD  0  PRICE 

EDWARDSVILLE    1  NE 

2679 

06 

MAD  I  SON 

4 

38 

50 

89 

57 

500 

7A 

H 

MRS  DEVERA  M  GEBHART 

E  F  F I NGHAM   3  W 

2687 

07 

EPF  I NGHAM 

7 

39 

08 

0  8 

37 

601 

7A 

7A 

c 

WILLIAM  H  ROSSO 

ELGIN 

2736 

02 

KANE 

1 

42 

02 

88 

20 

880 

7A 

7A 

ELGIN  WATER  DEPT 

FAIRBURY  WATERWORKS 

2923 

05 

L I  V  I NGSTON 

1 

40 

44 

88 

31 

691 

c 

DEPT  OF  WATERWORKS 

FAIRFIELD  RADIO  WFIW 

2931 

09 

WAYNE 

7 

38 

23 

88 

19 

425 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WF  IW 

FARMER  CITY 

2993 

04 

OE  WITT 

1 

40 

15 

88 

39 

730 

7P 

7A 

c 

H 

MRS  NORAH  YEAGLE 

FLORA  5  NW 

3109 

07 

CLAY 

7 

38 

4  1 

88 

34 

500 

6P 

6P 

c 

V  A  HALE 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

3262 

01 

STEPHENSON 

6 

42 

18 

89 

36 

750 

7A 

7A 

c 

H 

FREEPORT  WASTE  WTR  PLT 

Fill    TflM     nOM  13 

r  UL  1  UN    UHn    1  3 

3290 

01 

Wn 1  1 t  0 1 Ut 

4 

4  1 

54 

90 

09 

592 

7A 

7A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA   1  N 

3312 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

25 

90 

26 

800 

8A 

H 

DIETRICH  KROENCKE 

GALESBURG 

3320 

03 

KNOX 

1 

40 

57 

90 

23 

771 

MID 

7A 

CITY  WATERWORKS 

GALVA 

3335 

01 

HENRY 

1 

4  1 

10 

90 

03 

855 

7A 

7A 

H 

RA I  MASON  F  SMITH 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STRTION  INDEX 


ILLINOIS 
OCTOBER 


1978 


STRT I  ON 


COUNTY 


DRAINAGE  t 

LOT  I TUOE 


LONGI TUOE 

z 

OBSERVATION 
T I  ME  AND 
TABLES 

a 

:> 

J»j 
UJ 

a. 

E 

j~ 

a. 
u 

UJ 

at 

Qu 

a. 
a 

s 

- 

_J 

a  £ 

—  o 
(_i  x 

a.  Sj 
in  i/» 

1 

4  1  22 

88  28 

505 

70 

7  A 

6 

4  1  27 

90  1 0 

6  39 

■  1  u 

1 1  o 

1 

40  28 

88  22 

655 

7  A 

4 

40  53 

9 1  02 

538 

7A 

5 

37  22 

88  29 

354 

6A 

[ 

H 

1 

40  07 

91  02 

725 

6P 

6P 

4 

38  58 

90  27 

4  30 

7A 

4 

37  40 

89  3 1 

JO  ' 

7A 

I 

39  20 

90  1 2 

550 

: 

7 

39  15 

88  1  0 

540 

7A 

2 

38  53 

89  24 

580 

7A 

1 

39  43 

90  4  4 

700 

7P 

7A 

H 

5 

37  44 

88  32 

366 

ft  p 

O  r 

5P 

H 

5 

37  45 

88  32 

360 

7  A 

1 

40  21 

90  01 

460 

7  A 

7A 

1 

41  18 

89  19 

4  64 

8  A 

8A 

HI) 

2 

39  09 

89  29 

ft 

6P 

7A 

7 

40  28 

87  40 

1 1  n 

/  1  u 

ftp 
o  r 

7A 

'.  H 

7 

39  08 

87  40 

4  55 

7A 

4 

4  1  25 

91  01 

554 

8A 

1 

39  44 

90  1 2 

5  1  0 

7  A 

7fi 

I  H 

1 

39  06 

90  21 

ft 

on 

o  n 

8  A 

1 

4 1  30 

88  06 

O  **  J 

7  A 

7A 

1 

4  1  08 

87  53 

642 

7  A 

7  A 

;  h 

4 

37  59 

89  57 

380 

7  A 

7A 

4 

4  1  06 

90  57 

550 

7A 

1 

41  15 

89  54 

780 

9  A 

; 

1 

39  35 

89  25 

ouu 

7  A 

1 

41  01 

89  21 

6  1  4 

ftP 
O « 

5P 

H 

1 

40  35 

90  58 

700 

7P 

7A 

H 

4 

42  06 

89  50 

870 

7 

38  43 

87  4  1 

4  4  7 

7  A 

1 

40  09 

89  22 

590 

ftp 

7  A 

H 

1 

40  32 

89  22 

670 

6P 

1 

40  28 

90  40 

610 

7A 

6 

42  15 

88  36 

0  c.  U 

ftp 

O" 

7  A 

1 

40  30 

90  23 

64  0 

[ 

4 

37  46 

88  54 

477 

7  A 

7A 

1 

40  02 

88  58 

720 

[ 

1 

41  20 

88  45 

h  o  D 

7  fl 

1 

40  1  3 

89  43 

ftPtft 

ftP 

O  r 

6P 

Q 

7 

39  28 

88  21 

1 1  ft 
'  1  o 

m  i  n 
n  i  u 

M  T  Q 

I 

42  17 

88  1  4 

74  2 

7  A 

[ 

5 

38  06 

88  30 

480 

7  A 

7  A 

H 

| 

39  1 0 

90  08 

620 

ftp 

O  r 

1 

40  54 

89  03 

750 

7  A 

7  A 

E 

4  1  27 

90  30 

ft  P.  9 
OO  c. 

m  I  n 
n  i  u 

m  r  n 

n  t  u 

C  Hv 

A 

40  55 

90  38 

"7"7n 

ftp 

O" 

ftP 
or 

H 

1 

40  02 

88  35 

645 

7A 

1 

41  21 

88  26 

ft  9(1 

7A 

H 

E 

41  49 

89  58 

DU  j 

7  A 

7A 

u 

: 

39  25 

89  28 

ft 

p 

38  24 

87  45 

4  20 

7P 

6A 

Q 

t 

42  06 

89  59 

700 

P.O. 
OH 

O  M 

39  04 

89  42 

685 

7P 

40  01 

89  1 7 

64  5 

7P 

39  59 

90  46 

ftp 

i 

1  38  21 

88  52 

49C 

Or 

7f 

u 

!  39  36 

89  02 

ft  i  ft 

O  I  □ 

6P 

6P 

1  37  44 

89  22 

ft  QD 
ODD 

c 

?  38  23 

89  20 

ft  1  ft 

6P 

7P 

H 

14  1  11 

91  03 

t;  A  P 

0  a  c 

7fi 

7  38  55 

88  07 

51C 

7P 

7P 

C  H 

?  39  18 

89  16 

68C 

c 

1   40  31 

89  00 

4F 

4F 

H 

7  38  42 

88  04 

48C 

6F 

6F 

H 

3  42  00 

89  20 

69C 

c 

1  41  21 

88  51 

48C 

)  5F 

5F 

H 

7  39  00 

87  37 

si* 

7F 

7F 

OBSERVER 


GEBHARD  WOODS  ST  PORK 
GENESE0 

GIBSON  CITY   l  E 
GLADSTONE  DAM  18 
G0LC0NDA  DAM  51 
GOLDEN   1  NW 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENFIELD  1  S 
GREENUP 

GREENVILLE   1  E 
GRIGGSVILLE 
HARR I SBURG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  4  NNE 
HENNEPIN  POWER  PLANT 
HILLSB0R0 
H00PEST0N  1  NE 
HUTS0NVILLE  POWER  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE  2  SW 
J0LIET  BRANDON  RD  DAM 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 
K ASK ASK  I  A  R  NAV  LOCK 
KE I THSBURG 
KEWANEE    1  E 
KINCAID 
LACON  2  E 
LA  HARPE 

LANARK 

LAWRENCEV ILLE 
L INCOLN 
MACK IN9W 
MA  COMB 
MARENGO 
MARIETTA 
MARION  4  NNE 
MAROA   1  W 
MARSEILLES  LOCK 

MASON  CITY    1  NW 
MATTOON 

MC   HENRY   LOCK   AND  DAM 
MC  LEANSBORO  2  ENE 
MEDORA 
MINONK 

MOL INE  WSO  AP 
MONMOUTH 
MONT  I  CELLO  2 
MORRIS 

MORRISON 
MORR I SONV  ILLE 
MT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE   1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MT  VERNON  3  NE 
MOWEAOUA 

MURPHYSBORO  2  SW 

NASHVILLE  4  NE 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEWTON  6  SSE 

NOKOMIS 

NORMAL 

OLNEY  2  S 

OREGON 

OTTAWA 

PALEST INE 


3369 
3384 
341  3 
345S 
3522 
3530 
3572 
359S 
3666 
3683 

3693 
3717 
3879 
3884 
3940 
401  3 
4108 
4  198 
4317 
43S5 

4442 
4489 
4530 
4603 
4629 
4655 
4710 
4739 
4805 
4823 

4879 
4957 
5079 
5272 
5280 
5326 
5334 
5342 
5364 
5372 

5413 
5430 
5493 
5515 
5539 
5712 
5751 
5768 
5792 
5820 


0  2 

OS 
0  3 
09 

0  3 
06 
38 
0  6 
07 

■t 
06 
09 
[  9 
04 
01 
06 
05 
07 
01 

06 
06 
02 
05 
03 
01 
01 
06 
04 
03 

01 
07 
04 
4 

0  3 
02 
0  3 
□  B 

"M 

02 

04 
07 
02 
09 
06 
04 
01 
03 
05 
02 


5833 
584  1 
5888 
5901 
5917 
5927 
5935 
5943 
5950 
5983 

601  1 
6080 
6159 
6185 
6200 
6446 
6490 
6526 
6558 


GRUNDY 
HENRY 
FORD 

HENDERSON 
POPE 
ADAMS 
JERSEY 
JACKSON 
GREENE 
CUMBERLAND 

BOND 
PIKE 
SAL INE 
SALINE 
MASON 
PUTNAM 
MONTGOMERY 
VERMILION 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 

MORGAN 
JERSEY 
WILL 

KANKAKEE 
RANDOLPH 
MERCER 
HENRY 
CHRIST  I  AN 
MARSHALL 
HANCOCK 

CARROLL 
LAWRENCE 
LOGAN 
TAZEWELL 
MCDONOUGH 
MCHENRY 
FULTON 
WILLIAMSON 
MACON 
LA  SALLE 

MASON 
COLES 
MCHENRY 
HAMILTON 
MACOUPIN 
WOODFORD 
ROCK  ISLAND 
WARREN 
PIATT 
GRUNDY 


WHI TESIDE 

CHRIST  I  AN 

WABASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

BROWN 

JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

JASPER 

MONTGOMERY 

MC  LEAN 

RICHLAND 

OGLE 

LA  SALLE 
CRAWFORD 


GEBHARO  WOODS  STATE  PK 
MUNICIPAL  UTILITIES 
ROBERT  D  PROVIN 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  IHNEN 
WILBUR  D  CHURCH 
EDMUND  E  KUNCE 
WILLIAM  C  MENG 
DAVIO  L  OWEN 

HAROLD  W  DAVIS 
HOWARD  E  STAFFY 
CLYOE  PITTMAN 
CITY  DISPOSAL  PLANT 
TIMOTHY  G  OEST 
HENNEPIN  POWER  PLANT 

C-ROBERT  CLEARWATER 
JOHN   F  MUSHRUSH 
CENTRAL   ILL  PUB  SVC  CO 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

RAOIO  STATION  WLDS 
JERSEYVILLE  SWG  PLANT 
JAMES  L  SAMPSON 
KANKAKEE   WTR  POLL  CTR 
U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEN  G  NYLIN 
KEWANEE  SEWAGE  PLANT 
RUDOLPH  J  KINK  JR 
MRS  0  B  PACE  JR 
JACK  H  SHARPE 

BOYCE  D  HUMPHREYS 

CALVIN  L  REYNOLDS 

VERNON  P  GEHLBACH 

CARL  I E  H  KULL 

MERIOETH  SHYRACK 

HAROLD  HYDE 

TRUDY  M  ENGLISH 

MRS  MILDRED  K  MIGNONE 

LLOYD  J  SIMPSON 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

JAMES  M  MC  DONALD 
DON  E  TUCKER 
FRANK  W  NOVAK 
RICHARO  G  BROWN 
MARCUS  F  OODGE 
ROBERT  D  OUICK  SR 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   INEZ  M  FINLEY 
LUCILLE  E  VOCRHEES 
EOOY  R  WEBB 

CITY  OF  MORRISON 
MRS  OOROTHY  A  BULLARD 
MT  CARMEL  PUBLIC  UTIL 
RONALD  MORGAN 
HAROLD  MARBURGER 
JOSEPH  M  OOUD 
THOMAS  J  SCHNEIDER 
ROBERT  G  MOORHOUS 
MRS  MARY   A  OOOLEY 
PARM  E  WILLIAMS 

DOYLE  COHLMEYER 
LOCKMASTER 
DELBERT  E  HEMRICH 
CARL  C  KEELE 
IL  STATE  UNIVERSITY 
RADIO  STATION  WVLN 
CARNATION  COMPANY 
ROBERT  J  LITTLE 
H  M  GAODIS 
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4 
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6P 
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06 
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1 

39 
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6P 

c 

HJ 
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0  1 
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4 
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2  1 

90  00 
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8A 

8A 

PAU1    A  YOUNG  WATER  SUPT 

STREATOR  2  ENE 
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02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  48 

650 

6P 

LARRY  G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MERLE  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

16 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  17 
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5P 

5P 
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DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88  14 
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MID 
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7A 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  I 

19 

88  59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 
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KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 
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1 

39 

31 

89  46 
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VICTOR  V  VALT 
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1 
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AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 
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7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

4  I 

46 

88  45 

790 
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DONALO  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 
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05 

IROQUOIS 
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7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 
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RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE  CITY   1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY   OF   WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL    1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

660 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  C I TY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in" miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table   directions   entered    in    figures    are    tens   of   degrees.      Resultant    wind    is    the    vector    sum    of    wind    directions    and    speeds    divided    by    the    number  of 

observat  ions . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion  t  imes  in  local  standard  t  ime .  Dur  i  ng  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on 
dayl ight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations .  For  these  stat  ions  snow  on  ground  val ues  are  at  6 : 00  a  .m . ,  c  .  s  .  t .  Data  in  the  "Extremes"  table ,  "Dai  1 y  Prec  i  pi  tat  ion"  tabl e  ,  "Dai ly 
Temperature"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table ,  and  snowf al I  in  the  "Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  when  pub I i  shed ,  are  for  the  24  hours  end ing  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service- type  pan  of  4- foot  diameter  unl ess  otherwi se  noted  below  in  the  "Evaporat  ion  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporat ion  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  pub  I i  shed  in  the  "Snowf al I  and  Snow  on  Ground"  tabl e  are  the  water  equivalent  of  snow ,  sleet,  or  ice  on  the  ground .  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequent ly ,  occasional  dri  ft  ing  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowf a 1 1  in  the  "Month  1 y  Summar  i zed  Data"  table ,  the  "Snowf a 1 1  and  Snow  on  Ground"  table  ,  and  in  the  "Seasonal  Snowf a  1 1 "  table  ,  inc 1 ude 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Mont  hi  y  and  seasonal  snowf  al  1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  ending  wi  th  the  preced  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE :  Soil  Type  So i I    lover  Degree  of  Slope 

Urbana  :  Flanagan  silt  loam  Bluegrass  sod  5%  to  SE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found   in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is   entered,    less   than   10  days   record   is  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  recording  gage.      (These    amounts   are   essentially   accurate   but   may   vary   slightly    from    the    amounts    to   be    published    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  1 R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Oramission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table  . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

it  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1-ILLIN0IS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISS IPPI     5-OHI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMAT0L0GICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

In  format  ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1 955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  in  format  ion  for  regul ar  Nat  i  onal  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscript  ion  Price :  S5 . 10  per  year  for  each  sec  t  ion  inc 1 ud  ing  annual  summary ;  $8  .00  add  i  t  ional  for  fore  ign  mai 1 ing ;  40c  sing  le  copy ;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payabl e  to  Department  of  Commerce ,  NOAA;  send  payments  and  orders  to :     Nat  ional  Cl imat  ic  Center  ,  Federal  Bui  Id  ing ,  Ashevi 1 le,  N.C.  28801. 
ATTN:     Publ icationa 
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29* 

5 

0 

0 

PIPER  CITY  3  SE 

51 

9 

34 

2 

43. 

1 

2-5 

78 

4 

17 

30 

650 

0 

! 

16 

0 

1  .51 

-  .48 

•  38 

27 

2.0 

1 

29* 

5 

0 

0 

PONT  IRC 

SO 

8 

33 

3 

42. 

! 

.9 

77 

4 

16 

30 

683 

0 

2 

1  6 

0 

2.32 

.39 

.49 

23 

3.5 

2 

28* 

6 

0 

0 

RBNTOUL 

0 

1 

0 

2.89 

.38 

1  .10 

7 

T 

0 

6 

2 

1 

URBRNR 

51 

3 

35 

7 

43. 

5 

1  .9 

78 

4 

21 

30 

635 

0 

1 

1  3 

0 

2.62 

•  06 

.64 

17 

.2 

T 

28 

6 

2 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Illinois 

  NOVEMBER  1918 


STAT  ION 

TEMPERATURE 

PRECIPITRTION 

s 

| 

5 
r 

£ 
a 

E 
Z 
K 

5  * 

t  s 

a  u. 

§ 
1 

a 
° 

o 

° 

5 
° 

s: 

.   OF  OATS 

1  * 

2  o 

O  M. 

a 

« 

a 

a 
o 

SNOW.  SLEET 

Of 

OATS 

MAX  . 

MIN. 

a 

I 

o  o 

-  5 

a  z 
c  o 

a 

° 

• 
1 

I 

' 

c 
tc 

;  _ 

H 

?  , 

;  J 

r.  . 

- 

MRTSEKA  2  NH 

50 

.  2 

3] 

.  ] 

40 

7 

77 

5 

1 5 

3D 

17 

c 

2 

2 1 

0 

2.21 

.20 

T 

T 

28. 

g 

DIVISION 

42 

B 

1  .7 

2.39 

.05 

1  .  1 

■      ■  ■ 

HEST  SOUTHWEST  06 

ALTON  DAM  26 

S5 

.  4 

35 

•6 

45 

5 

80 

5 

29* 

S79 

0 

0 

:  * 

0 

5  4  1 

1  56 

-4 

.0 

0 

fl 

3 

3 

CARL INVILLE 

56 

.0 

36 

.9 

46 

q 

3.2 

81 

4 

28 

S53 

0 

0 

1 1 

0 

4.21 

1  .63 

1  .22 

14 

.0 

0 

10 

i 

1 

GRIGGSV1LLE 

S3 

.0 

31 

.9« 

42 

5M 

-  .6 

79 

4 

13 

28 

665 

0 

2 

17 

0 

2.79 

■  56 

.85 

17 

6 

2 

0 

HILLSBORO 

ST 

.8 

37 

.6 

47 

7 

3.8 

81 

5 

25 

28 

517 

0 

0 

12 

D 

5.06 

2.20 

1  .91 

14 

.0 

0 

10 

3 

1 

JACKSONV I LLE 

54 

.  0 

34 

44 

1 

0 

0 

1  s 

0 

.0 

0 

JERSE Y V 1 LLE  2  SH 

SS 

.3 

36 

.0 

45 

7 

80 

6* 

25 

28 

576 

0 

0 

1  1 

0 

4.60 

1  .40 

14 

7 

3 

2 

PANA 

54 

.8 

38 

.2 

46 

q 

3.6 

78 

4 

27 

30. 

S48 

0 

0 

6 

0 

4  .72 

1  .64 

2.74 

14 

n 

J: 

7 

7 

1 

SPRINGFIELD  WSO  BP  R 

S3 

,  i 

37 

,3 

45 

2 

3,3 

82 

22 

26 

59 1 

0 

0 

B 

0 

2.13 

1  3 

T 

Q 

g 

VIROEN  1  N 

55 

•  5 

35 

.  g 

45 

7 

80 

22 

30  * 

576 

0 

0 

14 

0 

2.96 

7 

g 

HMITE  HALL   1  E 

56 

.3 

36 

46 

6 

2  •  8 

80 

22 

?  8 

549 

'  1 

1  7 

.0 

0 

g 

g 

DIVISION 

45 

c 

2.3 

3.67 

1  .14 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

56 

.3 

37 

•  8 

47 

1 

4  . 0 

78 

. 

26 

30 

531 

0 

0 

4    3  1 

1    1  1 

2    1 4 

.0 

0 

c, 

2 

2 

EFFINGHAM  3  H 

55 

.2 

36 

.4 

45 

e 

2.7 

78 

6 

26 

8 

570 

0 

0 

9 

0 

4  .58 

1  .39 

1  .66 

14 

J 

3 

2 

FLORA  5  NH 

S7 

.6 

36 

.9 

47 

3 

2.6 

78 

S« 

25 

8 

527 

0 

0 

7 

0 

4  .45 

1 .23 

1  .50 

17 

.0 

g 

6 

3 

2 

MAT  TOON 

5  3 

,7 

37 

•  6 

45 

7 

0 

0 

9 

0 

.0 

0 

g 

2 

MOHEAOUA 

57 

i M 

37 

.On 

47 

' 

80 

25 

30 

526 

0 

0 

1  1 

0 

3.23 

.77 

.0 

0 

g 

NEHTON  6  SSE 

57 

.1 

36 

■  1 

46 

q 

78 

6 

26 

8 

S45 

0 

0 

10 

0 

3. 35 

.25 

1  .07 

17 

8 

1 

1 

OLNET  2  S 

58 

.5 

38 

.5 

46 

c 

3.4 

78 

13- 

26 

29 

488 

0 

0 

6 

0 

4  .58 

1  .09 

1  .28 

17 

.0 

0 

7 

3 

3 

PALEST INE 

57 

m  1 

38 

47 

e 

3.7 

78 

29  • 

0 

0 

0 

1 7 

.0 

0 

7 

2 

PARIS  WATERWORKS 

55 

.1 

37 

9 

46 

s 

3.9 

78 

4 

25 

30 

549 

~ 

3.99 

.90 

1  .76 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

SALEM 

57 

.4 

38 

i 

47 

79 

4 

28 

29. 

SI  1 

^ 

" 

^ 

4.89 

1  .49 

17 

8 

3 

2 

TUSCOLA 

SS 

,7 

0 

0 

9 

0 

_ 

B 

VANDAL  IP  2  NW 

56 

•  0 

36 

•  5 

79 

c 

20 

30 

555 

0 

0 

3 

0 

4  . 05 

1.22 

■  7 

3 

3 

WINOSOR 

55 

c 

37 

,3 

46 

4 

3  •  7 

79 

30 

0 

B 

0 

4  -87 

1  .64 

1.87 

.0 

0 

g 

3 

DIVISION 

46 

q 

3.4 

4.12 

.96 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

59 

40 

49 

e. 

78 

28 

29 

449 

0 

g 

4 

0 

5  64 

88 

2  08 

26 

.0 

0 

a 

, 

2 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

58 

.0 

37 

.3 

47 

i 

80 

5 

26 

8 

514 

0 

0 

6 

0 

4  .71 

CAHOKIA 

56 

■  9M 

35 

6 

46 

in 

83 

5 

29 

30. 

558 

0 

0 

8 

0 

4  .85 

1  .56 

26 

.0 

0 

8 

■i 

2 

CAIRO  WSO  CI  R 

59 

g 

n 

| 

3  .6 

77 

i  3 

34 

26 

387 

7  . 76 

3.91 

3-60 

26 

.0 

0 

7 

2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

59 

3 

36 

e 

4R 

1  .9 

78 

14- 

25 

8 

500 

0 

0 

9 

0 

5.62 

2.14 

1  .65 

26 

■  0 

0 

7 

4 

3 

CARLTLE  RESERVOIR 

56 

.4 

38 

47 

2.8 

80 

5 

29 

29. 

530 

0 

0 

7 

0 

5.00 

1  .95 

1  .56 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

OU  QUOIN  4  SE 

58 

2 

37 

2 

47 

7 

I  .  7 

78 

1  3  * 

26 

g 

5 1 2 

0 

0 

1 0 

0 

5  .93 

2  .54 

1  .55 

1 6 

.0 

0 

7 

4 

3 

KASKASK IA  R  NAV  LOCK 

57 

2 

37 

.4 

47 

3 

83 

5 

29 

21- 

S26 

0 

0 

9 

0 

4  .96 

1  .40 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

MARION  4  NNE 

59 

1 

38 

6 

78 

6^ 

27 

8 

479 

0 

0 

8 

0 

5.52 

2-18 

1  .78 

26 

^ 

e 

4 

3 

NASHVILLE  4  NE 

57 

a 

39 

6 

79 

4 

30 

28 

496 

0 

0 

S 

0 

5.09 

1  .93 

1 .61 

17 

*n 

7 

3 

2 

SPARTA 

- - 

n 

' 

49 

R_ 

-n 

28 

47* 

0 

0 

S 

0 

4.85 

1  ■  52 

26 

q 

3 

3 

WATERLOO 

DIVISION 

48 

4 

2.3 

5.45 

2-12 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

40 

49 

s 

78 

^ 

29 

29* 

0 

0 

6 

0 

4  59 

98 

1  40 

.0 

0 

3 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

60 

M 

36 

.1 

49 

4M 

77 

4 

26 

8 

461 

0 

0 

9 

0 

7.53 

3.75 

2.39 

27 

.0 

0 

8 

S 

3 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 

59 

.7 

40 

1 

49 

9 

76 

13- 

27 

8 

444 

0 

0 

6 

0 

5.89 

2. 65 

26 

.0 

0 

6 

3 

2 

FAIRFIELD  RADIO  HFIW 

58 

6 

39 

.2 

46 

9 

3.S 

78 

5 

26 

24 

475 

0 

0 

6 

0 

5.34 

1  .77 

1  .67 

27 

.0 

0 

7 

t 

3 

HARR I SBURG 

59 

e 

39 

.S 

49 

7 

2.8 

78 

13. 

28 

29. 

449 

0 

0 

7 

0 

5.86 

2.44 

2.47 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

MC  LEANSBORO  2  ENE 

58 

.5 

38 

.2 

48 

2.3 

78 

6 

28 

8 

487 

0 

0 

7 

D 

5.05 

1  .70 

1  .42 

26 

.0 

0 

8 

3 

3 

MT  CBRMEL 

S8 

.7 

39 

.1 

48 

9 

77 

14 

29 

29. 

476 

0 

0 

6 

0 

4  .4  1 

1.11 

17 

.0 

0 

7 

S 

1 

MT  VERNON  3  NE 

59 

.411 

36 

Sit 

48 

3.1 

78 

13. 

25 

25. 

500 

0 

0 

7 

0 

1  .39 

17 

.0 

0 

6 

3 

RENO  LAKE  OAM 

58 

1 

40 

.1 

49 

79 

12- 

30 

29. 

463 

0 

0 

5 

0 

4.92 

1  .28 

26 

.0 

0 

7 

3 

3 

ROSICLARE 

59 

3 

39 

.0 

49 

? 

78 

13 

27 

29 

469 

0 

0 

7 

0 

6.79 

3.22 

2.66 

26 

.0 

0 

8 

4 

3 

01  VIS  ION 

49 

? 

3.2 

5.60 

2.11 

.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORTHWEST 


01 


ALEOO 
01  WJN 

FREEPORT  WASTE  WTR  PL T 
FULTQH  QAM  13 
GALENA   1  N 

GAL  VA 
GENESEO 

HENNEPIN  POWER  PLANT 
ILL  IN3IS  CITY  DAM  16  /. 
KE  I THS6URG 

•■-•*»■!  I     1  E 

mol  ine  usq  ap 
mqrrisqn 
mount  carroll 
new  boston  oam  1? 

PAW  PAW 

OOCMELLE 
RQCKFQRD  6  ENE 
ROCKFORO  WSO  AP 
STOCKTON  1  N 


NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NW 
AURORA 

BARR INGTQN 

CHANNAhON  DRESDEN  ISL 
CHICAGO  0  '  HARE   WSO  AP 


PARK 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

f-C  HENRY  LOCK   AND  OAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  FOREST 
PEQTONE 
PERU  2  U 
STREATQR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

WAUKCGAN 

WHEATON  3  SE 


WEST 

AVON  5  NE 
BENTLEY   1  E 
CANTON  1  ESC 
GALESBURG 
GLADSTONE  OAM  1 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARPE 
MACOMB 
MONMOUTH 
MOUNT  STEAL ING 

PAYSON 

OUINC Y  FAA  AP 
OUINCY  DAM  2] 
OUINCY  MEMORIAL 
RUSHVlL  L  E 


CENTRAL 


04 


BLOOMINGTON  WATERWORKS 

CHENOA 

CHILL ICOTHE 

CL IN TON    1  SSW 

DECATUR 


FARMFR  CITY 
HAVANA  4  ( 
LACON  2  E 
L INCOLN 
MACKINAW 


it 


MASON  CITY  1 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 


EAST 


05 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
GIBSON  CITY  1  E 
H0QPESTON    1  NE 
KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

MONTICELL8  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONT I AC 
SANTOUL 
SIOELL 


WEST  SOUTHWEST 


2.76 
2.33 
2.3B 


2.  32 
2.69 
3.37 


3.20 
2.40 


DRY   OF  MONTH 


1    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  1 


2    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  3 
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DRILY  PRECIPITATION 


STRT I  ON 


DRY   OF  MONTH 


l    2  3 


4     5  6 


7    8  9 


10  11  12 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


31 


cam  inville 

EDUABDSVILL)  1  NC 
GOAF  TON 

GBCENV  f LLC   1  E 
ODIGOSVtLLC 

MH.LS60OO 
JACKSONVILLE 
jEBSEtvillE  3  5" 

KINCAID 

MtDOBA 

mount  ol  ivE   1  C 

mm 

IMMMP  IELO  USD  Al 

vioocn  i  n 

vIOGINrA 
UNITE  HALL    1  C 


EAST  iOUTHCAST 

CHABLESTON 
CLAV  city  e  SSE 
0I9NA  3  SH 
'  •  I  INGHAM  3  U 


GBEENUP 

HUT30NVILLE  POUtB 
lAUJEnCEVILLE 

rWTTOON 
MOUEAQUA 

NE  —  TON  6  SSE 
OLNET  3  S 
PALESTINE 
PARIS  UATESWOSKS 
SAJNTE  MABIE 

SALEM 
TUSCOL  A 
VANDAL IA   2  NU 
WINOSOB 


BELLEVILLE  SO    ILL  UNI 

CAMPLM 

caibo  uso  ci 

CABBONOAlE  SEWAGE  PL 
CABLVLE  BESEQvOIB 

CENTRAL  I A 

CHESTCB 

OU  QUOIN  4  SE 

GBANO    TOKQ    J  N 


.04     .SO  .10 


LOCK 


* ASK  ASK  I A  B  HI 
HQ  ION  4  NNE 

NASHVILLE   4  NE 

PBAIBIE   OU  BOCHEB  IWSU 

BCD  6uO  S  SE 


SOUTHEAST  09 

ALBION 

BENTON  FOBEST  SCBVICE 
BBOOKPOBT  DAM  S2 
CABMI  6  NU 
DIXON  SPBINGS  AGS  C 

FAIBFIElD  BAOIO  - 
OOLCONOA  DAM  SI 
HABBISBUBG 

HABB ISBUBG    DISPOSAL  PL 

me  L  EANSBOBO  2  CMC 

MT  CABMEL 

MT    VCBNON    3  NC 

SEND  LAKE  DAM 

BOSICLABE 

SHAHMCETQHM    NEU  tohw 


WAYNE  CIT 


ST 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1978 


DRY  OF  MONTH 

a 
s 

STRT ION 

a: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

cr 

NORTHWEST  01 

BLEDO 

MAX 

63 

71 

;s 

76 

71 

49 

52 

58 

66 

63 

54 

45 

64 

52 

36 

36 

44 

52 

46 

29 

27 

32 

40 

41 

38 

34 

34 

31 

41 

36 

48  .6 

M  I  N 

36 

42 

45 

S3 

48 

jg 

28 

34 

4  1 

4  1 

40 

45 

24 

30 

30 

1 2 

23 

DIXON 

MA) 

62 

62 

72 

70 

76 

74 

47 

5  3 

55 

65 

63 

49 

51 

63 

41 

40 

48 

48 

50 

31 

28 

27 

39 

39 

36 

38 

34 

35 

35 

37 

48  .9 

M  I  N 

32 

38 

43 

43 

46 

42 

30 

33 

37 

4  1 

39 

37 

4  1 

29 

26 

29 

29 

31 

25 

23 

23 

23 

25 

26 

22 

29 

22 

1  3 

1  3 

11 

30  -2 

FREEPORT   WASTE  WTR  PL  T 

MAX 

58 

SO 

71 

75 

71 

72 

46 

52 

58 

63 

63 

47 

50 

62 

38 

40 

45 

46 

48 

34 

26 

26 

37 

37 

35 

36 

35 

34 

35 

39 

48.0 

M  I  N 

26 

26 

35 

36 

4  3 

4  3 

27 

26 

36 

36 

39 

34 

34 

29 

24 

24 

27 

32 

22 

20 

2 1 

*  0 

24 

26 

20 

20 

28 

1  3 

1  3 

9 

27.2 

FULTON  DAM  13 

MAX 

55 

61 

70 

74 

68 

70 

49 

52 

58 

65 

63 

50 

52 

60 

39 

38 

45 

44 

51 

35 

28 

27 

38 

37 

38 

41 

36 

32 

37 

40 

48-4 

M  I  N 

34 

34 

40 

42 

33 

33 

36 

39 

39 

37 

37 

30 

29 

29 

30 

34 

24 

2  3 

23 

24 

20 

29 

2  4 

24 

30 

1 5 

1 5 

12 

30  •  3 

GALVfl 

MAX 

60 

61 

TO 

72 

75 

72 

46 

50 

56 

63 

60 

50 

53 

63 

37 

35 

46 

48 

50 

33 

27 

26 

40 

40 

38 

37 

32 

33 

36 

36 

48.2 

M  I  N 

38 

40 

47 

50 

58 

36 

30 

3 1 

38 

40 

42 

37 

36 

27 

2  8 

30 

33 

30 

23 

24 

22 

23 

25 

28 

25 

27 

26 

1  3 

1 4 

12 

31.1 

GENESEO 

MAX 

61 

: 

73 

75 

73 

49 

51 

59 

64 

62 

52 

44 

64 

38 

36 

39 

46 

50 

34 

29 

27 

36 

4  0 

40 

36 

35 

34 

32 

39 

25 

47.2 

M  I  N 

33 

42 

42 

51 

46 

35 

29 

36 

42 

42 

39 

38 

36 

28 

29 

30 

34 

31 

24 

25 

24 

26 

29 

29 

25 

3 1 

28 

1  4 

1 7 

14 

31.6 

HENNEPIN  POWER  PLANT 

MAX 

63 

63 

73 

75 

77 

77 

48 

53 

58 

65 

65 

55 

54 

62 

40 

39 

50 

S3 

5  2 

38 

32 

29 

42 

43 

40 

39 

37 

36 

36 

40 

51  .1 

M  I  N 

3  1 

3  3 

34 

40 

45 

40 

26 

26 

40 

35 

39 

40 

4  I 

29 

29 

29 

33 

28 

26 

26 

24 

24 

27 

28 

2 1 

24 

3 1 

1  4 

1 6 

13 

29.9 

KEWANEE   1  E 

MAX 

59 

63 

72 

73 

76 

73 

47 

51 

57 

63 

63 

60 

55 

64 

39 

36 

48 

48 

SI 

35 

28 

28 

41 

41 

34 

37 

35 

33 

37 

39 

49.5 

M  I  N 

32 

40 

39 

45 

47 

39 

29 

31 

37 

34 

42 

37 

39 

28 

28 

28 

28 

32 

24 

23 

22 

22 

27 

28 

24 

29 

30 

I  1 

1 3 

1 1 

30.0 

HOL INE  WSO  HP 

MAX 

63 

73 

75 

77 

71 

49 

52 

59 

66 

63 

52 

44 

65 

39 

36 

39 

43 

53 

34 

28 

27 

35 

40 

41 

38 

35 

33 

33 

42 

24 

47.6 

M  I  N 

33 

36 

38 

45 

4 

32 

27 

37 

43 

40 

39 

38 

35 

29 

29 

29 

35 

29 

23 

25 

24 

26 

29 

28 

23 

31 

25 

1  4 

1 8 

14 

30  .7 

MORRISON 

MAX 

60 

62 

73 

75 

75 

72 

49 

52 

58 

65 

63 

50 

50 

63 

39 

39 

45 

45 

51 

36 

29 

28 

39 

38 

39 

38 

36 

35 

37 

40 

49.4 

M  I  N 

28 

J  B 

34 

35 

4  3 

4 1 

25 

28 

35 

34 

35 

36 

37 

27 

27 

26 

29 

33 

22 

22 

22 

22 

25 

27 

20 

2 1 

30 

1  3 

1 2 

10 

27  .6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

57 

60 

71 

74 

73 

72 

48 

51 

62 

48 

48 

53 

61 

37 

36 

44 

46 

48 

33 

26 

26 

36 

37 

36 

37 

35 

33 

36 

39 

47.1 

m  ;  n 

2 1 

24 

30 

35 

38 

4  1 

2 1 

29 

34 

33 

33 

34 

27 

23 

22 

28 

30 

20 

20 

2 1 

2 1 

23 

26 

1 8 

20 

28 

1 2 

12 

7 

25  .2 

PAW  PAW 

MAX 

57 

60 

72 

73 

74 

SS 

48 

54 

68 

45 

45 

62 

39 

37 

46 

50 

48 

37 

30 

27 

38 

40 

34 

37 

34 

36 

31 

35 

46  .9 

M  1  N 

3D 

29 

4 

40 

49 

38 

29 

29 

27 

39 

36 

38 

40 

29 

28 

28 

27 

30 

25 

22 

22 

22 

22 

26 

22 

22 

22 

15 

1 2 

8 

28  .2 

ROCHELLE 

MAX 

60 

60 

70 

72 

74 

75 

47 

51 

55 

60 

60 

49 

47 

62 

40 

49 

48 

49 

56 

35 

30 

28 

38 

38 

35 

37 

35 

35 

35 

36 

48.9 

M  I  N 

27 

30 

39 

38 

46 

40 

27 

28 

36 

36 

38 

36 

38 

28 

27 

27 

30 

32 

25 

23 

23 

22 

25 

26 

2 1 

2 1 

30 

I  4 

1  3 

9 

28  .6 

ROCKFORO  WSO  AP 

MAX 

59 

71 

75 

74 

74 

47 

51 

58 

63 

63 

48 

44 

63 

38 

40 

4  1 

50 

50 

35 

29 

29 

35 

38 

36 

36 

36 

33 

29 

37 

24 

46.9 

M  I  N 

26 

34 

36 

4  4 

45 

32 

26 

30 

36 

40 

39 

39 

35 

26 

26 

25 

35 

31 

23 

23 

23 

25 

29 

23 

20 

29 

29 

1 5 

15 

8 

28  .9 

STOCKTON  1  N 

MAX 

S6 

58 

69 

72 

74 

47 

58 

51 

62 

62 

47 

51 

613 

36 

38 

42 

42 

46 

32 

24 

25 

35 

34 

35 

35 

33 

32 

36 

36 

45.9 

MIN 

24 

35 

42 

45 

46 

41 

25 

32 

32 

35 

44 

32 

32 

27 

23 

22 

26 

31 

20 

19 

19 

19 

20 

24 

18 

22 

28 

10 

9 

5 

26.9 

TISKILWA  2  SE 

MAX 

63 

73 

74 

7S 

74 

52 

53 

56 

64 

64 

55 

45 

64 

6  5 

37 

39 

50 

52 

45 

29 

28 

33 

42 

40 

37 

35 

35 

32 

40 

37 

49.3 

MIN 

34 

42 

40 

50 

52 

39 

28 

33 

40 

37 

42 

3  6 

44 

29 

29 

26 

37 

33 

26 

25 

24 

24 

32 

28 

24 

30 

31 

I  4 

19 

13 

32.0 

WALNUT 

MAX 

62 

72 

73 

75 

74 

51 

51 

56 

63 

62 

54 

44 

65 

56 

36 

39 

49 

51 

45 

30 

26 

32 

40 

41 

39 

34 

33 

32 

39 

35 

48.7 

MIN 

30 

43 

46 

49 

51 

39 

29 

34 

42 

54 

41 

38 

42 

2B 

27 

27 

36 

33 

25 

23 

23 

25 

2S 

30 

23 

30 

32 

1  4 

18 

1  1 

32.3 

NORTHEAST  02 

BNTIOCH   2  NW 

MAX 

56 

60 

71 

72 

BE 

75 

48 

52 

'.5 

62 

62 

46 

45 

61 

40 

42 

45 

52 

48 

35 

27 

28 

39 

40 

38 

3^ 

35 

34 

34 

36 

48.0 

M  1  N 

26 

26 

4 1 

4  1 

40 

4  1 

27 

26 

.  9 

34 

35 

3  6 

39 

29 

23 

21 

22 

35 

23 

2 1 

23 

22 

24 

28 

20 

20 

30 

20 

14 

10 

27  .5 

AURORA 

MAX 

61 

70 

75 

74 

76 

54 

52 

56 

64 

63 

52 

45 

63 

42 

40 

43 

51 

48 

40 

30 

2  9 

38 

41 

36 

37 

37 

36 

33 

37 

26 

48.3 

M  I  N 

3  1 

35 

40 

46 

46 

34 

29 

29 

38 

39 

40 

40 

39 

29 

29 

28 

36 

35 

26 

24 

26 

25 

32 

2B 

22 

2K 

31 

16 

19 

10 

30  .9 

8ARR I NGTON 

MAX 

56 

59 

E9 

72 

71 

72 

46 

51 

54 

62 

62 

47 

47 

61 

39 

41 

49 

54 

47 

33 

30 

28 

40 

40 

35 

35 

35 

33 

32 

36 

47.9 

M  I  N 

27 

28 

39 

4  3 

45 

38 

26 

26 

36 

4  1 

36 

38 

40 

30 

27 

24 

30 

35 

25 

22 

23 

22 

24 

28 

20 

20 

31 

16 

16 

10 

28-9 

CHICAGO  0 'HARE  WSO  AP 

MAX 

60 

70 

74 

74 

78 

53 

51 

5  7 

63 

51 

47 

64 

41 

42 

45 

58 

50 

43 

32 

31 

40 

44 

37 

39 

40 

35 

34 

39 

26 

49-4 

M I  N 

32 

39 

43 

45 

4  7 

35 

30 

33 

43 

40 

4  1 

44 

4  1 

29 

27 

28 

38 

37 

23 

25 

26 

27 

32 

26 

21 

31 

33 

18 

20 

1 1 

32  .2 

CHICAGO  UN  I  VERS  I T  Y 

MAX 

56 

6  7 

71 

74 

72 

77 

49 

53 

6 

64 

64 

49 

59 

65 

42 

4  1 

56 

50 

50 

36 

33 

36 

44 

44 

38 

38 

34 

38 

37 

SI  .6 

M I  N 

4  3 

45 

49 

57 

50 

4  1 

38 

37 

43 

4  4 

47 

4  3 

4  3 

32 

32 

37 

40 

38 

30 

31 

30 

30 

36 

29 

26 

34 

32 

1  9 

21 

15 

36  .4 

CHICAGO  MIDWAY  WSO  AP 

MAX 

61 

70 

74 

74 

7  9 

1 

52 

58 

65 

65 

55 

47 

67 

46 

44 

45 

58 

48 

43 

34 

31 

44 

45 

37 

38 

39 

35 

34 

38 

28 

50.3 

MIN 

34 

43 

46 

50 

52 

4 1 

32 

36 

44 

4  4 

4  3 

42 

42 

31 

28 

29 

39 

38 

29 

27 

30 

30 

33 

28 

24 

33 

33 

1  9 

21 

15 

34  .5 

OE  KAL8 

MAX 

61 

70 

74 

75 

75 

56 

52 

56 

63 

62 

57 

44 

63 

55 

38 

4  1 

49 

48 

47 

34 

28 

34 

38 

3  6 

37 

35 

36 

34 

36 

36 

49.0 

29 

39 

39 

50 

49 

40 

29 

35 

40 

39 

40 

4  1 

42 

30 

2H 

27 

37 

34 

26 

23 

23 

24 

33 

27 

23 

30 

31 

1  4 

16 

10 

31  .6 

ELGIN 

MAX 

55 

60 

69 

72 

73 

74 

47 

50 

54 

62 

62 

47 

46 

61 

38 

40 

48 

54 

46 

36 

29 

28 

39 

39 

37 

35 

35 

33 

34 

35 

47.9 

M  I  N 

3 1 

33 

41 

4  3 

4  2 

38 

30 

30 

32 

36 

38 

38 

38 

28 

26 

25 

27 

34 

24 

22 

2  3 

22 

25 

26 

21 

23 

29 

15 

I  3 

7 

28-7 

GEBHARD  WOODS  ST  PARK 

MAX 

61 

5S 

71 

75 

74 

79 

45 

50 

54 

6  2 

54 

52 

4  . 

4  1 

54 

54 

49 

38 

3  2 

31 

41 

37 

37 

35 

37 

50.0 

M  I  N 

29 

31 

36 

40 

46 

40 

4  1 

29 

26 

33 

31 

2  1 

29 

32 

32 

27 

23 

27 

27 

22 

24 

2  7 

IB 

18 

10 

29.1 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

MAX 

60 

62 

72 

74 

75 

;6 

46 

54 

5  7 

66 

85 

56 

48 

67 

40 

43 

52 

57 

49 

42 

34 

31 

46 

44 

38 

37 

38 

36 

35 

51  .2 

M  I  N 

32 

34 

38 

42 

49 

3  1 

32 

34 

36 

40 

44 

43 

4  1 

2  9 

29 

30 

33 

3  5 

27 

27 

.  1 

2S 

27 

2  7 

23 

26 

30 

18 

16 

1  1 

31  .3 

MARENGO 

MAX 

60 

71 

75 

74 

75 

52 

55 

64 

62 

52 

45 

62 

55 

40 

40 

6? 

47 

42 

31 

2  6 

36 

46 

3  1 

34 

43 

43 

48 

35 

49.7 

M  I  N 

22 

48 

45 

48 

40 

4 

27 

3 1 

3  3 

40 

38 

16 

40 

27 

26 

23 

35 

35 

23 

20 

2  ! 

22 

30 

27 

19 

27 

30 

12 

15 

8 

29.6 

OTTAWA 

MAX 

64 

74 

77 

79 

7  ) 

to 

55 

58 

67 

58 

47 

64 

BO 

40 

43 

54 

54 

47 

35 

3  I 

35 

44 

40 

38 

38 

3  1 

34 

39 

J7 

51  .6 

M  I  N 

32 

36 

4  0 

5  1 

40 

30 

34 

39 

40 

43 

44 

31 

3 1 

32 

39 

36 

29 

28 

2  J 

28 

32 

2  9 

24 

32 

32 

23 

22 

15 

32.8 

PARK  FOREST 

MAX 

55 

7 

74 

74 

77 

44 

51 

55 

63 

64 

6  6 

48 

65 

3  9 

4  1 

52 

5  3 

48 

39 

3  3 

33 

44 

44 

36 

38 

36 

34 

37 

36 

50-0 

M  I  N 

32 

34 

4  6 

S3 

50 

jg 

33 

33 

)g 

4  1 

43 

J  2 

40 

30 

26 

30 

34 

33 

30 

25 

28 

29 

32 

26 

22 

27 

20 

14 

17 

12 

32  . 1 

PERU  2  W 

MAX 

68 

71 

72 

66 

'.'■i 

52 

58 

64 

64 

56 

45 

65 

6  6 

4  6 

4  1 

42 

44 

42 

40 

34 

45 

36 

39 

39 

34 

35 

33 

35 

32 

49.5 

MIN 

34 

16 

35 

50 

6  3 

40 

26 

38 

42 

40 

44 

40 

44 

34 

31 

36 

32 

36 

29 

32 

30 

27 

30 

24 

24 

22 

32 

19 

21 

12 

33.1 

WAUKEGAN 

MAX 

52 

53 

70 

73 

6  5 

7  5 

46 

50 

55 

62 

64 

48 

45 

61 

4 

41 

45 

54 

46 

35 

28 

27 

40 

40 

36 

36 

36 

33 

32 

35 

47.4 

MIN 

30 

30 

4  1 

41 

43 

■1 

29 

i  6 

34 

40 

39 

11 

40 

36 

26 

25 

24 

35 

25 

22 

2  1 

22 

22 

22 

22 

22 

10 

19 

13 

10 

28.9 

WHEATON  3  SE 

MAX 

62 

70 

75 

75 

78 

12 

55 

55 

6  6 

62 

5  2 

46 

62 

60 

4 ; 

41 

55 

49 

47 

34 

29 

38 

42 

36 

38 

37 

34 

34 

37 

36 

50.5 

M  I  N 

28 

33 

3  7 

49 

43 

16 

28 

28 

38 

37 

39 

4. 

4  1 

30 

26 

27 

38 

36 

24 

23 

26 

20 

32 

26 

1  9 

30 

32 

1 6 

1  3 

9 

30.4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DRILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 

NOVEMBER  1978 


STPT ION 

DAY   OF  MONTH 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

26 

29 

30 

31 

tx 

•        •  ■ 

WEST 

03 

GBLESBURG 

not 

59 

65 

62 

55 

45 

65 

36 

35 

IC 

46 

62 

35 

2  6 

27 

36 

4 1 

43 

4  1 

33 

33 

32 

4| 

32 

48 

.1 

n  :  N 

4 

43 

44 

SO 

44 

34 

27 

35 

40 

40 

19 

36 

35 

0  0 

30 

33 

33 

29 

27 

24 

23 

26 

30 

28 

27 

32 

27 

IS 

21 

IS 

GOLDEN  1  NH 

-M. 

jg 

56 

50 

67 

60 

4 

4  0 

40 

54 

45 

40 

31 

3  4 

45 

46 

45 

45 

33 

32 

45 

43 

S2 

.4 

i :  n 

45 

44 

45 

S3 

56 

30 

14 

40 

39 

46 

39 

44 

28 

31 

36 

<6 

33 

27 

2  8 

26 

2  6 

34 

30 

31 

33 

32 

18 

31 

23 

35 

,  3 

LB  MARPE 

net 

50 

6  t 

66 

64 

58 

67 

50 

36 

45 

5  3 

45 

3  2 

29 

35 

43 

45 

43 

36 

31 

42 

39 

50 

.9 

HIN 

40 

37 

41 

47 

46 

36 

27 

31 

39 

36 

43 

36 

43 

26 

2  9 

31 

33 

30 

31 

25 

24 

2  6 

34 

0-1 

27 

31 

30 

13 

32 

3  2 

HONHOU  TH 

MAX 

64 

72 

75 

77 

70 

SO 

5  0 

66 

64 

57 

47 

65 

54 

3  0 

38 

4S 

S3 

4S 

30 

27 

32 

' 

42 

40 

37 

33 

31 

41 

36 

4  9 

.3 

HIN 

42 

42 

44 

52 

SO 

39 

27 

33 

40 

39 

45 

39 

44 

2'! 

30 

31 

35 

33 

23 

25 

24 

25 

32 

.  8 

27 

31 

31 

14 

24 

<  f 

•  0 

QUINCY   FBB  BP 

56 

73 

75 

78 

71 

SI 

S3 

61 

66 

65 

59 

52 

69 

4  4 

18 

45 

47 

53 

37 

32 

31 

42 

50 

47 

47 

40 

36 

38 

48 

49 

52 

.2 

HIN 

45 

47 

48 

55 

51 

38 

34 

35 

45 

40 

45 

4  2 

44 

31 

35 

37 

40 

34 

30 

2  9 

2  9 

30 

35 

32 

34 

3S 

3: 

24 

34 

37 

.  2 

OUINCT  DBH  21 

65 

70 

76 

78 

81 

71 

47 

56 

64 

67 

67 

52 

51 

70 

44 

4  0 

41 

41 

51 

36 

313 

33 

42 

49 

49 

49 

37 

34 

37 

47 

52 

.6 

- ;  N 

)8 

38 

36 

40 

48 

39 

30 

30 

32 

39 

40 

30 

38 

28 

28 

31 

34 

31 

27 

25 

25 

25 

2  8 

2  9 

30 

30 

30 

20 

20 

31 

.  6 

RUSHVILLE 

Mil  . 

6 1 

75 

75 

T9 

7  3 

S3 

53 

6  0 

67 

63 

63 

6 1 

68 

00 

39 

4  1 

4  1 

53 

49 

31 

31 

36 

48 

45 

45 

43 

35 

35 

45 

42 

52 

.8 

.           .  . 

HIN 

43 

43 

46 

52 

53 

40 

30 

<J 

41 

41 

42 

47 

47 

28 

3  0 

35 

38 

33 

26 

2  6 

26 

28 

36 

30 

29 

32 

32 

17 

30 

36 

CENTRAL 

04 

CHENOB 

HBX 

E  3 

72 

75 

73 

69 

5  2 

55 

65 

65 

60 

46 

6  9 

64 

39 

45 

51 

4  9 

34 

33 

31 

38 

4  0 

4  1 

34 

33 

33 

36 

37 

51 

.1 

- :  N 

38 

42 

4  1 

52 

52 

39 

31 

36 

36 

36 

42 

42 

43 

29 

31 

30 

31 

28 

29 

30 

2t 

29 

26 

31 

25 

30 

31 

17 

22 

j  3 

DECBTUR 

Hfl . 

7  0 

76 

76 

8C 

62 

-  S4 

6  0 

G  B 

09 

67 

0  6 

72 

6  3 

4  I 

43 

57 

52 

42 

39 

36 

S3 

4  1 

46 

4  1 

4 

35 

43 

55 

.0 

n  !  N 

45 

37 

40 

52 

56 

38 

30 

0  6 

39 

38 

1 

49 

3  3 

33 

38 

3  8 

39 

90 

'4 

3  2 

32 

40 

2  9 

26 

34 

33 

21 

21 

36 

•  0 

FBRHER  CITT 

HAX 

56 

76 

62 

76 

62 

5  3 

5  8 

65 

65 

6  0. 

53 

70 

62 

40 

42 

57 

51 

42 

36 

3  8 

40 

4 

4  | 

4 1 

37 

35 

4  1 

36 

53 

.3 

HIN 

42 

41 

43 

53 

53 

36 

32 

31 

36 

37 

43 

44 

45 

32 

3  2 

34 

38 

35 

32 

31 

2  9 

30 

37 

2  8 

30 

31 

32 

20 

27 

35 

.  2 

HBVBNB  4  NNE 

HBX 

67 

e  6 

75 

76 

79 

74 

4  4 

54 

60 

68 

E  B 

59 

58 

70 

4  4 

39 

52 

45 

0  4 

30 

32 

32 

4  G 

4  3 
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48 
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44 

57.1 

M  1 N 

46 
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74 
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41 

42 

50 

54 

43 

46 

43 

39 

39 

46 

56-0 

MIN 

44 

40 

40 

SI 

55 

48 

34 

27 

36 

37 

46 

46 

4B 

36 

33 

33 

38 

39 

28 

31 

34 

27 

33 

30 

2B 

35 

36 

27 

29 

20 

36-5 

WINDSOR 

MAX 

68 

74 

75 

79 

78 

70 

52 

58 

66 

66 

71 

60 

76 

61 

40 

44 

59 

SO 

42 

39 

43 

44 

52 

41 

46 

44 

41 

35 

45 

45 

55-5 

■          ■  ■ 

MIN 

44 

46 

4B 

53 

52 

39 

30 

32 

37 

37 

46 

41 

50 

36 

33 

36 

40 

31 

31 

34 

34 

33 

40 

29 

30 

36 

35 

26 

34 

25 

37.3 

SOUTHWEST  08 

ANNA  1  E 

MAX 

74 

75 

75 

78 

77 

71 

55 

59 

64 

67 

75 

71 

77 

71 

45 

47 

65 

48 

50 

46 

48 

45 

56 

56 

47 

45 

45 

46 

48 

SO 

59.2 

M  1  N 

47 

45 

49 

4  7 

4  7 

50 

40 

32 

32 

35 

43 

47 

48 

42 

37 

40 

45 

42 

32 

40 

40 

40 

43 

42 

33 

40 

39 

33 

26 

35 

40.4 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 

MAX 

72 

7  5 

76 

74 

a 

75 

S4 

60 

65 

68 

69 

68 

79 

68 

42 

45 

58 

50 

46 

40 

41 

42 

56 

55 

46 

46 

45 

42 

SI 

49 

58.0 

m  :  \ 

45 

J8 

39 

4  1 

5 1 

42 

34 

26 

33 

34 

39 

43 

42 

40 

35 

39 

41 

44 

30 

36 

35 

35 

42 

38 

29 

41 

37 

30 

32 

29 

37  .3 

CAHOKIA 

MAX 

6B 

64 

16 

77 

83 

77 

47 

57 

68 

70 

69 

64 

70 

57 

55 

56 

S3 

37 

37 

39 

49 

56 

49 

48 

42 

37 

40 

48 

56.9 

MIN 

33 

33 

33 

33 

52 

47 

37 

30 

30 

30 

4  1 

46 

44 

40 

35 

35 

35 

41 

29 

34 

34 

35 

35 

35 

31 

36 

36 

29 

29 

29 

35  .6 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

72 

75 

74 

76 

76 

63 

S4 

59 

64 

68 

75 

70 

77 

66 

44 

61 

65 

47 

49 

48 

51 

51 

58 

51 

SO 

48 

49 

46 

55 

52 

59.8 

MIN 

49 

50 

53 

48 

55 

4  4 

4  3 

37 

41 

4  4 

52 

6  3 

56 

44 

41 

43 

42 

38 

35 

42 

44 

44 

50 

40 

40 

44 

40 

34 

36 

38 

44.0 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

76 

71 

lb 

75 

B 

78 

60 

6  9 

6  1 

65 

68 

76 

67 

78 

46 

43 

61 

58 

49 

48 

45 

47 

53 

57 

46 

47 

46 

46 

46 

54 

59.3 

M I  N 

37 

37 

38 

40 

45 

52 

40 

75 

.  M 

3 1 

34 

45 

42 

45 

36 

38 

41 

40 

27 

29 

40 

40 

4  1 

38 

29 

37 

43 

30 

27 

30 

36  .8 

CARLTLE  RESERVOIR 

MAX 

75 

66 

72 

76 

60 

79 

52 

sa 

59 

66 

68 

69 

58 

77 

44 

43 

61 

51 

4e 

40 

41 

42 

SI 

54 

42 

47 

45 

41 

40 

5 1 

56.4 

MIN 

4  4 

44 

4  4 

4  4 

55 

49 

34 

30 

36 

40 

46 

45 

47 

40 

35 

35 

39 

40 

30 

32 

35 

37 

37 

33 

30 

35 

39 

29 

29 

30 

38  .  1 

OU  OUOIN  4  SE 

MAX 

70 

7  5 

15 

78 

<H 

63 

53 

59 

65 

69 

74 

64 

78 

55 

42 

68 

65 

46 

44 

45 

47 

52 

S6 

50 

49 

45 

46 

45 

52 

4  7 

58.2 

M I N 

40 

38 

43 

4  1 

55 

4  I 

28 

26 

32 

36 

45 

45 

42 

38 

35 

42 

42 

30 

27 

38 

39 

38 

49 

29 

31 

40 

34 

31 

31 

31 

37.2 

KASKASKIA   R  NAV  LOCK 

MH  . 

77 

71 

15 

77 

83 

BO 

54 

53 

6.' 

67 

74 

63 

70 

45 

42 

42 

6  9 

53 

SI 

41 

42 

42 

52 

55 

49 

47 

46 

42 

47 

54 

57.2 

MIN 

42 

4 1 

4  2 

4  4 

49 

5  2 

29 

29 

3  0 

4  3 

4  1 

4  3 

45 

35 

36 

36 

40 

42 

30 

30 

29 

36 

37 

37 

34 

38 

40 

30 

30 

31 

37.4 

MARION   4  NNE 

MH  . 

73 

to 

75 

75 

7B 

78 

60 

54 

5  9 

65 

68 

74 

66 

77 

47 

42 

65 

60 

47 

50 

47 

47 

54 

57 

45 

48 

46 

46 

46 

54 

59.1 

MIN 

43 

41 

42 

43 

46 

5  3 

40 

27 

3  [ 

36 

46 

46 

47 

45 

37 

38 

41 

43 

26 

30 

40 

40 

40 

38 

29 

35 

43 

30 

28 

30 

3B.6 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

67 

74 

75 

79 

78 

mm 

51 

56 

67 

72 

66 

77 

44 

42 

42 

44 

55 

51 

47 

44 

45 

40 

50 

47 

57.0 

MIN 

44 

4B 

4  ! 

52 

55 

44 

37 

33- 

37 

39 

47 

44 

49 

40 

35 

39 

42 

41 

31 

36 

37 

36 

42 

35 

32 

37 

37 

30 

31 

39.6 

SPARTA 

MAX 

70 

77 

78 

82 

79 

66 

53 

62 

1,6 

68 

75 

63 

78 

72 

4 

45 

60 

49 

40 

41 

42 

43 

57 

S2 

48 

45 

4  6 

44 

54 

50 

58.2 

MIN 

44 

45 

4  . 

50 

58 

44 

36 

31 

4  9 

38 

51 

43 

50 

4  l 

36 

39 

43 

4  1 

31 

36 

37 

37 

42 

3  7 

33 

41 

38 

30 

32 

32 

40.  1 

WATERLOO 

MAX 

■ 

m  :  \ 

SOUTHEAST  09 

ALBION 

MAX 

72 

73 

75 

77 

78 

74 

53 

58 

62 

67 

72 

70 

76 

75 

46 

47 

64 

46 

SO 

49 

48 

56 

55 

46 

48 

50 

48 

41 

52 

51 

59.4 

MIN 

45 

44 

44 

49 

54 

6? 

39 

31 

41 

39 

46 

46 

52 

43 

3  6 

39 

45 

31 

34 

39 

3B 

4  3 

34 

29 

40 

42 

3  7 

3 1 

29 

32 

40.2 

BROOKPORT  DAM  52 

MM  . 

75 

76 

7  5 

77 

76 

67 

58 

59 

65 

68 

75 

71 

76 

73 

51 

66 

4B 

48 

48 

5  2 

47 

59 

57 

48 

46 

49 

46 

55 

50 

60-7 

M  '  U 

39 

39 

44 

39 

44 

42 

39 

26 

28 

33 

43 

60 

49 

43 

39 

40 

45 

40 

28 

32 

4  0 

4  1 

44 

37 

30 

41 

39 

32 

27 

30 

38.1 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

MAX 

74 

75 

75 

75 

76 

74 

56 

60 

64 

68 

73 

70 

76 

75 

45 

48 

64 

47 

49 

50 

46 

46 

57 

56 

47 

45 

47 

45 

54 

51 

59.7 

-  •, 

44 

42 

4 

42 

48 

4S 

41 

27 

34 

39 

48 

60 

48 

45 

38 

41 

47 

42 

29 

37 

41 

41 

44 

39 

29 

41 

4  5 

31 

31 

32 

40.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
N0VEN8ER 


ST9T10N 
FBIRF IELO  RADIO  HF IH 
MBRRISBURG 
NC  LEBNSBORO  2  ENE 
MI  CBRMEL 
MI  VERNON  3  NE 
REND  LBKE  DBN 
ROSICLBRE 


nan 
niN 


MBX 
NIN 


MBX 

niN 


MBX 
NIN 


HO  I 
WIN 


Ml,, 

MIN 


MBX 
MIN 


OPY   OF  MONTH 


71  73 
43  49 


72  75 
42  40 


78  71 
52  46 


78  69 
49  50 


76  78 
50  51 


75  75 
43  54 


79  79 
54  54 


76  76  64 
44      44  44 


56  57 
39  21 


61  53 
39  28 


59  54 
40  31 


1  0 


20   21  22 


23  24 


25  26 


72  64 
45  45 


75  68 
44  49 


67  74 
40  45 


66  72 
43  50 


69     71  78 


70 
4  3  36 


70  45 
4  4  38 


77  45 
44  36 


68  79 
42  45 


67  42 
40  34 


78  46 
44  37 


68  45 

42  39 


64  46 
44  42 


65  47 
46  43 


64  60 
39  42 


65  65 
41  42 


64  52 
40  30 


65  56 
41  42 


65  48 
46  42 


48  49 

39  37 


49  48 
40     4  1 


49  48 

32  39 


49  49 

33  36 


49  46 

35  39 


49  50 
37  41 


55  54 
4  3  26 


58  56 
45  37 


50  46 

39  29 


54  55 
40  35 


SO  SS 
38  32 


52  56 
40  37 


50  46 
29  4| 


28 


29   30  31 


S3  47 

27  32 


SS  SO 
28  33 


43  49 

32  37 


46  46 

31  42 


39 


42  54 

29  33 


4  1  52 
29  34 


S3  49 

29  27 


43  55 
30  36 


SS  49 

27  30 


56.6 

39.2 


S9.8 
39. 5 


56-S 
38-2 


56.7 
39.1 


59.4 
36.9 


56.7 
40.1 


59.  3 
39.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOllONlNG  SIBIION  INOCI 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 

ILLINOIS 

NOVEMBER  1978 


X 

ORT 

OF  MONTH 

o 

STAT  ION 

OEPT 

r 

I 

2 

5 

E 

9 

g 

10 

1 1 

12 

l  < 

5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

CK 
CE 

URBflNH 

1  INI 

4 

MU» 
M  1  N 

55 
52 

55 
S3 

54 

5: 

55 
53 

56 
SS 

57 
5  7 

57 
5  0 

51 
47 

49 

4k 

49 
47 

5C 
4  1 

53 
49 

53 
53 

51 
5. 

54 
49 

49 
48 

49 
4H 

50 
47 

47 
45 

4S 
4'. 

45 
45 

45 

44 

45 

4  . 

it 

4  4 

44 

40 

43 
41 

43 
43 

4. 
4 

41 

39 

3S 
36 

49.3 
47.1 

8 

MRX 

<■:  |  N 

56 
54 

56 

56 

56 
55 

56 
56 

57 
56 

5* 

5  7 

SB 
53 

5  5 
5  3 

5  3 
52 

5: 

57 

52 

5  7 

53 
52 

5  3 
S3 

55 
5  3 

55 
53 

53 
51 

5  1 

51 

51 
50 

50 

4  9 

49 
49 

49 

49 

49 
48 

4H 

48 

4f 
4R 

48 
47 

4 

46 

46 

46 

41 

46 

46 
43 

43 

4  " 

51  .6 
50.7 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
NO»EnBER  1976 


DRY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

1  7 

16 

19 

20 

21 

22 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<*  c  o 

SOUtHHESI  UB 
CORL TLE  RESERVOIR 

EVRP 
HI  NO 

nnx 
niN 

50 
> 

2 

E! 

4" 

IE 
5! 
s 

4 

7 
4! 

BE 

72 

Bi 
it 

4S 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNG  STATION  INOE» 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1978 


STATION 

NORTHWEST  01 
DIXON 

FREEPORT  HBSTE  NTR  PL  T 
GALENA   1  N 


MOL I NE  WSO  AP 


ROCKFORD  WSO  OP 


NORTHEAST 
ANTIOCH  2  NW 


CHICAGO  O'HARE  WSO  HP 

CHICAGO  MIDWAY  HSO  AP 

OE  KRL6 
HORRIS 
0  T  TAWA 
PARK  FOREST 

WEST  03 
CON  T  ON  1  ESE 

MONMOUTH 

OUINCr  FAA  BP 

CE  NTRRL  04 
DECATUR 

FARMER  CITY 

LACON  2  E 

NORMAL 

PEORIA  HSO  AP 

EAST  05 
DANVILLE 

HOOPESTON  I  NE 

KANKAKEE  WTR  POLL  C TR 

PIPER  CITY  3  SE 

PONT IAC 

jBRHhfi 


DAY   OF  MONTH 


12      3     4     5     6  7 


SNOHF  HL  L 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWF A 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26    27   28   29    30  31 


3.6 
3 


2.0 
2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


NO»EHBER  1918 


STRT I FIN 

DOT  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

l  l 

1  2 

1  3 

1  < 

l  5 

16 

1 1 

i  B 

:  9 

20 

21 

22 

23 

2  4 

25 

26 

27 

26 

29 

3. 

31 

■       ■  ■ 

ME ST  SOUIHHESI  06 

GRIGGSVILLE 
SPRINGE IELO  HSO  OP 

SNOHFBLL 
5N  ON  GNC 

SNOHFOLL 
SN  ON  GNC 
HTR  EOJIV 

i 

1 

t 

T 

I 
! 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  StOUON  INOE» 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1978 


O  T  O  T   T  r>  K  1 

5  I  H 1  I  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  ihtv 
L DUN  I  T 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

UdolKVlK 

TEMP. 

PRECIP. 

SPEC  I AL 
(SEE  NOTES  1 

ALB  I  ON 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88 

03 

490 

SP 

6P 

H 

IL  STATE  POLICE  RADIO 

RLEDO 

0072 

0 1 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90 

45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90 

34 

673 

r 

CITY  OF  ALEXIS 

ALTON  DAM  26 

0  1  37 

06 

MADISON 

4 

38 

53 

90 

1  1 

432 

7A 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  E 

0  1  87 

08 

UNION 

4 

37 

28 

89 

1  4 

640 

6P 

6P 

H 

J  BON  HARTLINE 

ANTIOCH  2  NW 

0203 

02 

LAKE 

1 

42 

30 

88 

08 

752 

7A 

7A 

H 

IHOMHb   b  KUBINbUN  JK 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

0237 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

42 

87 

59 

746 

r 

ARGONNE  NATIONAL  LAB 

ASHLEY 

028  1 

08 

WASHINGTON 

4 

38 

20 

89 

12 

570 

c 

CHARLES  H  SCHUBACH 

AUGUSTA 

0330 

03 

HANCOCK 

1 

40 

1  4 

90 

56 

680 

c 

EDWARD  L  SCHUTTE 

AURORA 

3  3  38 

02 

KANE 

1 

4  1 

45 

88 

2  1 

644 

M  1  D 

7A 

H 

CITY  OF  AURORA  WTR  OEPT 

AVON  S  NE 

0  3  5  6 

03 

FULTON 

1 

40 

4  3 

90 

22 

640 

7A 

JAMES  R  MITCHELL 

BARR  I  NGTON 

0442 

02 

LAKE 

1 

42 

1  0 

88 

09 

800 

8A 

8A 

FREDERICK  WUJCIK 

BEARDSTOWN 

0492 

06 

CASS 

1 

40 

0  1 

90 

26 

450 

7A 

RADIO  STATION  WRMS 

BELLEVILLE  SO   ILL  UNIV 

0  5  l  0 

08 

ST  CLAIR 

2 

38 

30 

89 

5  1 

450 

4P 

4P 

i 

H 

SIU  BELLEVILLE  RES  CNTR 

BELVIDERE 

0  5  8  3 

02 

BOONE 

6 

42 

1  5 

88 

50 

8 1  5 

c 

LEON  R  MOSS 

BENTLEY   I  E 

0598 

03 

HANCOCK 

1 

40 

20 

91 

06 

650 

6P 

HOWARD  W  COFFMAN 

BENTON  FOREST  SERVICE 

0608 

09 

FRANKL  IN 

4 

38 

02 

88 

55 

445 

8A 

NORMAN  D  MELVIN 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

0761 

04 

MC  LEAN 

1 

40 

30 

89 

0  1 

775 

7A 

BLOOM  I NGTON  WATERWORKS 

BLUFFS 

0781 

06 

SCOTT 

1 

39 

45 

90 

32 

540 

6P 

MRS  CLORA  B  NORTRUP 

BR00KP0RT  DAM  52 

0993 

09 

MASSAC 

5 

37 

08 

88 

39 

330 

6P 

6A 

H 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHOKIA 

1160 

08 

ST  CLAIR 

4 

38 

34 

90 

1  3 

400 

8A 

8A 

CAHOKIA  TREATMENT  PL  T 

CAIRO  WSO  CI  R 

1166 

08 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

1  0 

3  1  4 

M  I  D 

M  I  D 

r 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CANTON   1  ESE 

1  250 

03 

FULTON 

1 

40 

33 

90 

0  1 

628 

6P 

H 

RADIO  STATION  WBYS 

C ARBONDALE  SEWAGE  PL 

1  265 

08 

JACKSON 

4 

37 

4  4 

89 

1  0 

390 

7A 

7A 

H 

HUGH  B  BOYD 

CARL  I NV I LLE 

1  2  8  0 

06 

MACOUPIN 

1 

39 

1  7 
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37 

90  48 

670 

c 

CITY-PI TTSF I  ELD  SEW  PL  T 

PONT IAC 

6910 

05 

LIVINGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN   ILL  WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

c 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  I  NCEV  I  LLE 

7004 

04 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDER 

PROPHETSTOWN 

7014 

01 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89  57 

610 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

OUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

MID 

MID 

H 

FAA 

QUINCY  OAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

483 

7A 

7A 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

1  9 

88  10 

740 

7A 

7A 

c 

RANTOUL  LIGHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7  1  57 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

1  0 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

RENO  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL I N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE 

7354 

01 

OGLE 

6 

4  1 

54 

89  04 

775 

7A 

7A 

PAUL  R  BARRY  WATER  SUPT 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

1  8 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  RE  I D 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

0  1 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

MID 

M  I  D 

f 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS I  CLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88  21 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHVILLE 

755  1 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  35 

675 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SAINTE  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

7A 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MAR  I  ON 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY  WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLATIN 

5 

37 

43 

88  1  1 

400 

7A 

JAKE   H  STEWART 

SHELBYV I LLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

1 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

SIDELL 

7952 

05 

VERMIL ION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPARTA 

8  147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

c 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8  1  79 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

MID 

MID 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON   1  N 

8293 

0  1 

JO  OAVIESS 

4 

42 

2 1 

90  00 

955 

8A 

8A 

PAUL  A  YOUNG  WATER  SUPT 

5  T  RE AT  OR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

41 

08 

88  48 

650 

6P 

LARRY  G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MER1  E  E  LASH 

TISKILWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

1  6 

89  28 

640 

6P 

6P 

KARL   B  MUMMR 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  1 7 

653 

SP 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88  1 4 

743 

M I  D 

M  I  D 

7A 

CGH 

1L  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

1 9 

88  59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

c 

KEN  C  RITTER 

VIRDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

01 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON   1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

DE  KALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

OONALD  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

IROQUOIS 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE   CITY    1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WENONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

c 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

41 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL    1  E 

9241 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY  OF  WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

9816 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 

Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Aaheville,  N.C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimenrional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table  directions  entered  in  figures  are  tena  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sua  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of 
observat  ions . 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on 
daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground'*  table  ia  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  houra  ending  at 
time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporat ion  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  houra  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  aleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL :  Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground   include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used   in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowf al 1  and  heat  ing  degree  days  for  the  12  months  end  ing  with  the  preced  ing  June  data  will  be  carried  in  the  July 
issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Urbana  :   Flanagan  silt  loam  Bluegrass  sod  5X  to  SE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table . 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*+       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

^        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  daya  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less   than   10  days  record   ia  missing.      See  "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts   from  record  ing  gage .      ( These    amounts   are   essent  ially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the    amount  a    to   be    publ i  shed    later    in  Hourly 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in  "Cl imatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where 
indicated  by  reference  "R".     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall  and  Snow  on  Cround"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table. 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  general  1 y  exposed  in  a  shel ter  located  a  few  feet  above  aod-covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:       l-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHICAN    4-MISSISSIPPI     5-OHIO    6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CL IMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  aummary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  ia  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA ;  send  payments  and  ordera  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Building,  Aaheville.  N.C.  28801. 
ATTN:  Publications 
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DRILY  PRECIPITATION 
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DRILY  PRECIPITATION 
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DAILY  TEMPERATURES 
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27 

27 

24 
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34 

35 

23 
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19 

19 
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16 

13 
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28 
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16 

18 

17 
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14 

18 

14 

9 
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20 
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12 

18 
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15 

19 

29 

33 

15 

15 

15 

26 

10 

1  1 

6 

8 

22 

28 

14 

14.1 
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MIN 
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17 

14 

1  0 
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34 

33 

33 

39 

35 
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26 

24 

32 

36 

26 

17 
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24 

18 

9 

9 
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14 

13 
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24 

30 
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1  4 
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15 

15 

IS 

12 

9 

10 
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23 
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28 
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18 

14 
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39 

35 

35 
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35 

35 

32 

34 

39 

34 

23 

23 

24 

33 

36 

23 

30.4 

MIN 

I  1 

16 

16 

5 

8 

IS 

1  1 

8 

-12 

- 1  7 

-  5 

2S 

22 

12 

14 

1  2 

13 

14 

30 

31 

12 

1  3 

1 1 

21 

4 

6 
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-  1 

21 

22 

12 
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25 

27 

34 

34 

32 

34 

18 

16 

15 

10 

27 

33 

39 

28 

35 

35 

36 

31 

4  1 

33 

34 

30 

32 

38 

33 

24 

22 

22 

31 

35 

20 

29.2 

MIN 

1  1 

14 

14 

5 

8 

14 

B 

7 

-14 

-15 

-  1  3 

25 

21 

10 

16 

10 

10 

12 

26 

30 
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12 

12 

18 

4 

1 

-  5 

-  2 

20 

18 

10 

9.6 

PBW  PAW 

MAX 

28 

31 

33 

35 

29 

35 

20 

20 

10 

7 

25 

32 

36 

26 

3S 

34 

32 

33 

38 

32 

34 

31 

32 

36 

34 

22 

17 

20 

30 

34 

32 

28.9 

MIN 

8 

15 

15 

5 

8 

19 

10 

10 
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-  8 

22 

17 

7 

10 
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12 

18 

30 

28 

12 

10 

1 1 
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4 

3 

0 

0 

13 

29 

8 

10.5 
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29 
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31 
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20 
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35 

30 

32 

37 

35 

23 

16 

22 

30 
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33 
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10 
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3 

6 

ID 

1  1 

a 
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25 

19 

8 
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IS 
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29 

10 

9 

7 

22 

8 

2 
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16 

28 

12 
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27 

31 

34 

31 

34 

28 

17 

IS 

10 

18 

32 

38 

33 

33 

37 

36 

32 

39 

33 

33 

25 

33 

37 

35 

24 

21 

18 

29 

34 

34 

20 

29.1 
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20 

16 

10 

6 

28 

12 

1  1 

2 

10 

- 12 

18 

26 

19 

1  1 

24 

19 

15 

27 

31 

25 

13 

20 

17 

19 

10 

5 
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17 

26 

14 

14 

14.6 
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23 

24 

33 

33 

31 

31 

17 

15 

14 

6 

23 

33 

36 

26 

34 

37 

36 

32 

45 

34 

32 

32 

32 

37 

29 

23 

20 

22 

30 

33 

18 

28.1 

9 

12 

1 1 

5 

9 

13 

8 

6 

-  3 
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-  6 

22 

20 

13 

IS 

20 

1 1 

19 
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28 

10 

12 

IB 

25 

8 

0 
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2 

18 

16 

8 

10.9 
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38 

29 

36 

34 

35 

32 

20 

18 

1 1 

IS 

35 

42 

38 

38 

40 

34 

37 

43 

35 

35 

33 

36 

40 
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31 

25 

2S 

33 

38 

35 

20 

32.3 
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18 

10 

29 

17 

14 
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15 

26 

23 

15 

27 

22 

20 

25 

29 

28 

14 

28 

i6 

23 
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18 

27 

19 

15 

17.3 
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32 

2B 

35 

32 

34 

31 
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34 

39 
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33 
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33 

29 

34 

37 

37 

24 
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20 

30 

35 

35 

35 
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16 

20 

17 

31 

IS 

1  3 

8 
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10 

28 

22 

15 

27 

23 
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23 

30 

27 

12 

25 
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24 

9 
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17 

27 

12 

16-6 
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MAX 

24 

27 

33 

37 

31 

34 

23 

23 

13 

17 

25 

32 

40 

30 

36 

42 

40 

35 

44 

33 

34 

30 

35 

4  1 

34 

26 

.2 

23 

30 

35 

35 

31.1 

MIN 

8 

1  1 

13 

7 

8 

22 

10 

8 

-  4 

-  9 

-10 

24 

27 

1  5 

9 

22 

17 

17 

27 

29 

20 

1  3 

19 

20 

7 

B 

I 

1 

22 

27 

15 

1  3.0 
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33 

33 

40 

33 

35 

i  i 

29 

28 

12 

16 

32 

40 

38 

36 

36 

36 

33 

43 

34 

34 

30 

35 

40 

35 

27 

21 

20 

30 

35 

36 

25 

31  .9 
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20 

17 

10 

7 

29 

16 

IS 

8 

-  4 
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14 

27 

15 

14 

22 

19 

17 

23 

29 
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13 

25 
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10 
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33 

27 

i  . 
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34 
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25 

14 
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27 
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39 
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35 

40 
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36 

35 

30 

29 

39 

35 

25 

19 

23 

30 

34 

35 

31.1 
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9 

16 

14 

6 

9 

20 
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25 

27 

1  5 
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20 
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IB 
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29 
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43 
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16 

32 
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37 

39 

34 

41 

37 

36 

30 

35 

41 

38 

25 

23 

22 
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37 

38 

34 

33.3 
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22 
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1  5 
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18 

19 
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18 

26 

22 

19 

31 

31 

25 

IS 

24 

19 

23 

13 

10 

3 

20 

26 

20 

21 

18.3 
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34 

33 

44 

43 

34 

35 

32 

32 

IB 

IS 

31 

40 

4  1 

33 

39 

40 

39 

41 

4  1 

38 

35 

36 

40 

41 

38 

28 

23 

30 

34 

37 

36 

34  .9 
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24 

26 

29 
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26 

24 

14 

7 
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8 

31 

27 

13 

30 

30 

22 
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31 

30 
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22 

22 
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14 

9 
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34 

24 
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34 

32 

43 
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35 

32 
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39 
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28 

35 
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22 

29 

37 
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33 

33 . 1 
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7 
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16 
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0 
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31 

31 
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6 
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23 

23 
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34 

33 

41 

35 

34 

34 

33 

35 

36 

26 

20 
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27 

27 

34 
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12 

9 

24 

33 

38 

27 

34 

36 

37 

30 

42 

33 

34 

29 
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16 
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34 
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34 
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37 
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34 
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34 

27 

37 

32 

35 
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16 
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39 

35 

34 

39 

39 
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21 
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40 

40 
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41 

4  l 

35 

35 
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24 
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35 
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24 
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24 

24 

15 

19 

27 

19 

22 

29 

28 
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20 
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4 

7 

13 

28 

31 
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33 

32 

33 

36 

31 

28 

22 

12 

25 
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34 

41 

40 

40 
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41 

39 

39 

35 

35 

33 

36 
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25 

26 
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24 

3  | 

24 

29 

16 
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18 
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16 
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23 

24 
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26 
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31 

<x 
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03 
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33 
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37 
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46 
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» 
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12 

| 
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21 

26 

18 

IS 

26 

25 

16 

35 

20 

|7 

22 

22 

13 

12 
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13 

24 

31 

IS 

3 

16.6 
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HAX 

S4 

36 

4  1 

37 

46 

33 

20 

1  5 

:  9 

25 

37 

45 

41 

41 

46 

44 

42 

4  . 

40 

37 

18 

44 

43 
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32 

35 
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39 

39 

16 
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25 

17 
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14 
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30 
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32 

33 

30 

20 

26 
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20 
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|4 
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28 

27 

16 

12 
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49 

32 

35 

37 

36 

34 

18 
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41 

44 

41 

41 

4- 
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4 

48 

40 

36 

37 

41 
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35 

35 

32 

34 

32 

34 

32 
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35.1 

- : 
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20 
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28 

IS 

13 

7 
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34 

24 

27 

34 

21 

32 

33 

26 

17 

21 
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12 
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1 1 
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26 

29 

13 

1 1 
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41 
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27 

35 

33 
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IE 

IS 
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19 

37 

41 

37 

40 

44 

38 

40 

45 

39 

3S 
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36 

38 

32 

31 

31 

31 

IS 
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20 
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16 
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25 

22 
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28 

24 

2C 

31 

33 

30 

|7 

29 

21 

22 

10 

1 1 

17 

23 

27 

16 

12 

19.1 

OUINCT   FRO  RP 

5f 

41 

42 

39 

48 

3? 

21 

16 

18 

29 

38 

44 

38 
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45 

42 

41 

47 

40 

i" 

i" 

42 
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34 
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35 

39 

32 
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35 

31 

22 
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24 
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33 

30 

24 

37 

36 

25 

23 

28 

26 
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17 

17 

IS 
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16 

14 
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47 

- 

'  . 

30 

4  1 

'■ 

28 

j 

B 

21 

10 

4  | 

47 

36 

47 

46 

SO 

SO 

SI 

43 

18 

41 

43 

44 

40 

40 

31 

36 

36 

19 

20 

38.6 

NIN 

23 

26 

26 

IS 

IS 

20 

16 

B 

5 

4 

4 

23 

27 

24 

2  5 

29 

.'6 

26 

35 

34 

23 

24 

26 

27 

1  8 

16 

16 

16 

19 

19 

|4 

20.3 
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54 

37 

4S 

37 

11 
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21 

16 

17 

21 

39 

44 

43 

43 

4' 

41 

42 

49 

42 

37 

37 

41 

45 
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36 

33 
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31 

36 

35 

:  9 
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m 
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33 

s 
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25 
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15 

g 

5 

2 

18 
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26 

20 

31 

28 
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34 
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20 

29 

26 

27 

IS 
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26 

30 

1  9 

IS 

21  .8 
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04 
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49 
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46 
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'. 

31 
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16 

33 

32 

38 

28 

36 

41 

40 

18 
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39 
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32 
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28 
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15 
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35 
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33 
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34 
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21 

1  5 

1  2 

6 

- 1 3 

-  1  1 

1 1 

26 

19 

13 

25 

24 

17 

28 

29 

26 

14 

26 

2  1 

20 

9 

10 

6 

21 

27 

12 

I  2 

16*4 

£AS  T 

05 

ORNV  I  L  LE 

HAX 

52 

(8 

56 

35 

45 

14 

3  9 

34 

25 

24 

3  • 

4S 

39 

4 

46 

45 

42 

40 

38 

6  9 

37 

43 

46 

42 

36 

34 

32 

34 

<9 

43 

36 

40.3 

NIN 

33 

33 

20 

2  g 

,i 

2  9 

1 7 

1 3 

4 

20 

29 

27 

1  9 

30 

24 

.  4 

30 

30 

36 

22 

29 

17 

32 

18 

23 

13 

19 

32 

34 

32 

24  .6 

hOOPESTON   1  NE 

NAX 

50 

4 

55 

34 

42 

36 

34 

32 

20 

20 

34 

43 

38 

39 

43 

43 

4 

40 

37 

56 

35 

40 

45 

38 

32 

32 

28 

32 

34 

40 

33 

37.6 

NIN 

2  G 

31 

31 

:  B 

28 

27 

27 

1  4 

10 

2 

:  B 

28 

25 

20 

29 

28 

23 

29 

32 

34 

20 

27 

22 

30 

18 

20 

12 

18 

30 

31 

31 

23  .8 

krnkakee  htr  poll 

NAX 

33 

18 

33 

4 

30 

33 

21 

17 

24 

34 

39 

29 

39 

42 

4 

39 

39 

■'- 

42 

32 

33 

<  2 

36 

31 

23 

25 

33 

39 

37 

33.7 

NIN 

1 3 

2  2 

3 

16 

20 

4 

23 

1 4 

-  3 

-  5 

3 

24 

24 

17 

18 

29 

22 

24 

29 

2  9 

17 

16 

22 

33 

18 

1  9 

1  0 

10 

18 

31 

32 

18.9 

PIPER  CITY  3  SE 

HAX 

49 

37 

SO 

32 

42 

34 

33 

2  9 

17 

19 

3.' 

40 

39 

39 

42 

4  1 

38 

41 

35 

52 

36 

39 

41 

37 

32 

31 

30 

32 

3S 

38 

33 

36-3 

NIN 

5  a 

2  9 

29 

16 

28 

24 

23 

12 

7 

0 

19 

28 

23 

20 

28 

28 

23 

28 

30 

29 

18 

28 

22 

29 

16 

;  m 

IS 

21 

28 

29 

25 

22  .6 

PONTIAC 

HAX 

44 

33 

41 

34 

41 

35 

10 

2  2 

15 

IB 

32 

39 

37 

37 

4 

40 

< 

38 

36 

37 

33 

40 

4 

36 

3S 

27 

24 

32 

36 

35 

29 

34.1 

HIN 

27 

24 

27 

IS 

2  3 

23 

;  9 

12 

3 

-  2 

18 

28 

23 

2  6 

25 

22 

.  9 

29 

31 

l 

29 

19 

28 

16 

17 

II 

19 

27 

26 

20 

21  .2 

RANTOUl 

HAX 

37 

43 

46 

SO 

36 

4  4 

HIN 

25 

27 

30 

20 

i  - 

28 

20 

IS 

URBONO 

HAX 

SI 

IB 

54 

32 

41 

30 

34 

22 

21 

24 

36 

4S 

36 

40 

44 

43 

4 

44 

36 

66 

34 

41 

4  : 

37 

3S 

32 

31 

34 

38 

38 

32 

3'. 7 

HIN 

32 

22 

20 

28 

26 

22 

1 4 

7 

4 

29 

27 

25 

21 

29 

26 

25 

31 

33 

27 

20 

28 

22 

23 

19 

20 

1  5 

21 

31 

28 

2S 

23.3 

NAT5EKA  2  NH 

33 

4B 

47 

52 

31 

41 

30 

32 

17 

12 

25 

32 

39 

29 

39 

43 

42 

38 

40 

38 

SI 

31 

< 

4  2 

37 

31 

2  3 

29 

32 

39 

37 

3S.S 

HIN 

28 

10 

20 

25 

24 

|7 

7 

1 

I 

23 

26 

;  h 

19 

28 

I  4 

24 

30 

31 

:  i 

1  9 

19 

2  4 

20 

17 

1  1 

I  1 

19 

28 

2  6 

19.7 

WEST  SOUTHWEST 

(U  TON  00"  26 

HAX 

47 

54 

SS 

45 

41 

52 

33 

33 

18 

2B 

32 

42 

42 

39 

45 

SO 

45 

45 

51 

54 

62 

49 

45 

'» 

37 

41 

3 : 

32 

S3 

4' 

39 

42. S 

HIN 

26 

93 

1 3 

10 

10 

1 1 

23 

24 

20 

20 

25 

24 

24 

32 

34 

22 

21 

22 

27 

18 

13 

14 

15 

26 

28 

IB 

21  .8 

CARL INVILLE 

HAX 

SS 

4G 

40 

38 

50 

37 

33 

22 

27 

29 

41  .3 

NIN 

34 

3S 

28 

21 

30 

25 

21 

IS 

II 

7 

24 

27 

29 

21 

32 

27 

23 

33 

33 

33 

22 

30 

2  4 

17 

18 

12 

26 

14 

25 

21 

24  .5 

GRIGGSVILLE 

MM, 

57 

' 

49 

38 

SI 

31 

■i 

if, 

21 

28 

39 

46 

42 

41 

47 

41 

42 

4', 

40 

41 

38 

43 

47 

43 

37 

30 

36 

31 

37 

37 

19 

36.1 

- :  •< 

31 

20 

12 

25 

18 

10 

5 

4 

0 

21 

32 

20 

22 

33 

29 

24 

34 

34 

27 

21 

30 

27 

22 

n 

IS 

14 

27 

31 

IB 

IK 

21  -4 

MILLSBORO 

M... 

SS 

50 

56 

36 

49 

33 

34 

:  -3 

28 

30 

42 

48 

45 

42 

SO 

SO 

45 

41 

42 

62 

' 

3g 

49 

43 

40 

34 

38 

34 

42 

42 

33 

42.1 

- :  •. 

3? 

37 

30 

20 

31 

27 

23 

IS 

-10 

9 

i  25 

26 

31 

20 

29 

2B 

25 

33 

33 

39 

20 

28 

30 

24 

18 

17 

IS 

25 

32 

26 

24 

25. 2 

JACKSONVILLE 

HAX 

43 

SS 

S3 

43 

37 

50 

29 

28 

IS 

23 

27 

39 

44 

32 

42 

47 

43 

42 

48 

42 

50 

38 

44 

49 

35 

36 

29 

3S 

3T 

39 

26 

38.7 

M  ]  H 

23 

31 

31 

20 

19 

27 

22 

14 

10 

5 

S 

26 

28 

21 

22 

30 

24 

23 

32 

34 

21 

22 

2S 

N 

18 

*I6 

13 

13 

25 

25 

16 

21  .6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STPT ION 

OflY   OF  MONTH 

a 

K 

I 

a 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

1 0 

]  J 

1 2 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

1 7 

1  g 

1 9 

?0 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

JERSEYVILLE  2  SW 

MAX 

48 

57 

SS 

38 

40 

51 

31 

32 

16 

27 

33 

44 

51 

3S 

44 

SO 

44 

45 

53 

60 

60 

41 

46 

49 

30 

38 

38 

38 

38 

40 

28 

4  1  .9 

MIN 

33 

34 

35 

2  1 

23 

2B 

24 

1  3 

5 

9 

6 

23 

30 

20 

3 1 

28 

2  3 

27 

32 

36 

22 

21 

29 

18 

1 

23 

29 

20 

23.4 

pana 

MAX 

54 

44 

SS 

33 

46 

36 

37 

26 

26 

27 

38 

46 

38 

41 

47 

43 

42 

45 

39 

60 

36 

43 

48 

42 

37 

35 

34 

37 

39 

40 

32 

40-3 

M|N 

33 

34 

30 

22 

29 

27 

26 

16 

12 

8 

23 

25 

29 

22 

29 

29 

25 

31 

33 

32 

22 

29 

24 

24 

20 

18 

17 

24 

34 

29 

26 

25  .2 

SPRINGE [ELO  HSO  AP 

MAX 

54 

44 

S2 

35 

47 

31 

33 

19 

22 

28 

36 

43 

38 

4  1 

46 

42 

41 

47 

4  1 

54 

36 

42 

49 

40 

37 

33 

35 

36 

40 

40 

31 

39-1 

MIN 

32 

33 

22 

21 

30 

24 

16 

12 

8 

6 

25 

29 

24 

21 

32 

31 

24 

35 

35 

28 

22 

27 

24 

22 

18 

17 

12 

24 

35 

22 

21 

23-7 

VIRDEN  I  N 

MAX 

S4 

47 

52 

35 

48 

39 

34 

33 

23 

27 

38 

45 

4  1 

41 

45 

42 

42 

47 

38 

57 

37 

47 

50 

41 

47 

32 

36 

36 

33 

40 

31 

40.6 

MIN 

30 

35 

25 

19 

28 

23 

22 

12 

9 

2 

22 

28 

30 

21 

30 

34 

22 

32 

31 

33 

32 

23 

24 

22 

16 

19 

19 

23 

22 

23 

25 

23.7 

WHITE   HAL  L    1  E 

56 

53 

S3 

18 

51 

50 

30 

22 

24 

30 

41 

46 

4S 

42 

4B 

47 

43 

SO 

45 

50 

40 

45 

SO 

45 

39 

38 

37 

34 

39 

39 

28 

41-9 

•            •  -■ 

MIN 

34 

34 

27 

1  7 

30 

25 

1 6 

1  3 

1 0 

23 

25 

2  3 

19 

3 1 

29 

24 

32 

33 

21 

29 

24 

17 

'7 

15 

23.6 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

MAX 

53 

40 

57 

34 

47 

40 

46 

33 

26 

27 

41 

45 

39 

40 

47 

45 

43 

44 

38 

61 

38 

43 

45 

41 

37 

35 

35 

37 

41 

43 

35 

41  .2 

MIN 

33 

37 

33 

2  1 

27 

29 

29 

1 9 

1  3 

7 

22 

24 

25 

20 

3 

29 

25 

31 

18 

31 

20 

28 

21 

27 

3 

25.4 

EFF INGHAM  3  w 

MAX 

44 

54 

S4 

57 

34 

49 

34 

43 

24 

28 

28 

40 

46 

36 

40 

46 

46 

43 

44 

56 

62 

36 

44 

46 

37 

37 

27 

34 

38 

43 

43 

41  .7 

MIN 

28 

33 

36 

23 

23 

29 

30 

22 

1  4 

8 

6 

2 1 

22 

1  9 

1 9 

26 

25 

24 

29 

35 

24 

24 

20 

3 

18 

20 

14 

5 

34 

30 

23.2 

FLORA   5  NW 

MAX 

se 

49 

S9 

37 

50 

45 

47 

34 

29 

30 

41 

47 

40 

40 

46 

47 

45 

49 

42 

63 

40 

47 

49 

43 

40 

35 

37 

37 

45 

45 

35 

43.6 

MIN 

30 

3  1 

33 

23 

28 

26 

3 1 

2  1 

1  5 

9 

23 

23 

30 

2 1 

3 1 

27 

26 

29 

40 

24 

28 

19 

8 

21 

22 

24 

3 

32 

25.8 

MATTOON 

MAX 

53 

47 

56 

34 

46 

32 

40 

2S 

26 

26 

40 

45 

38 

40 

47 

45 

42 

44 

41 

61 

36 

43 

44 

38 

36 

33 

54 

37 

41 

41 

34 

40.6 

MIN 

33 

34 

24 

22 

29 

28 

24 

1  G 

1  0 

8 

23 

25 

27 

22 

3 1 

29 

25 

3 1 

33 

28 

23 

21 

21 

18 

' 

23 

28 

24.7 

MOWEAOUA 

MAX 

54 

54 

54 

38 

47 

47 

34 

33 

24 

26 

37 

40 

45 

40 

43 

47 

43 

38 

48 

5  0 

45 

43 

47 

37 

37 

34 

34 

34 

38 

40 

33 

41.1 

n :  n 

33 

32 

37 

2  7 

2B 

28 

26 

!  6 

1  1 

6 

1 9 

25 

28 

2 1 

24 

28 

25 

32 

34 

32 

21 

23 

27 

20 

17 

15 

22 

34 

25.2 

NEWTON  6  SSE 

MAX 

43 

54 

55 

57 

33 

48 

40 

47 

27 

28 

27 

37 

43 

37 

3B 

45 

47 

43 

43 

56 

62 

36 

45 

46 

38 

37 

29 

35 

38 

44 

44 

42.0 

MIN 

21 

29 

37 

23 

23 

27 

3 1 

25 

1 6 

1 0 

1  1 

24 

25 

22 

22 

29 

26 

27 

30 

25 

25 

23 

27 

22 

22 

18 

20 

22 

24  .7 

OLNEY  2  S 

MAX 

55 

46 

59 

55 

SO 

37 

49 

38 

28- 

28 

37 

44 

41 

40 

47 

49 

43 

45 

43 

63 

40 

45 

46 

42 

37 

30 

38 

40 

48 

45 

42 

43.6 

MIN 

27 

3  0 

35 

2  i 

27 

28 

33 

2 1 

1 6 

8 

1 S 

23 

3 1 

22 

30 

3  3 

20 

28 

30 

40 

26 

28 

21 

29 

22 

25 

16 

22 

33 

26.3 

PALESTINE 

MAX 

55 

45 

58 

35 

48 

40 

48 

36 

26 

25 

35 

44 

38 

40 

47 

46 

42 

44 

43 

63 

37 

44 

47 

42 

38 

33 

35 

42 

47 

46 

47 

42.5 

n :  n 

25 

3 1 

35 

24 

28 

28 

35 

20 

17 

1 0 

23 

24 

30 

23 

31 

30 

26 

31 

32 

37 

25 

27 

22 

29 

2 1 

22 

1 6 

22 

33 

41 

34 

26.9 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

53 

45 

51 

33 

47 

37 

47 

34 

2S 

32 

41 

45 

40 

40 

47 

47 

42 

42 

38 

61 

36 

43 

46 

40 

36 

33 

30 

35 

42 

43 

36 

40.9 

MIN 

29 

32 

3  ? 

5  1 

21 

29 

3 1 

1 7 

I  4 

8 

22 

26 

2B 

2 1 

30 

30 

25 

30 

29 

35 

22 

28 

22 

19 

2 

1 

19 

31 

25.4 

SALEM 

MAX 

55 

45 

57 

36 

SI 

44 

42 

31 

29 

31 

40 

47 

41 

40 

48 

47 

43 

48 

42 

63 

40 

46 

50 

42 

4  1 

34 

38 

36 

45 

44 

33 

42.9 

MIN 

30 

33 

32 

22 

27 

30 

30 

19 

13 

1  1 

24 

20 

31 

19 

31 

26 

24 

27 

30 

40 

24 

26 

22 

27 

20 

24 

IS 

24 

32 

32 

30 

25.6 

TUSCOLA 

MAX 

54 

49 

55 

38 

46 

40 

35 

40 

24 

26 

39 

46 

*2 

41 

48 

45 

44 

4S 

40 

59 

39 

43 

25 

30 

30 

44 

43 

34 

40.9 

MIN 

30 

36 

33 

22 

28 

26 

28 

16 

12 

7 

22 

26 

29 

1  9 

28 

27 

25 

27 

32 

36 

21 

28 

13 

23 

IS 

1  4 

29 

24.2 

VANDAL  I A  2  NH 

MAX 

47 

54 

55 

35 

49 

33 

34 

20 

34 

31 

42 

46 

34 

41 

49 

46 

45 

47 

57 

62 

38 

45 

49 

33 

40 

28 

36 

38 

42 

42 

41  .6 

- :  N 

30 

32 

21 

2S 

29 

22 

18 

12 

18 

16 

24 

30 

18 

20 

29 

22 

24 

30 

37 

22 

25 

20 

27 

18 

19 

14 

22 

27 

35 

28 

23. 8 

w 1 NOSOR 

54 

47 

55 

34 

48 

41 

34 

31 

23 

28 

41 

46 

38 

4  1 

47 

44 

43 

44 

38 

61 

38 

4  1 

47 

40 

37 

34 

36 

35 

39 

40 

32 

•          •  • 

MIN 

34 

33 

30 

20 

28 

28 

5  7 

1  7 

1  3 

6 

2 .? 

26 

28 

20 

3 1 

25 

24 

30 

32 

36 

24 

25 

26 

20 

1 6 

1 S 

22 

32 

30 

28 

25.0 

SOUTHWEST 

08 

ANNA    1  E 

MAX 

54 

59 

61 

1  1 

48 

44 

47 

15 

29 

30 

39 

45 

40 

40 

43 

51 

46 

45 

53 

63 

41 

50 

51 

47 

43 

38 

37 

39 

47 

45 

45 

44.8 

M  1  N 

30 

34 

33 

23 

25 

3 1 

34 

20 

1  6 

1 3 

2 1 

20 

26 

20 

26 

37 

27 

30 

34 

40 

27 

24 

26 

3 1 

|  8 

26 

1 8 

20 

36 

42 

3 1 

27.1 

BELLEVILLE  SO  ILL 

UN  IV 

MAX 

56 

51 

57 

40 

52 

48 

34 

29 

30 

33 

42 

50 

44 

43 

50 

48 

45 

51 

46 

66 

•  42 

49 

50 

47 

46 

42 

42 

32 

45- 2 

- :  •, 

30 

35 

32 

24 

28 

30 

28 

1 8 

1 7 

1 0 

25 

22 

32 

1 9 

27 

26 

24 

32 

32 

40 

25 

25 

24 

30 

18 

28 

36 

32 

28 

26.8 

CAHOK IA 

MAX 

49 

58 

58 

38 

42 

55 

34 

32 

30 

20 

32 

42 

51 

40 

45 

53 

49 

47 

54 

62 

65 

43 

50 

50 

37 

46 

33 

39 

40 

43 

32 

44.2 

MIN 

5  8 

34 

37 

22 

26 

3  1 

27 

1 6 

I  5 

1 2 

50 

24 

33 

22 

28 

27 

24 

33 

34 

4  1 

24 

27 

20 

36 

1  8 

22 

1 3 

26 

26 

31 

21 

25.8 

CAIRO  WSO  CI 

MAX 

5S 

64 

64 

33 

50 

43 

58 

35 

29 

31 

37 

45 

44 

40 

45 

49 

44 

47 

62 

63 

42 

51 

52 

45 

45 

36 

39 

43 

48 

47 

44 

46.1 

i ;  N 

36 

44 

33 

28 

3  1 

35 

35 

23 

1  9 

1 8 

27 

30 

3 1 

26 

33 

38 

32 

36 

43 

37 

3  0 

34 

35 

27 

26 

27 

23 

28 

4  1 

37 

33 

31  -6 

CARBONDALE  SEWAGE 

PL 

MAX 

48 

56 

61 

61 

32 

50 

39 

39 

25 

29 

33 

39 

48 

42 

41 

46 

50 

47 

47 

63 

63 

41 

49 

51 

41 

44 

33 

38 

42 

49 

46 

44  .9 

MIN 

-27 

35 

45 

23 

24 

5  9 

32 

24 

1  7 

I  2 

1  4 

25 

27 

1 8 

19 

31 

23 

23 

34 

41 

25 

25 

24 

32 

2 1 

23 

16 

1 6 

28 

38 

31 

25.8 

CARL YL E  RESERVOIR 

MAX 

45 

55 

57 

5? 

38 

50 

33 

36 

21 

29 

31 

43 

48 

40 

42 

50 

47 

44 

50 

61 

65 

40 

48 

51 

39 

42 

30 

38 

39 

45 

44 

43.8 

M : '. 

31 

34 

39 

5  2 

23 

30 

28 

5  3 

8 

9 

1 6 

26 

26 

2  1 

29 

24 

25 

32 

36 

23 

24 

28 

34 

20 

2 1 

17 

1 8 

27 

35 

28 

25.0 

OU  QUOIN  4  SE 

MAX 

54 

59 

60 

33 

49 

37 

38 

23 

30 

32 

40 

46 

4  1 

40 

46 

49 

43 

47 

60 

63 

41 

47 

50 

44 

44 

35 

36 

47 

49 

46 

34 

44.0 

MIN 

29 

37 

29 

23 

28 

30 

23 

1 6 

16 

I  3 

24 

2  5 

20 

20 

3  0 

34 

24 

31 

35 

27 

25 

24 

25 

34 

22 

18 

1 7 

24 

36 

30 

24 

25.6 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

MAX 

49 

57 

•  9 

58 

4  1 

54 

35 

35 

23 

30 

35 

43 

51 

42 

44 

SO 

49 

45 

51 

61 

66 

45 

50 

51 

40 

46 

34 

38 

40 

44 

42 

45.4 

MIN 

33 

35 

44 

22 

23 

28 

26 

;  h 

1 5 

1  4 

14 

26 

28 

1 5 

24 

30 

24 

24 

36 

4  1 

25 

24 

24 

32 

2! 

21 

18 

1  6 

29 

36 

27 

25.6 

MARION   4  NNE 

MAX 

4B 

56 

61 

61 

32 

49 

40 

4S 

25 

27 

30 

38 

45 

41 

38 

44 

4B 

46 

45 

62 

63 

40 

49 

5  ! 

4  1 

43 

32 

37 

40 

50 

46 

44.3 

MIN 

26 

31 

46 

22 

24 

30 

31 

2S 

14 

1  1 

1  I 

24 

25 

18 

18 

30 

24 

24 

35 

40 

26 

26 

26 

29 

20 

25 

1  1 

I  1 

26 

38 

32 

25.2 

NASHVILLE  4  NE 

MAX 

54 

47 

5B 

35 

49 

4  I 

37 

31 

27 

30 

40 

45 

38 

39 

45 

46 

42 

47 

44 

62 

41 

43 

48 

44 

41 

37 

36 

35 

44 

43 

33 

42  .0 

MIN 

33 

39 

32 

22 

29 

30 

30 

19 

15 

15 

24 

24 

31 

20 

2B 

31 

26 

31 

34 

39 

5  4 

25 

29 

28 

21 

23 

:  a 

25 

34 

31 

29 

27.  1 

SPARTA 

MAX 

56 

51 

59 

(0 

50 

44 

34 

31 

29 

33 

44 

49 

42 

42 

48 

49 

46 

48 

49 

64 

42 

47 

51 

46 

44 

36 

38 

36 

45 

42 

12 

44  .  1 

MIN 

34 

39 

32 

22 

29 

30 

29 

18 

16 

1  3 

25 

28 

33 

22 

29 

31 

25 

33 

38 

40 

24 

29 

29 

29 

21 

24 

19 

25 

35 

31 

55 

27.6 

WATERLOO 

51 

58 

SB 

42 

46 

55 

33 

31 

20 

30 

35 

41 

53 

43 

46 

SO 

50 

47 

53 

62 

68 

43 

50 

5  0 

33 

47 

35 

40 

40 

43 

32 

m  :  >< 

32 

39 

42 

20 

24 

30 

28 

1 3 

1 7 

1 0 

23 

25 

33 

20 

32 

2 1 

23 

32 

36 

42 

24 

29 

27 

12 

1  8 

22 

8 

22 

28 

32 

5  2 

26.3 

SOUTHEAST 

09 

ALBION 

MAX 

58 

54 

59 

43 

50 

49 

50 

50 

27 

29 

36 

45 

44 

41 

48 

49 

47 

47 

44 

62 

48 

48 

49 

46 

40 

38 

34 

42 

49 

47 

46 

45.8 

M  I  N 

31 

39 

42 

:f, 

27 

30 

36 

23 

16 

1  1 

23 

25 

33 

21 

31 

34 

26 

32 

34 

41 

55 

29 

26 

! : 

21 

25 

18 

25 

33 

42 

34 

28-7 

BROOKPOR T  DAM  52 

MAX 

56 

60 

63 

43 

SO 

49 

56 

42 

29 

32 

41 

48 

45 

41 

46 

49 

45 

46 

56 

64 

49 

49 

51 

4. 

45 

43 

38 

45 

49 

49 

4  9 

47.5 

MIN 

27 

33 

39 

25 

27 

29 

38 

23 

16 

12 

25 

30 

35 

IB 

31 

39 

21 

34 

37 

46 

27 

30 

25 

ill 

24 

26 

IS 

22 

3S 

41 

35 

28.9 

OIXON  SPRINGS  PGR 

C 

MAX 

56 

63 

63 

41 

49 

49 

57 

49 

28 

30 

36 

46 

4S 

40 

46 

49 

47 

44 

53 

63 

5  5 

49 

49 

48 

44 

4  1 

38 

43 

50 

48 

47 

47.3 

MIN 

28 

41 

41 

25 

2B 

28 

36 

23 

16 

9 

23 

25 

32 

19 

29 

39 

29 

31 

34 

53 

26 

24 

27 

29 

20 

29 

13 

20 

39 

42 

34 

28.8 
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DRILY  TEMPERATURES 


III INOIS 

0ECE"8£R  1916 


5TOT  [ON 


DRY   OF  MONTH 


10    II  1? 


13    14  IS 


16  r?  is 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29   30  31 


FAIRF 1EL0  RBOIO  Mt  IX 
HBRRISBURG 

HC  LEBNSBORO  2  ENE 
MI  CBRNEl 
HI  VERNON  3  NE 
RENO  LAKE  DO" 
R0S1 CLARE 


MO  X 
BIN 


max 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MBX 
M|N 


MBX 
MIN 


5«  48 

27  33 


58  62 
28  33 


48  55 

29  33 


56  66 
28  34 


49      4  4 

21  2^ 


52  44 

28  29 


31  50 
24  29 


32  49 

25  31 


SO  42 

22  22 


34  50 
24  30 


50  47 

21  30 


49     40  21 

33     23  16 


52  39 
35  23 


28     44  44 

9    21  21 


32     38  47 

13     24  26 


40     39  48 

32     21  31 


40  50  28 
31    27  13 


30  37 
14  24 


43  42 

33  22 


35  40 

25  21 


50  31 
30  18 


28  28  35 
13     13  25 


29    40  42 

10  22 


28  33  40 
II     14  25 


30     37  48 

12     20  23 


47     4S  47 

30     27  28 


SO  46 
40  27 


43  62  42 
31     42  27 


43     49  4| 

26     23  30 


38     34  35 

22     26  IS 


41      47  44 

23    34     34  33 


47  48 

32  27 


29    2  3  29 


64  49 
46  28 


61  62 
38  26 


59  62 
31  29 


61  63 
39  25 


S2  44 

26  31 


46  50 

26  2S 


47  47 

26  26 


4S  4| 

23  22 


4S  42 

26  20 


4  1  39 

22  22 


43  35 

20  21 


44     S3  49 


39  49 

17  33 


35  4| 
20  24 


38  40 

12  28 


43.7 
27.0 


47.0 
28.9 


44  .  1 

2S-6 


44.0 

26.7 


43.0 
24  .4 


44  .6 

26.5 


58 
)6 


47.0 

27.7 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


ILL  I  NO  IS 
OECEMBER  1978 


STflT I  ON 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

q 

10 

1  I 

1  z 

13 

15 

1  6 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST  01 

OIXON 

SNOHFALL 
SN   ON  GNC 

6 

14 

IC 

10 

10 

i ; 

?I2 

i : 

12 

1  1 

1  0 

10 

9 

9 

9 

8 

e 

e 

e 

I 

e 

e 

E 

7 

i 

1 

1 

E 

6 

E 

3  .S 
1 

6 

4  .0 

7 

FREEPORT    WASTE   W  T  R  PlI 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

.5 

2.C 

.1 

.E 

2.2 

•  : 

T 

T 

I  .! 

T 

2 

I 

2  .C 

t 

1  .S 

; 

3.0 
g 

GALENA  1  N 

SNOHFALL 

.5 

2.S 

?.c 

T 

i 

T 

T 

1  .( 

T 

■ 

.: 

; 

1  .5 

6.0 
g 

GALVA 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

3.C 

1  .0 

.5 

6.S 

2.C 

T 

t 

c 

c 

■ 

i 

c 

c 

T 

2  -C 
i 

c 

3.0 
7 

HOL  I  NE  NSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

4.2 
4 

.3 
5 

T 

4 

4 

.7 

■ 

2 

3.3 
£ 

.5 

e 

6 

t 

e 

s 

T 

4 

4 

• 

T 

: 

1 

1 

1 

I 

1 

l 

l 

T 
T 

T 
1 

T 

1  .s 

T 

.S 
1 

1  .4 

1 

8.9 
3 

MORRISON 

SNOHFALL 
cii   n M   r din 

3.8 
4 

6.5 
ID 

.7 
7 

T 

7 

7 

3.0 
8 

2.8 
9 

T 

9 

9 

9 

9 

7 

6 

6 

6 

5 

s 

s 

T 

4 

T 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

.; 

3 

T 

3 

: 

3.C 
5 

T 

A 

2.0 
6 

pah  pah 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

3.0 

7.0 

T 

1  .C 

4.C 

2.0 

.! 

c 

1  .C 

■ 

■ 

* 

4  .( 

3  .S 

ROCKFORO  HSO  HP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNC 
HTR  EQLIIV 

S.I 
.3 

.8 
.4 

T 

.S 

T 

.6 

.9 
.6 

.6 

2.9 
.1 

T 
•  E 

.e 

r 

.E 

T 
•  E 

.1 

.- 

T 

.7 

.- 

.7 

T 
.7 

.8 

.< 

T 

.6 

.( 

.9 
.8 

.2 
.! 

2.1 
■  >■ 

.6 
1  .£ 

1  .9 

i .: 

8.5 
1  .8 

HAL  NUT 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

■ 

1 

7 

7 

7 

G 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

S 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

A 

4 

f 

'2|8 

NORTHEAST  02 

ANTIOCH  2  NH 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2 

4  .0 
6 

2.0 
5 

T 

4 

4 

1  .0 
5 

1  .5 
7 

1  .0 
7 

7 

7 

T 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

.5 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

1  .0 

2 

i  .0 

3 

3 

3 

3.S 
6 

3.0 
6 

3.0 
9 

AURORA 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

4.5 

6 

4.5 
9 

S 

3 

3 

2.5 
6 

4.S 
8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

S 

S 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

.5 

3 

3 

3 

4.5 

e 

6 

2.0 
8 

CHICAGO  0 'HARE  HSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR   E  QU  I  V 

9.1 

2 

.4 

g 

S 

3 

1  .8 

2 

4 

S.4 

9 

T 

8 

8 

T 

T 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

T 

.3 
T 

.8 
T 

.5 
I 

1 

2  t 
1 

2.3 
f 

1  .8 

; 

10  .  1 

CHICAGO  MIDHAY   HSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

7.8 
.9 

.4 

:  .0 

T 
1  .0 

T 

.6 

1  .9 
.7 

T 

.E 

6.9 
1  -3 

T 
1  .1 

.5 

l  J 

T 
1  .4 

1  .2 

1  -C 

1  .  1 

1  .C 

1  .C 

.; 

1  .C 

.1 

.E 

T 

.6 

.- 

.e 

T 

.; 

.1 
.4 

1  .- 

2-9 
.7 

.8 
1  -0 

7.6 
1  .4 

OE  KAL8 

SNOHF  ALL 
SN  ON  GND 

9.2 
10 

1  -2 
1 1 

7 

T 

7 

2.9 
9 

8 

4.5 

1 1 

.  I 

1 1 

1  1 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

.3 
6 

.8 

7 

7 

7 

4  .  S 

7 

.7 

10 

1  .6 

9 

8-4 

15 

MORRIS 

SNOHF  AL  L 
SN  ON  GND 

4 

3 

2 

1 

1 

I 

1 

7 

7 

7 

6 

S 

S 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

< 

3 

5 

U ' 1 HHH 

SNOHF  ALL 
SN  ON  GND 

2 

3 

1 

I 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

I 

T 

T 

T5 

T 

T 

: 

2 

10 

dqbu    c  nor  C  T 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

4 

3 

2 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

t 

- 

WEST  03 

CANTON   1  ESE 

SNOHF  ALL 
SN   ON  GNO 

T 
T 

4.0 
4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

LA  HARPE 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

4 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3  .5 
3 

HONflOU  TH 

SNOHF  AL  L 
SN  ON  GNO 

6 

6 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

I 

I 

1 

8  •  5 
8 

QU I NC  T  F Afl  OP 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GND 

T 

2 

1 
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1 

1 

1 

T 

T 

1  . 8 

6 . 4 

2 

CENTRAL  04 

DECATUR 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GND 

T 

T 

•  3 

T 

FARMER  CITY 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

•  3 
T 

I  .  4 

2 

LACON  2  E 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

S.O 
5 

5 

5 

5 

4 

I 

T 

.8 

1 

T 

2 

6.S 
8 

L INCOLN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

.5 

■  1 

- 

NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

r 

T 

1  .3 

.3 

1 

1 

1 

T 

.5 

1  .0 
1 

PEORIA  HSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

T 

I 

1 

T 

1  .7 

2.4 
.8 

.4 

1  -0 

3 
.7 

.7 

2 
.6 

2 
.5 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

1  .0 

.7 
2 

.8 

T 

7.2 
2 
■  5 

EAST  05 

OANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

HOOPESTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

T 

! 

T 

T 

T 

.5 

T 

T 
T 

T 
T 

KANKAKEE    HTR   POLL  CTR 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
3 

;  .0 
i 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

1  -0 

I 

PIPER  CITY  3  SE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

■  2 
T 

I 
! 

1 
• 

.8 
1 

.  1 
! 

.3 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
I 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 

PONT IAC 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

1  -S 
1 

1  .  0 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

I 

I 

i 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  -0 
1 

T 
T 
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SNOWFALL   RND  SNOW   ON  GROUND 


ILLINOIS 
0ECEH8ER  1918 


STOT ION 


MESI  SOUTHHEST  06 
CARL INVILIE 

E0HAR0SV1LLE   I  NE 

GRIGGSVILLE 

JACKSONVILLE 

PANB 

SPRINGF IELO  HSO  BP 

HH  I  T  E   MBLL    I  E 

EAST  SOUTHEAST  07 
NEHTON  6  SSE 

PARIS  HBTERHORKS 

SBLEH 

TUSCOLA 

H I NDSOR 

SOUTHHEST  08 
ANNA  I  E 

BELLEVILLE  SO  ILL  UNIV 
CAIRO  HSO  CI 
CBRBONDALE  SEWAGE  PL 
NBSHV I LLE  4  NE 
SPAR  T  B 

SOUTHEAST  09 
BROOKPORT  OAM  52 

OIXON  SPRINGS  AGR  C 

GOLCONDA  OBM  SI 

HBRR I SBURG 

HC  LEBNSBORO  2  ENE 

M T  VERNON  3  NE 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN   ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN  ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


SNOHFBLL 
SN   ON  GND 


SNOHFBLL 
SN  ON  GNO 


5N0HI BL [ 
SN  ON  GND 


ORY  OF  MONTH 


13 


15 


17 


!  8 


19 


20 


25 


?6 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
DECEMBER  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
cr 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q_ 
X. 
UJ 

CL 

LJ 

Ct 
Q_ 

Q. 

cr 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES ) 

ALBION 

0055 

09 

EDWARDS 

7 

38 

23 

88  03 

490 

6P 

6P 

H 

IL  STOTE  POLICE  RADIO 

ALEDO 

0072 

01 

MERCER 

4 

4  1 

1  3 

90  45 

720 

6P 

6P 

GENE  L  BURGESS 

ALEXIS   1  SW 

0082 

03 

WARREN 

4 

4  1 

04 

90  34 

673 

1 

CITY  OF  OLEX  I  S 

ALTON  DAM  26 

01  37 

06 
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38 

55 

88 

07 

510 

NOKOMIS 

6185 

06 

MONTGOMERY 

2 

39 

18 

89 

16 

680 

NORMAL 

6200 

04 

MP    1  F  ON 
nL    L  c  n in 

1 

40 

31 

89 

00 

785 

OLNEY  2  S 

6446 

07 

RICHLAND 

7 

38 

42 

88 

04 

480 

OREGON 

6490 

01 

OGLE 

6 

42 

00 

89 

20 

690 

OTTAWA 

6526 

02 

LA  SALLE 

1 

4  I 

21 

38 

51 

480 

PALESTINE 

6558 

07 

CRAWFORD 

7 

39 

00 

87 

37 

514 

0BSERVAT I  ON 

T  1  ME 

AND 

TABLES 

a. 

—  0 

E 

UJ 
K 

> 

UJ 

Q. 

7  A 

7  A 

MID 

M  1  D 

7  A 

7  A 

6A 

C  H 

RP 
O  r 

6P 

7A 

7  A 

C 

7A 

7A 

7P 

7  A 

H 

5P 

5P 

H 

7  A 

C 

7  A 

7  A 

ft  Q 
0  M 

8A 

8A 

RP 
Or 

7A 

RP 

1 

7  A 

C  H 

7  A 

C 

8A 

C 

7  A 

7  A 

C  H 

8A 

8A 

7A 

7A 

"7Q 

7A 

C  H 

/  H 

7A 

C 

7A 

QQ 

y  H 

9A 

C 

7A 

CP 

5P 

H 

7P 

7A 

H 

c 

7  A 

6P 

7  A 

H 

6P 

70 

RP 

Or 

7A 

c 

"7  O 
/  H 

7  A 

c 

7A 

C  P 

6P 

: 

MID 

M I  D 

7A 

c 

7  A 

7A 

H 

5P 

/  H 

7A 

n  1  u 

M  I  0 

C  HJ 

6P 

6P 

H 

7A 

7A 

H 

7  A 

7A 

H 

C 

7A 

6A 

c 

tJH 

8A 

7A 

7A 

5P 

6P 

7A 

H 

6P 

6P 

c 

6P 

7A 

H 

7A 

7  A 

7A 

C  H 

: 

4P 

4P 

H 

6P 

6P 

H 

: 

5P 

5P 

H 

7P 

7P 

OBSERVER 


gebhard  w000s  state  pk 
municipal  utilities 
robert  0  pr0vin 
u  s  corps  of  engineers 
u  s  corps  of  engineers 
ernest  ihnen 
wilbur  0  church 
e0mun0  e  kunce 
william  c  meng 
davi0  l  owen 

harold  w  davis 
howard  e  staffy 
clyde  pittman 
city  disposal  plant 
timothy  g  0est 
hennepin  power  plant 
f  c-r0bert  clearwater 
john  f  mushrush 
central  ill  pub  svc  co 
u  s  corps  of  engineers 

radio  station  wlds 
jerseyv ille  swg  plant 
james  l  sampson 
kankakee  wtr  poll  ctr 
u  s  corps  of  engineers 
ben  g  nyl in 
kewanee  sewage  plant 
rudolph  j  kink  jr 
mrs  0  b  pace  jr 
jack  h  sharpe 

boyce  d  humphreys 

calvin  l  reynolds 

vernon  p  gehlbach 

carl  ie  h  kull 

merideth  shyrack 

harold  hyoe 

trudy  m  english 

mrs  mildred  k  mignone 

lloyd  j  simpson 

u  s  corps  of  engineers 

james  m  mc  00nal0 
don  e  tucker 
frank  w  novak 
richard  g  brown 
marcus  f  dodge 
robert  0  ouick  sr 
natl  weather  service 
mrs  inez  m  finley 
bert  st0d0ar0 
edoy  r  webb 

city  of  morrison 
mrs  dorothy  a  bullaro 
mt  carmel  public  util 
ronalo  morgan 
harold  marburger 
joseph  m  00u0 
thomas  j  schneider 
robert  g  m00rh0us 
mrs  mary  a  dooley 
parm  e  williams 

ooyle  cohlmeyer 
lockmaster 
delbert  e  hemrich 
carl  c  keele 
il  state  university 
radio  station  wvln 
carnat ion  company 
robert  j  little 
h  m  gaodis 
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STATION  INDEX 


Illinois 
december  1978 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

C3 

cr 
z 

cr 
cc 
o 

L AT  I TUDE 

LONG  I TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

SPECIAL 

1  SEE  NOTES  I 

P  ANA 

6579 

06 

CHRISTIAN 

2 

39 

23 

89  05 

696 

7P 

7A 

H 

CEORIC  E  SCHUMACHER 

PAR  I S   1  N 

6605 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

730 

[ 

EDGAR  ELECT  COOPERATIVE 

PARIS  WATERWORKS 

66  1  0 

07 

EDGAR 

7 

39 

38 

87  42 

680 

7P 

7P 

H 

CITY  OF  PAR  I S 

PARK  FOREST 

66  1  6 

02 

COOK 

3 

4  1 

30 

87  4  1 

7  1  0 

8A 

8A 

H 

PARK   FOREST   WATER  DEPT 

PAW  PAW 

666  I 

0  1 

LEE 

I 

4  1 

4  1 

88  59 

895 

7A 

7A 

H 

ROBERT   G  WARD 

PAYSON 

6670 

03 

ADAMS 

4 

39 

49 

91  15 

730 

8A 

JOSEPH  WASSON 

PEORIA  WSO  AP  R 

671  1 

04 

PEORIA 

1 

40 

40 

89  41 

652 

M  I  0 

M  I  D 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PEOTONE 

6725 

02 

WILL 

1 

4  1 

20 

87  48 

722 

7A 

MRS  NANCY  L  WELSH 

PERU  2  W 

6753 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

20 

89  09 

6  1  5 

5P 

5P 

WAYNE  ELLBERG 

PETERSBURG  3  SSW 

6760 

04 

MENARD 

I 

39 

58 

89  52 

600 

7A 

GEORGE  H  BECKER 

PIPER  CITY  3  SE 

68  1  9 

05 

FORD 

1 

40 

48 

88  08 

690 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  DELLA  MAE  BORK 

P  I  TTSF I  ELD  2 

6837 

06 

P  I  KE 

4 

39 

37 

90  48 

670 

r 

CI TY-PI  TTSF IELD  SEW  PLT 

PONT  I  AC 

69  1  0 

05 

L I  V  I NGSTON 

1 

40 

53 

88  38 

650 

5P 

7A 

H 

NORTHERN    ILL   WATER  CORP 

PRAIRIE  DU  ROCHER  1WSW 

6973 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

05 

90  07 

385 

7A 

i 

ARTHUR  J  BESSEN 

PR  I NCE V  I  LLE 

7004 

0  4 

PEORIA 

1 

40 

56 

89  46 

735 

6P 

6P 

BEN  SNYDFR 

PROPHETSTOWN 

70  1  4 

0  1 

WHITESIDE 

6 

4  1 

40 

89  57 

6  1  0 

c 

RICHARD  D  BRADLEY 

QUINCY  FAA  AP 

7072 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  12 

763 

MID 

MID 

H 

FAA 

QUINCY  DAM  21 

7077 

03 

ADAMS 

4 

39 

54 

91  26 

483 

70 

7A 

L 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

03 

ADAMS 

4 

39 

56 

91  25 

508 

7A 

VIRGIL  C  NIEWOHNER 

RANTOUL 

7150 

05 

CHAMPA  I GN 

7 

40 

19 

88  10 

740 

7H 

7A 

[ 

RANTOUL  L I GHT  DEPT 

RED  BUD  5  SE 

7157 

08 

RANDOLPH 

2 

38 

10 

89  56 

428 

7A 

VERNON  H  LUCHT 

REND  LAKE  DAM 

7187 

09 

FRANKL  I  N 

4 

38 

02 

88  59 

455 

8A 

8A 

[ 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

ROCHELLE 

7354 

0  1 

OGLE 

6 

4  1 

54 

89  04 

775 

7A 

7A 

PAUL  R  BARRY  WATER  SUPT 

ROCKFORD  6  ENE 

7377 

01 

W  I  NNEBAGO 

6 

42 

18 

88  59 

880 

8A 

MRS  HARRIET  L  REID 

ROCKFORD  WSO  AP  R 

7382 

01 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

89  06 

724 

MIO 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ROS  I  CLARE 

7487 

09 

HARDIN 

5 

37 

25 

88  2  1 

400 

6P 

6P 

KENNIS  H  WALLACE 

RUSHV I LLE 

7551 

03 

SCHUYLER 

1 

40 

07 

90  35 

675 

5P 

5P 

RICHARD  H  BOEHM 

SA  I  NT  E  MARIE 

7603 

07 

JASPER 

7 

38 

56 

88  01 

500 

7A 

JUDSON  E  CAMERON 

SALEM 

7636 

07 

MARION 

2 

38 

38 

88  57 

550 

6P 

6P 

CITY   WATER  DEPARTMENT 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

09 

GALLAT I N 

5 

37 

43 

88   1  1 

400 

7A 

JAKE   H  STEWART 

SHELBYVILLE  DAM 

7876 

07 

SHELBY 

2 

39 

24 

88  47 

655 

c 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  I  DELL 

7952 

05 

VERMILION 

7 

39 

55 

87  49 

685 

7A 

THELMA  LANE 

SPAR  T A 

8147 

08 

RANDOLPH 

4 

38 

08 

89  43 

520 

6P 

6P 

[ 

H 

GLENN   I  COFFEY 

SPRINGFIELD  WSO  AP  R 

8179 

06 

SANGAMON 

1 

39 

50 

89  40 

588 

MID 

MIO 

6P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STOCKTON   1  N 

8293 

01 

JO  DAVIESS 

4 

42 

21 

90  00 

955 

8A 

8A 

PAUL  A  YOUNG  WATER  SUPT 

STREATOR  2  ENE 

8353 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

08 

88  48 

650 

BP 

LARRY    G  YUSKO 

SULLIVAN  3  SSW 

8389 

07 

MOULTRIE 

2 

39 

34 

88  37 

640 

c 

MEKLE   E  LASH 

T I SK  I  LWA  2  SE 

8604 

01 

BUREAU 

1 

4  1 

16 

89  28 

640 

5P 

6P 

KARL   B  MUMMA 

TUSCOLA 

8684 

07 

DOUGLAS 

7 

39 

48 

88  17 

653 

5P 

5P 

H 

DE  KALB  AGRI  ASSN 

URBANA 

8740 

05 

CHAMPAIGN 

7 

40 

06 

88   1  4 

743 

MID 

MID 

7A 

CGH 

IL  STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

02 

LA  SALLE 

1 

4  1 

19 

88  59 

464 

7A 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

VANDAL  I  A  2  NW 

8781 

07 

FAYETTE 

2 

38 

59 

89  07 

540 

7A 

7A 

C 

KEN  C  RITTER 

V  I RDEN   1  N 

8860 

06 

SANGAMON 

1 

39 

31 

89  46 

675 

6P 

7A 

WARREN  G  LAIR 

VIRGINIA 

8870 

06 

CASS 

1 

39 

57 

90  13 

615 

6P 

LEICESTER  W  CLARKE 

WALNUT 

8916 

0  1 

BUREAU 

6 

4  1 

34 

89  35 

760 

6P 

6P 

H 

VICTOR  V  VALT 

WASHINGTON    1  WSW 

8990 

04 

TAZEWELL 

1 

40 

42 

89  25 

730 

c 

AUGUST   T  ROSENBERG 

WATERLOO 

9002 

08 

MONROE 

4 

38 

20 

90  09 

645 

7A 

7A 

EUGENE  L  MC  MURTRY 

WATERMAN   1  ESE 

9010 

02 

OE  KALB 

6 

4  1 

46 

88  45 

790 

c 

DONALD  J  LEIVING  SR 

WATSEKA  2  NW 

9021 

05 

I  ROQUO I S 

1 

40 

47 

87  46 

620 

7A 

7A 

RONALD  M  HUNT 

WAUKEGAN 

9029 

02 

LAKE 

3 

42 

21 

87  53 

700 

6A 

6A 

RADIO  STATION  WKRS 

WAYNE   CITY    1  N 

9040 

09 

WAYNE 

7 

38 

21 

88  35 

440 

7A 

ALLEN  J  SMITH 

WE  NONA 

9090 

04 

MARSHALL 

1 

4  1 

04 

89  04 

685 

C 

WALTER  J  WENZLAFF 

WEST  SALEM 

9193 

09 

EDWARDS 

7 

38 

31 

88  00 

445 

c 

CITY  OF  WEST  SALEM 

WHEATON  3  SE 

9221 

02 

DU  PAGE 

1 

4  1 

49 

88  04 

680 

5P 

7A 

WEBSTER  CROWLEY  JR 

WHITE  HALL    1  E 

924  1 

06 

GREENE 

1 

39 

26 

90  23 

578 

5P 

5P 

H 

CITY   OF   WHITE  HALL 

WINDSOR 

9354 

07 

SHELBY 

2 

39 

26 

88  36 

685 

6P 

6P 

H 

ORRIS  A  SENG 

YATES  CITY 

98  1 6 

03 

KNOX 

1 

40 

47 

90  01 

675 

c 

EDWARD  A  SCHAUB 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Day, 

Snow.  Sle,l 

No.  ol  Day. 

StAtlOD 

i 

•  1 

f] 

t 

& 

Km. 

Mm. 

i] 
ii 

h 

a 

Max.  Depth 

on  Ground 

5 

Z 
3 
8 

• 

> 

<: 

?  a 
<I 

• 

D> 

3 
F 
< 

|z 

h 

J 

Dl 

3 

a 

1 
I 

.3 

• 

I 

t 

! 

tt 

il 

:  • 

iti 

:  > 

si 

1 1 

•mi 

! 

jj 

5 

o 

• 

& 

■5 

a 

z 

-. 

S 

a 

«          •  • 

APRIL  1976 

URBANA 

61 

7 

61.6 

M.7 

-  .7 

79 

9 

16 

10 

191 

0 

0 

0 

0 

2.62 

-  1,4* 

.61 

It 

•  0 

0 

9 

0 

0 

•       *  * 

MAY  197* 

URBAN* 

a 

0 

51  2 

60*5 

•  2.1 

90 

t  8* 

12 

219 

2 

0 

I 

0 

A ,  IB 

.21 

1 . 2  A 

•  0 

0 

• 

1 

2 

»      •  • 

june  m» 

PAIRFJELO  RADIO  tt'IW 
JERSEvvilli  2  S- 

86 
•  2 

5 

60  *  9 
60,7 

7|,7 
71.5 

■     •  3 

9| 

9J 

109 

10 

4| 

61 

14 
9 

2 
IS 

u 

7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

2.5B 
A. 99 

•  1,77 

2.00 
2.70 

to 

14 

•  0 

•  0 

0 
0 

1 

6 

1 

2 

1 
2 

»      »  • 

AUGUST  m» 

KtNANEE   1  E 

•  2 

7 

59.9 

n.» 

-  2.0 

90 

16. 

66 

1 

11 

2 

n 

0 

0 

1.82 

-  1.16 

.5* 

1* 

•  0 

0 

6 

1 

0 

•       •  • 

SEPTEMBER  197« 

KEHANEE   1  i 

•  1 

9 

55,2 

61,6 

1.5 

95 

9 

16 

21 

59 

J 

0 

0 

0 

1.76 

.11 

1.11 

IT 

•  0 

0 

T 

1 

1 

See  Reference  Nolo.  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  o(  Month 


7      8      9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


UMANA 


urban* 


JUNE  '*"» 


MUMElO  »«010  »'!» 
JEMErVtuE   I  i" 


iUOUJT  19TI 


SE»TI«B(«  |»T», 

KEKiNPE   1  E 


T         T  .01 


.}•>     T  ,1? 


1.19     .«»  T 


2.72 
l.«2 


,»'  ,0» 

.10 


2*00  .0' 
T         ,1.  T 


.01     ill  .<•" 


Em  Retereoco  Notes  Following  Sutton  Inaex 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

o> 

1 

2 

3 

4  | 

S 

6 

'   i  8 

9 

10 

"1 

12 

.3  | 

14 

IS 

IS 

17 

18 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

•          •  * 

MAX 
MIN 

1978 

MAX 

MIN 

URBAN* 

MAX 
MIN 

6* 
t> 

47 
J7 

77 
46 

l\ 

99 

67 
66 

73 
62 

6- 

66 

7» 
67 

67 
65 

39 
43 

6' 

60 

53 
41 

55 
«, 

61 
41 

52 
36 

60 
35 

a 

90 
43 

-3 
3  1 

93 
35 

37 
36 

66 
46 

60 
43 

60 
42 

65 
39 

67 
40 

70 
43 

65 

90 

66 
34 

61.7 
4  1.6 

•         •  • 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

UHH4NA 

MAX 

MIN 

3* 

3? 

61 
33 

66 
39 

5* 

60 

aa 

S3 

43 

53 
66 

71 
52 

37 
47 

76 
47 

67 
56 

7J 
56 

36 
42 

68 

4  } 

97 
6T 

67 
5 1 

71 
46 

78 
52 

79 
56 

1] 

60 

71 

62 

72 
56 

76 
58 

16 

61 

89 

90 
65 

90 
63 

67 

66 

78 

66 

n 

69.8 
91.2 

•            •  • 

MAX 
MIN 

JUNE  197( 

MAX 
MIN 

'itMlElO  RADIO  MF1H 

MAX 

MIN 

90 
6» 

aa 

60 

T6 
59 

az 

50 

8* 

1! 

83 
63 

79 
65 

70 

63 

76 
31 

8? 

50 

aa 

96 

86 
0, 

13 

50 

ao 
•.« 

ai 

5) 

91 
57 

93 
72 

90 
61 

86 

60 

17 

t't 

76 
63 

ao 

3 1 

ao 

60 

91 
61 

93 

70 

97 
75 

98 

71 

96 

71 

99 

72 

98 

70 

66.  4 

.E»S-».  !..:   2  SK 

MAX 
MIN 

66 

6) 

B3 
58 

73 
53 

76 
55 

Bo 
31 

12 
66 

61 
66 

10 

»9 

69 
63 

71 
66 

ao 

60 

»<! 

82 
53 

77 
5  1 

ao 

56 

13 

60 

90 
70 

90 
66 

73 
57 

ao 

63 

81 
61 

77 
59 

60 
60 

7T 
61 

as 

72 

90 
76 

92 

72 

93 
69 

93 
69 

95 
69 

82.3 

•          •  • 

MAX 

MIN 

i.'.w"  1976 

MAX 

MIN 

•  f.i'.t'   1  E 

MAX 
MIN 

tt 

60 

ao 

66 

ai 

59 

TS 
6T 

T6 

16 

71 
55 

62 

93 

66 

60 

90 
67 

66 
36 

79 
63 

8k 

'1 

17 
9» 

n 

6? 

as 

66 

90 
63 

85 
5  ' 

ai 

62 

66 

62 

79 

-7 

ao 
6a 

at 

58 

87 
6 

as 

66 

86 

66 

ai 

65 

a2 

66 

62 
70 

12 
58 

ao 

96 

5: 

62.7 
99.5 

•          •  • 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

KEK6NEE   1  E 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

si 

it 

82 

37 

•  7 
66 

•  7 
♦7 

6! 

69 

•* 

92 

67 
32 

43 
60 

99 

62 

93 

60 

92 
66 

II 
6' 

13 

70 

17 

61 

76 
96 

13 

65 

as 

66 

73 
60 

85 

65 

90 
67 

16 

52 

67 
46 

68 

60 

73 
49 

ai 

69 

71 
61 

73 
30 

71 
36 

66 
62 

79 
96 

61.9 
95.2 

CORRECTIONS 


CORRECTION 


April  1978 

April  1978 
April  1978 
Hay  1978 

May  1978 
Hay  1978 
June  1978 

June  1978 
July  1978 


Monthly  Summarized  Station 
and  Divisional  Data 


Daily  Precipitation 
Dally  Temperatures 


Monthly  Summarized  Station 
and  Divisional  Data 


Dally  Precipitation 
Dally  Temperatures 


Monthly  Summarized  Station 
and  Divisional  Data 


Daily  Precipitation 
Daily  Precipitation 


East  05 

East  OS 
East  05 
East  05 

East  OS 
East  05 
Southwest  08 

Southwest  08 
Central  04 


Urbana 

Urbana 
Urbana 
Urbana 

Urbana 
Urbana 

Carlyle  Reservoir 

Carlyle  Reservoir 
Clinton  1  SSU 


Delete  all  data.     See  late 


eporti 


Delete  all  data.  See  late  reports 
Delete  all  data.  See  late  reports 
Delete  all  data.     See  late  reports 

Delete  all  data.     Sec  late  reports 

Delete  all  data.     Sec  late  reports 

Total  precipitation,  2.82.  Departure  from  nor 
-1.83.  Days  with  precipitation  .10  or  more,  5 
.50  or  more,  2. 

Total,  2.82.     Amount  on  2d,  .74. 

Total,  5.S7.     Amount  on  1st,  50;  2d,  1.87;  3d, 


S*>«  R»Ur 6>ac«  Nolo*  foUowtog  Station  Index 


REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 

Addi  t  ional  inf onnat  ion  regard  ing  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Bui  Id  ing ,  Ashevi 1 le ,  N.  C. 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional   precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"   for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wi nd  movement  in" miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F.  In  "Supplemental  Data" 
table   directions   entered    in    figures   are    tens   of   degrees.      Re  suit  ant    wind    is    the    vector    sum    of    wind    directions    and    speeds    d  i  v  ided    by    the    number  of 

observat  ions . 

OBSERVATION  TIME :  The  Stat  ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat ions  on 
dayl ight  saving  time .  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service  Offices  and 
FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  c.s.t.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily 
Temperature"   tabl e ,   "Evaporat  ion   and  Wind"   table ,   and   snowf al  1    in  the  "Snowf al 1   and   Snow  on  Ground"   table ,   when  publ i shed ,   are   for   the   24  hours  end ing  at 

time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max 
and  Min  values  in  the  "Evaporation  and  Wind"  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 
Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  di  f  ferent  po  int  s  for  success  ive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record.     Time  of  observation  12  noon  c.s.t. 

SNOWFALL:  En tries  of  snowf a 1 1  in  the  "Month  1 y  Summar  i  zed  Data"  tabl e  ,  the  "Snowf a 1 1  and  Snow  on  Ground"  table ,  and  in  the  "Seasonal  Snowf a 1 1"  table ,  incl ude 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground   include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all   stations  are  cl imatological   standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
DIVISIONS,  as  used   in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and   letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directions  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and   seasonal    snowf  a  1 1    and  heating  degree  days   for   the   12  months  end  i  ng  with  the   preced  ing  June  data  will   be  carried    in  the  July 

issue  of  this  bulletin. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURE  TABLE:  Soil  Type  Soil  Cover  Degree  of  Slope 

Urbana  :   Fl anagan  silt  1 oam  Bluegrass  sod  5%  to  SE 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-        No   record    in   the   "Supplemental    Data"   table,   "Daily  Precipitation"   table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 

Soil  Temperatures"  table. 

No  record   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+        And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++       Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included   in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

\        Extreme  occurred  at  station  with  incomplete  data  which  may  have  been  exceeded. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

D        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less   than   10  days  record   is  missing.      See   "Daily  Temperature"   table   for  detailed 

daily  record.     Degree  day  data,   if  carried   for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R        Amounts    from  record  i  ng  gage .      ( These    amounts    are   essent  ially   accurate   but   may   vary   slightly    from   the   amounts    to   be    publ i  shed    Later    in   Hour  1 y 

Precipitation  Data.) 
T        Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V        Includes  total   for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  publ i  shed  in  "Cl imatol ogical  Data"  bul 1 et  i  n  they  are  from  a  separate  non- record  ing  gage ,  except  where 
indicated  by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published   from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G        "Soil  Temperature"  table. 

H        "Snowfall   and  Snow  on  Ground"  table.     Ommission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall   and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J        "Supplemental  Data"  table . 

SS      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observations  made  near  sunset. 
VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;  however ,  this  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:        1-ILLINOIS     2-KASKASKIA     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISS ISS IPP I     5-0HI0     6-ROCK  7-WABASH 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CL I MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substat  ion  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar  in  format  i  on  for  regul ar  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual 
issue  of  Local  Cl imatological  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

Subscription  Price:  $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;  $8.00  additional  for  foreign  mailing;  40c  single  copy;  30c  annual 
summary.     There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications. 

Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;  send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal   Building,  Asheville,  N.C.     28801 . 
ATTN:     Publ ications 
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Table  1 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1978 


April 


May 


•      •  • 

NORTHWEST 

.-,1 

ALEDO 

12.6 

-10 

3 

16 

1 

-11.0 

32.5 

4.5 

f 

M 

H 

» 

DIXON 

11.5 

-10 

5 

14 

3 

-11.4 

30. ft 

- 

5.5 

49.1 

-  1.4 

59 

0 

- 

2.0 

69.6 

-  1.0 

72.5 

FREEPORT  WA$TE  WTR 

pll 

10.5 

|  jj 

3M 

73 '  'M 

FULTON  DAM  11 

11.9 

2 

-13.4 

28 '  ft 

6  7 

49*  1 

1  0 

59 

2  0 

70*0 

GALVA 

11. B 

-11 

3 

13 

B 

-13.3 

30*3 

z 

6,4 

50.2 

-  1.2 

58 

9 

i'.a 

70.6 

-  .4 

73*.5 

GENESEO 

12.2 

14 

7 

32.2 

49.8 

60 

3 

71.4 

73.3 

HENNEPIN  pn.ra  Plant 

KEHANEE   1  E 

12-5 

-10 

6 

13 

-13.6 

30*6 

-_ 

6.3 

49°3H 

-  2.1 

b" 

2 

3.6 

70. 3M 

-  .9 

72*9 

"OLINE  WSO  AP 

12.4 

-  9 

1 

14 

1 

-11.6 

33. n 

2  .  7 

50.8 

.2 

60 

2 

.9 

71.0 

.2 

74.0 

MORRISON 

11.4 

-10 

S 

12 

2 

-14.2 

29.4 

- 

b .  a 

49.  1 

-  1.7 

58 

1 

3.0 

69.2 

-  1.3 

72.0 

MOUNT  CARROLL 

10.0 

-10 

-14.4 

6.9 

2.1 

' 

2.5 

67.4 

-  1.9 

PAH  PAH 

11.2 

A7*ft 

3ft 

70  7 

RUCHELLE  6  NU 

12.5 

30 '  5 

49  *  8 

b  b 

3 

68*9 

70  *  6 

ROCHELLE 

. 

: 

- 

'. 

ruckforo  hso  AP 

11.3 

-  8 

9 

12 

3 

-11.7 

29.3 

- 

.  b 

47.5 

-  .7 

58 

9 

.1 

69.1 

.3 

72.3 

STUCKTON   1  N 

* 

39 

* 

9 

71  4* 

TISK1LHA  2  SF 

33* 

517 

ft 

i 

71  *0M 

73. 6 

WALNUT 

12  3 

10 

-12  4 

31 '  4 

50*4 

60 

1.3 

71  *  1 

73.0 

DIVISION 

12.0 

-  9 

7 

13 

5 

-12.2 

30.5 

- 

5.2 

49.3 

-  .9 

SB 

9 

*" 

1.9 

69.8 

-  .5 

72.3 

•       *  • 

NORTHEAST 

02 

ANT  I OC  M  2  NH 

13.  5M, 

-  8 

0 

12 

9 

-11.6 

28. BM 

5.4 

45.3 

-  2.4 

56 

3 

_ 

1.4 

66.4 

-  1.3 

69.3 

AURORA 

14.2 

-  8 

0 

13 

3 

-10.3 

31. 8M 

3.7 

48.7 

-  .4 

5B 

7 

.4 

68.0 

-  1.1 

70,7 

BARR I NCTON 

13.1 

13 

3 

28.  P. 

46.8 

57 

3 

67. 5M 

70.7 

CHICAGO  O'HA'E  WSO 

AP 

15.7 

-  7 

2 

16 

s 

-  9.3 

31.9 

3.6 

47.5 

-  1.3 

58 

3 

.1 

67.6 

-  .5 

72.0 

CHICAGO  UNIVFRSITY 

19.9 

-  5 

5 

21 

1 

-  7.1 

34.4 

- 

2.3 

49.6 

.7 

59 

3 

.7 

70.6 

1.9 

73.6 

CHICAGO  MIDWAY  WSO 

AP 

15.9 

-  8 

16 

8 

-10.6 

32.4 

4.4 

47.9 

-  2.0 

5B 

9 

1.1 

69.0 

-  1.5 

72.7 

DE  KALR 

14.0 

-  6 

9 

16 

1 

-  8.5 

31.2 

3.3 

50.2 

1.6 

60 

9 

1.4 

71.2 

1.7 

73.1 

ELGIN 

13.0 

14 

1 

29. OM 

47.7 

57 

1 

68.2 

70.9 

GEBHARO  WOODS  ST  PApK 

13.8 

1  J 

0 

i?  * 7 

50  .4M 

bb 

l  H 

70 .9M 

JULIET  BRANDON  RO 

15.2 

"  8 

1  S 

* 

-11.9 

31.2 

ft .  0 

49.3 

-  1.2 

58 

* 

2.2 

70.3 

■3 

* 

MAREN&n 

13.9* 

-  6 

13 

7 

-10.4 

30 .  ?M 

3  .  8 

48.1 

.0 

60 

0 

1.2 

70 .0 

1.4 

71  5 

OTTAWA 

1T.3H 

-  7 

4 

IS 

9 

-  9.5 

35.<,M 

2.7 

53. OH 

1.1 

62 

3H 

73. 7H 

1.8 

75*3f 

PARK  FOREST 

15.4 

15 

1 

30.8 

49.7 

58 

1 

70.7 

73.0 

PERU  2  W 

14.5 

-12.8 

61 

WAUKEGAN 

15.7 

-  6 

16 

I 

-  9.6 

29*2 

5.3 

44.5 

-  2^5 

55 

1 

lie 

65*5 

-  I'.l 

69*0 

WHEATQN  3  SE 

15.5 

16 

32. 4H 

49.  BM 

60 

DM 

70.4 

72. 7f 

DIVISION 

15.0 

-  a 

3 

15 

7 

-10.9 

31.3 

- 

-.  .  8 

48.8 

-  .6 

56 

8 

- 

.9 

69.5 

-  .2 

72. 3 

•       *  • 

WEST 

-  3 

GALESBURG 

13.5 

15 

30. 2H 

60 

* 

71.3 

GOLDEN  1  NW 

15.7 

53*4 

61 

76  0 

LA  HARPE 

14.6 

-10 

1 

16 

9 

-12.0 

33*0 

- 

5,5 

52. 1 

-  .5 

60 

3 

_ 

2.5 

70.8 

-  1.3 

74i2 

MONMOUTH 

14.3 

-  9 

5 

17 

6 

-10.3 

33.5 

- 

4.1 

52.2 

.4 

60 

7 

- 

1.4 

71.4 

.2 

74.7 

QUINCY  FAA  AP 

13.6 

16 

4 

33.3 

53.4 

61 

" 

73.4 

76. 9 

OUINCY  DAM  21 

16.4 

1 4 

6 

31.7 

61 

71.8 

RUSHV I LLF 

16.2 

0 

1 

3M 

-13. 

33. 2M 

53*7 

62 

74. IN 

75*7 

01  VISION 

15.2 

-10 

1 

16 

6 

-13.2 

32.3 

- 

6.4 

52.6 

-  .3 

61 

I 

- 

1.9 

72.3 

.0 

75.4 

•       •  • 

CENTRAL 

OA 

CHENDA 

14 

3M 

35. 3M 

51.8 

60 

3 

72.7 

73.8 

OECATUR 

16.6 

-11 

4 

18 

3 

-13.4 

34.5 

6.1 

53.6 

-  .3 

61 

9 

2.0 

72.9 

-  .2 

73,5 

FARMER  CITY 

16.0 

17 

5 

34. 4M 

" 

61 

T 

73.1 

74.  3H 

HAVANA  4  NN£ 

14.3 

3 

31.5 

52.6 

60 

78  '  9 

LACON  2  E 

15.0 

16 

8 

34.0 

52.7 

61 

72.6 

75,4 

LINCOLN 

16.6 

-  9 

8 

18 

8 

-11.7 

34  .7 

5.0 

54. 1 

.6 

61 

1.7 

73.6 

.B 

75  7 

MASON  CITY   i  NH 

15.3 

16 

8 

32.8 

53. 6M 

61 

5 

73.0 

75*.8 

MINONK 

14.3 

-  9 

ft 

15 

9 

-11.8 

31.0 

- 

6.5 

50.8 

-  .5 

o» 

3 

3.2 

71.9 

.9 

71  .5 

N03HAL 

13.7 

-10 

PEORIA  WSD  AP 

13.3 

-10 

I  b 

* 

-12.3 

32,4 

4.9 

51.2 

60 

3 

1.2 

71.3 

.0 

PRINCEVILLE 

13.2 

16 

4 

33.7 

52.2 

61 

2H 

71.8 

73.3 

DIVISION 

15.1 

-10 

5 

-13.0 

33.4 

5.5 

52.6 

1 0 

60 

9 

1.9 

72  •  7 

EAST 

05 

DANVILLE 

17.7 

-  9 

5 

1  6 

9M 

-14.  C 

33.8 

■ 

6.1 

54. 1 

1.2 

61 

7 

.8 

72.7 

75,1 

HOOPESTON   1  NE 

15.  B 

-10 

* 

13 

5 

-14.0 

37.9 

5  .  H 

.  0 

60 

2 

1.9 

72.3 

.6 

74 , 3 

KANKAKEE  WTr  POLL 

CTR 

14. 2M 

14 

1 

31.0 

4 '  *  7 

58 

5 

70.2 

PIPER  CITY  3  SE 

14. B 

-10 

1' 

1 

-13.4 

32.7 

_ 

5.2 

5l!7 

.5 

60 

9 

.5 

73.3 

2.2 

73*9 

PONTIAC 

15.9 

- " 

5 

16 

4 

-12.5 

33.6 

- 

4.8 

53.1 

1.0 

61 

3 

- 

1.0 

73.  1 

1.4 

74.4 

HANTOUL 

I3.9M 

14 

5 

31.4 

51.8 

60 

IN 

71. 9M 

74.6 

URBANA 

16.2 

-10 

IB 

1 

-12.2 

33, 7 

5  .  ft 

51.7 

•  7 

60 

5 

2.1 

72.6 

■  6 

73.  8 

WATS6KA  2  Nh 

14.3 

11 

* 

29.9 

49,5 

57 

8 

70.0 

72.6 

DIVISION 

13.4 

-10 

b 

15 

3 

-13.9 

32.4 

6.2 

51.7 

-  .1 

60 

1 

1.9 

72.0 

.4 

73.9 

•       •  • 

WEST  SOUTHWEST 

06 

ALTON  DAM  26 

20.  1M 

20 

8 

36.5 

56.5M 

63 

* 

74.3 

77.9 

CARLINVILLF 

18.5 

-10 

2  0 

-' 

- 12  ,S 

36.4 

ft .  3 

55.4 

.6 

62 

1.2 

73.9 

*  6 

77 , 7 

GRIGGSVILLE 

14.7 

-12 

] 

17 

0 

-14. e 

7.6 

52 .5 

-  1.9 

60 

4  .  * 

71.2 

-  2.1 

HI LLSBORO 

IB. 6 

-11 

-13.2 

3ft  5 

62 

1.7 

72.8 

75*9 

JACKSONVILLE 

15.7 

-12 

• 

IS 

5 

-16.6 

31*7 

- 

9.1 

52*6 

-  1*9 

59 

8 

- 

4.3 

71.5 

-  1.7 

74*9 

JERSEYVULE  2  SN 

16.6 

1 

61 

71.5 

76,  3 

PANA 

17.8 

-11 

1 

19 

2 

-13.3 

34*9 

ft. 5 

54*6 

.1 

61 

6 

2.6 

72.4 

-  1.0 

76.1 

SPR1NGFIELO  HSO  AP 

15.6 

-11 

1 

ift 

7 

-13.7 

33. ft 

5.6 

53.9 

.8 

62 

3 

1.1 

74.2 

1.3 

76.3 

VIRDEN   1  N 

16. 6M 

i» 

6 

35.1 

55.6M 

62 

73. 9H 

77.2 

WHITE  HALL   1  E 

16.5 

-10 

4 

19 

0 

-14.1 

35. ft 

6.1 

55.6 

.7 

63 

3 

1.1 

73.8 

.5 

76.7 

DIVISION 

17.3 

-11 

; 

18 

5 

-14.2 

34.8 

6.6 

54.8 

.1 

62 

0 

2.3 

73.0 

-  .6 

76.3 

EAST  SOUTHEAST 

07 

CHARLESTON 

17.7 

-11 

2 

1" 

2 

-13.2 

33.2 

5.1 

54.9 

.6 

61 

2.6 

73.1 

.0 

75.7 

EFFINGHAM  3  w 

17.1 

-12 

3 

16 

B 

-16.1 

32.6 

8.9 

54.0 

-  .3 

59 

3 

4.6 

71.6 

-  1.6 

75.9 

flora  s  nw 

19.6 

-11 

9 

19 

5 

-15.3 

36.9 

6.5 

56.0 

-  .1 

62 

6 

2.7 

72.7 

-  1.4 

77.2 

MATTOON 

16.5 

18 

5 

34.2 

52.7 

3 

73.2 

75.7 

August 


2.9  69.8 


73.6 

73.4 
72.7 
70.7 
71.  in 
71.3 

71.4 
74. 7n 
72.7m 
72.7 


77.7 
71 .9 


7?,8n 
73.7 
77.0 
72.3 
74.4 


73. OH 
74.0 
74.0 
73.7 


72.0B 
1.5|  72.4 
69.9 


73.2 
.6  72.3 
.0  7A.8 

73.1 


1.0  70.7 
67.2 
.5  68.8 
.4  70.1 

66.6 

70.1 
2.0  68.6 
.3  69.2 
2.0  67.9 

2.3  66.2 
67.8 
66. 3M 


67. 8M 
70,4 
1.3]  70.1 


1.3  66.6 
.3,  68.6 
67.6 
.31  68.8 
72.4 


70.2 


1.3  69 

.2  68 
.7   72. 5H, 
69.9 

1.7  70.2 

1.8  66.4 


September 


70.1 


70.0 
71.9 
,Ci  6B. 7M 
.9|  70.1 
72.0 


1.3  71.9 
.2  72.4 
.3  70.5 


-     .9  71.0 


71.0 
?0.« 
69. B 
5l  71.3 
3  71.3 

74. 2M 
1.1  70.7 
67.9 


3.2  69.4 

69.9 
70.9 

1.3  70.9 
70.8 

.7  72.2 

1.9  71.0 


.9  71.1 
.6  68.2 
.7  70.4 


50.8 
49.3 
4.0  51. 
.0  50. 

50.9 
50.9 

3.5  50. 

4.6  51. 
3.3  49. 


48.2 
52.2 
4.7|  51.2 

4.3  50.2 


3.3  49.7 
4.8|  50.5 
49.2 


4.C 


6.2 


50.9 
54. 2M 
51. 5M 
4.3]  53.1 
49.8 


49.0 
49. 7B 
51.1 


51.1 
54.6 
52.1 


51.9 
56. 1 
51.9 


4.3 
2.9 
4.8 


3.6 
3.9 


.5  37. B 
2.9  39.6 
38.4 
2.4  40.8 


1.1 


44, OM 

42.4 
40.3 
38.3 
39. 6M 


39.7 
42.2 
41. 1 


40,0 
43.9 
41. 9H 
41.2 


7|  43.3 
44.3 
43.2 
42.71 

44,8 
44.0 
41.7 
44.1 


39.3 
43.0 


45.2 
43.9 
41.1 


47.1 
43.8 
47.3 
43.7 


25. In 
21.3 
21.0 


22.7 
20. B 


19.4 
19.7 


.3H 

.6  }■  3.2 
.1     h  3.4 

.4 
.51 

47.6  -  2.2 
45. B     -  4.1 

44. 2M  L  4.5 
44. 9M 

.0  45.9     l  2.2 


19.5 
24.6 

23.3  -  3. 

21.9  -  4,4 


27.2 
26.0 
30.2 


26.8 

30.9 
30.1 
26.0 
30.1 
26.8 

23.8 


3.2  32.5 
2.7  30.7 

26.3m 
2.5  29.5 
.9  27.7 


32.2 
3.2  32.9 
.6  29.8 
3.8  33.7 
1.0  30.2 

32.7 


.6  k  2.9 
.3     ■  3.0 


4.9M  r  3,2 

46. 7M  1-  2.2 
45. 5M 

.4  \-  1.5 

50. 2M  }■  .3 


46.  1 


r  2-5 

r  -6 


47.9 
43. 4M 
47. 4M 

47. 5M  |-  3,0 

46. 8M  L  1,3 
50. 5M  \-  1.1 
47. 8M 

48. 6M  r  2,3 
3.3 


48.9     r-  2,1 


1.9 
.2 
1.2 


50. 7M 
49.5 
47. 7M 


2.6 
2.5 


50.6     f-  2.1 
51. 3M 
52.0 


49.8 
52.2 
50.6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Nt-TDN  b  S^E 
OLNE*  *  S 
PALESTINE 
PARJS  «iT£I»h-lR«S 

SALE" 
TUSCOL* 
VANQAlIA  2 
M1NQS0R 


SOUTHWEST 

ANNA   I  E 
BELLEVILLE   $0   ILL  UNIV 
CAHQKIA 
CAIRO  M$n  C] 
CARBONOALE    ',-»■..'  0, 

CARLUf  RES£»vn|R 
DU  QUO IN  *  Sr 
KASKASKIA  R    *Av  LOCK 
HAR|ON  4  NNE 
NASHVILLE   *  NE 


SOUTHEAST 


0* 


ALBION 

BROUfPORT   DAM  52 
OHQN  SPRING*  AC*  C 
PAIRPlELO  *AHn  KFU 
HARRISBURC 

HC   Lt*NS»0»0  2  ENE 

HT  C**-EL 

HT  VERNON  *  >jE 

RfcNO   LAKE  1A» 

RUSICHM 

OIVJSION 


January 

•  I 

|  . 

i ! 


February 

•  i 

s.  1 


M.y 


20.1 
16.9 
17. J 
17.6 


17. IK 

17.2 

-u.e 

20.0 

-15.3 

-li.5 

19.2 

-15.1 

-11.9 

17.4 

-14.5 

21.; 

17.5 

14. 2H 

-10.7 

16.5 

-13.5 

-IV.! 

ia.6 

-14.6 

23.7  -10.5 
21.51 
19.  »M 
25.6  -10.7 


21.6 

14.9 
20.0 
21.5 

20.7 
21.1 

22.' 


11.61 
23.6 
23.1 
20.0 
23.4  j  ■ 

20.6 
H.7 
19. 9d 
20.5 
23.9 

21.6 


-12. 


24. 6H  -13.0 


3*. 9 

33.7 

37.3     -  6 
36.3  |  -  6.3 
3».» 


36.3 
3'.7 
36.4H 

36. 


56.5m 

54.1 

56.7 


57.6 
54.6 
55.4s 


511.3 
37.6 
55.9 
62.7 
56.1 

56.5 


.4  68.8 
.2  63.7 

.6  61.7 
.5  63.6 
61.5 


-16.7  37.0  • 

33.9 
-13. 7|  3". 9  ■ 

61.3h| 

-14.3  39.4 


57.0 
5-. 7 
57. 4M 


61 .  OH 
6?  .  OH 
61. OH  -  2. 

61.7     -  2.5 


74.6 
73. 6H 
71.  5H 
72.6 


71.3 
74.2 
74.3 
72.3 
74.6 


71.7     -  .5 


7). 1     -  1.4 


July 


77. 0 
76.6 
76.4 


Auguit 
•  ! 

I 


Stptaobai 

i  !  I 


73.3 
76. 6M 
73.6 


76.9 
77.1 
77.1 
62.7 
76.3 

76.0 
79.0 
76.2 
77.3 
76.5 


77. 
81.2 

76.6 
76.7 
77.4 
79.5 
76.1 

7».0 


73.4 

71.2  ' 
75. 6„  - 

74.3  -  1.2 


73.3 
74. 7j 
71.0«] 


5  3.."     -  3.3 


47.21 

46.6 

46.5 


34.7 
31. 1M 

34.4 


77.6 
74.6 
74.8 
77.9 
76.4 


72.61      2.6  ! 
71.9 
71.3 
73.2 
70.3 


47.6 
43.6 
46.] 
46.4 


49.6 

47.7 

46.11 

31.9 

46.1 


33.2 
33.4 
33.0 
34.7 
33.2 

14.3 


51. 3H 
30.6 
32. 9» 


33.4 
50. 6H 
31.71 
31. OH 


2.7 
2.6 
2.3 


2.4 
2.1 


71.3 
71.1  I 
71.6 
69.9 


54.1 
53.4 
34.9 
33.1 
53.6 


16.0  - 
36.  OH 
39.0 
1B.»     -  .2 

II.*     -  1, " 

34.4 

34.6     -  1 

39.3 
34.6 
34.6 


1.3 
4.3 


49.2 
46.4 


2.9 
2.3 


33.6     -  .6 


53.2    -  3.6 


»  k  2.1 
53. •    f  »>° 


77. 6f 
77.3 
73. 6^ 
78.7 

76.3 
7*. ' 
73.51 
76.9 
73.3." 

76.6 


72.7 

70.9  ! 
71. 4 
66.61 
7;. 4 
70.9 

71.3 


O.J 


5..»      -  ... 


49.8 

49.41 

49.4 

48.9 

4».7 

46.4 
46.9 
46.21 

.9.. 

46.2 
49.2 


17.1 
34.2 
36.1 
35.4 
36.0 

34.9  - 
19.4 
33. 7*  - 
33.6 
J7.4 

16.4 


32. 9H  -  3.5 


Sn  R.l.t.oc.  Nol~  rollo^toa 

-  1  - 


I 

Station  lnd«m 


TABLE  2 


ILLINOIS 
1978 


ALEDO 

OIXON 

fREEPORT  WASTE  WTR  PIT 
PULTON  DAH  13 
CiW    1  N 

SUVA 
CEN6SE0 

HENNEPIN  POWER  PLSNT 
ILLINOIS  CITY  OAN   16  I 
KEITHSBURG 

KEWANEE  1  E 
HOllNE  WSO  AP 
MORRISON 
MOUNT  CARROLL 
NEW  BOSTON  DAN  17 

PAW  PAW 

ROCMELLE  6  NW 
•GCHELLE 
ROCKFORO  6  ENE 
ROCKFORD  WSO  AP  / 


STOCKTON  1  N 
TISKILWA 
WALNUT 


5E 


DIVISION 

•       •  • 

NORTHEAST 


ANTIOCH  2  NW 
AURORA 
ft ARR INCTON 

CHANNAHON  DRESDEN  1SL 
CHICAGO  0 ' MARE   »SO  AP 

CHICAGO  UNIVERSITV 
CHICACO  HIDWAY  "SO  AP  //R 
OE  KALB 
ELGIN 

GEBHARO  WOODS  ST  PARR 

JDL I ET  BRANDON   <[  DAM 
MARENGO 

MARSEILLES  LOCK 

MC  HENRV  LOCK  AND  DAM 

MORRIS 

OTTAWA 
PARK  POREST 
PEOTONE 
PERU  2  W 
STREATOR  2  ENE 

UTICA  STARVED  ROC«  DAH 

MAUKEGAN 

WHEATON  3  SE 


DIVISION 

•      •  • 

WEST 


AVON  9  NE 
BENTLEY  1  E 
CANTON  1  ESE 
GALESBURG 
GLADSTONE  DAM  IB 

GOLDEN  1  NW 
LA  HARP E 
MACOMB 

MONMOUTH 
MOUNT  STERLING 

PAYSON 

QUINCY  F A A  AP 

gUINCY  DAH  21  / 

OUINCV  MEHORIAl  BRIDGE 

RUSHVILLE 


BLOOHlNGTON  WATER»URKS 

CHENOA 

CH1LLICOTHE 

CLINTON  1  SSW 

DECATUR 

PARMER  CITY 
HAVANA  A  NNE 
LACON  2  E 
LINCOLN 
MACKINAW 

MASON  CITY  1  NW 
MINONK 

MOUNT  PULASKI 
NORMAL 

PEORIA  WSO  AP 

PETERSBURG  3  SSW 
PRINCEVILlE 


.T5-  .'0 
l.Alh  .19 


.AS 
.93- 
.57- 


l.BBI 
1.2b 
l .  ^6 
1.02L 

1.A8U 

2.15 
2.41 

.66. 

.79- 

l.OS 

.67. 
1.76. 

I.04L 
1.15 
.»7 

.99. 


.92- 

l.'Jh 

1.66. 


."I 
.29 
1.29 
1.07 
.57 

.74 


1.17 
1.33 
.'8 

.70.  l.OJ 

.61-  1.20 

,38k  1.35 

,79k  1.16 


i»9 
,96-  1.25 
,611.  1,06 
.77-  ,97 
1.1B 

,9»-  1,17 


,99 

,»7.  . 
.95L  1, 


.461- 


:5 


.38 
.71- 


.56- 
.»*> 
.35k  . 

.9ok 

.92L-  .46 
.71-  .67 

.7jL 

.2ef-  i.ijs 

.75J 

.97-  . 

.»3-  . 
1.35-  , 
.51k  1,09 


.26 

>9-  1.04 

.47k  1,19 

.52k  1.12 


.77-  1.76  3.74 
.87-  1.42  4.00 


1,72  2.99- 


.97. 


1.23-   1.36  4.88 


1.70  3.99 


1.16  4.08 


.70-  1.86 

.78-  1.79 

,62-  1.90 

.721.  1.9B 

,08-  1.40 


77-  1.66  3.»4 


1,11-  1.37P  3.75 


.99 

.82 
1,36 


1.75 
1.22 
.94 
1.16 


1.59 

1.2B 
1.61 
1.92 
.87 
2.10 

1.05 
1.23 
1.38 


1.16 
1.52 

.56-  2.30 

.8  7. 

1.17 

1.17.  1,69 
1.55-  1,28 
1.72-  1,04 
1.49.  1.22 
1.77L 

2.68 
2.35- 
2.27. 


1.33h 
2.84k 
3.62 


1.38 
2.62- 
1.79k  1.01 

1.59 
1.51U  1.01 
.40 
1.58.  1.16 
,56k  1.24 


,12k  .1 

■itf  ■! 


4.68: 
4.78 
4.47 


.47 
.57 
1.31 


3.44. 

!.'l 

4.17 


5,85!  1.79 


6.62 
7.99 
6.68 


5,67 
5.94 
5,44 
6.70 


2.52 
.90 
.31 

3.83 

3.01 
1.70 


2.03 
3.98 
2.79 
1.77 


3.69 
9.29 
8.87 
6.36 


3.69 
4.72 
9.45 
6.95 


4.78 
3.10 
6.32 
3.19 
2.70 

3.37 


3.21 
1.82 
2.74 
». 95 

9.06! 


2,09 
.29 
1.42 


3.48k  1,03 
3.36.  1.74 
2.904>  2,38 


1.20 
1.29 
1.12 
2.20 


2.61 
3,23 
.27L  1.98 
1.46k  1,95 


1  .98 

J.ist 

3.80. 

4,68 

5.61 

6.29! 


3,10-  1.11 
3,24.  1.34 
3,20.  .62 
3,80.  ,22 
3.20.  1 

7,08  2.9J 
'.'2-  ,02 

9*»ll 
7.*1  1 

3.oal 

2,74k.  1,06 
5,75f  2.U 


7.92 
8,96 


2,36.  1,64 
4.81  1.19 


3.91 

'.42 
8,14 
1.76 
9.97 

7.84 

4.27 
3.97k 


1.01 
1.20 


1.90 
4.93 

.02 


4,91 
4,84 
3,44. 

4,70. 
3.27}. 
3,62k 
4,10 

3.69k 

4,90 
4,64 
4.61 
4.79 
3.72. 


1.21 
1,81 
1,04 


9.01 

3,46k 

1.60 


1.7J 
2.12 


1,06 
1.04 
.29 


3.61 
4.67| 


I.84- 

.991-  I 
1.491 
1.67-  i 

.97)-  1 

1.99-  1,19 
.70.  2.85 
.99 

2.01-  ,98 

1.78  1 

1.82H  I 
2.47k 

.69-  3 
2.07-  1.39 
1.42 


3.37 


.08 


2.451 
2.63k 

.79 
1.84-  1.91 
..JO-  2,91 


7.20 
3.09 
9.10 
1.41 
1.96k 


1.49 

2.71 
1.40 
1.0] 
4.83 

1. 11 

2.17 
2.11 
2.05  - 
1.04k  1.71 
.91 


1.37 


1.4} 


2.84 
1.70 
1.06 
2.37 
2.89 

1.14 

2.4jk  1.4} 
1.89k 
2.24k 
2.94H 

1.22 
1.58- 
1.79k 
1.44-  2.40 
2.02- 


1.04 

l.U 

1.12-  1.64 
2.7zk 
6.061  1.09 

1.29 
9.10 

1.64 
1.86- 


2.76 
1.26- 


1.67 
.83 
.65 

1  .  79 


1.65-  l.«7 

3.701 
3.91 
2,25-  1 
6,36|  i 

4.90  I 
5,031  1 
4.53 
2.31. 
2.30. 


,9} 
3.76 


9.08 
8.06 


6.04 
4.41 
5.97 


4.76  1.9} 
7.90  4.4} 
7.2} 

2.  Ilk  1.21 
6.88  3.87 

3.49 
2.80. 
'.33 
6.17 
2.60 


1.76k  1.70 
6.661  3.26 
9.041 
3.24, 
2.62 

9.94  1.97 
2.96k  .92 
2,73. 
5.89 
6.33  2,92 


4.60 
».96 

3,92k  ,19 


1.96 
l.«8 

3.22- 
2.76k 
1.90.  1 

1.92 
2.32.  1 
3.29 
1,95.  1 
1,47.  1 


2,49 


1.74.  1.31 
1.02k  1.61 


1.88. 

1.97k 
1.36 


2,00. 


.8! 


1.46k  1.73 
1,99k  ,74 
1,16.  1,32 
1.09f»  1 
1,79. 

1.36k  1.61 

.81 
1.06 


1.59 
1.61 
1.27 


1.22. 
1.64. 

.99 
1,93k 
1.08k 

I.64L 
1,40k 
1.09. 
1.17k 


1,67k  1,02 
1.09.  1,38 
1,94k  ,99 

.98 
1.69 

1.99L  .42 
1.67L  1,10 
3.  13 
1.81.  ,69 
1,49k  ,91 

.91 


2.09 


."6 


1.34 
1.68.  1,31 
2.47k 
7.-8. 

1.73L  1,39 

1.76 
2.9. 
7.2- 
2.00.  I.02 
1.42k  1,98 


.88 


.71 


1.68 
1.67! 
1.77L 
1.66k 
1.13.  1,99 


1  ,70. 
2.22. 

1>26 

1.90. 

1.77k 

1,79. 

1.7lk 

1.47 
1.69k 


1.6)k  1,1}  2.29 


2.8} 
2.90 
3,06 
2.92 
2.21 

2.80: 


.  26 


3.0* 
1.76 
l.BB 
2.14 


26.55.  7.98 
32.12k  l.BO 
32.86 

27.07-  7.07 


2.18 
9.12 
2.9} 
,-s'  2,60 
2.22 

.9lt    2.98  1,12k 


33.29.  2.15 
30.61k  4,20 
30. 84 
30.23. 
35.92 


3.4« 


3.29  1.17 
2.99  ,6} 
2.88  1,17 


2.91 
2.93 
2.46 


1.99k 
1,88. 
2.69 


1.66. 
1.92k 
2.3  2 

2.09| 
2.11 

2.67 


2. 

2.17k 
2.90 


2.64 
2.96 
3.0) 
2.71 
2.77 

2.65 


3,22  1.47 


1.88 

2.91 
2.99 
2.01. 


1,40 
1.09 
.29 


4.  5,6 

7k  4.5 


.50 

.10: 


2. IB 
1.69 
2.76 

1.27 
1.09 
1.72 


2.19 
3.13 
2. AS 


9.67 
4.11 
J.tl! 
2.61 
2.77 


2,90 

9.7J 
2.1B 
2.63 
9.66 
1.31 

2.39 


1.78 
2.2) 
1.76^ 

1.  «9 
1.41. 

1.97. 
1.72. 
1,91 

2.  )} 
2.65 

2.0} 
2.14 


7.19- 

2.2} 
2.90 
2,40 
2,76 
1,64 


30.34. 
31.27k 
29-34i-10,12 
31.23L  3.7R 
32.18.  1,46 


42.69 


7.29 


28.19 

33.70. 

33.83. 


40.63 
43.761 
37.64 
34.  33 
17.13 


5.63 


1.80 
.16 


39.92  2.19 
33.11-  .93 
40.98  9.44 
IB. 57  4.20 
34.61 

32.60U  1.74 
41.43     7. 82 
31.46k  .09 
14.12 
32.77 

36.01  1.13 
31.46k  4.04 
34.90.  .10 


37.32 
1.01:  33.61 
l.ISi  34.81 


.1- 
.59 

.18 

■  HE 


30.43 

33.26 

34.13. 

33.64. 

33.61k 


.69 


.7lU  4.67 

33.68k  3.42 

33.00k  2.78 

34.19L  2.13 

,751;  30.90.  7.29 

35.69 

43.9"  7,11 

16.77  1.99 

19.69  2.43 

31.32k  6.69 


27.39 
26.33 

30.69k  4.12 

31.13.  7,39 

16.46L  1,93 


31.19 
34.8"- 
29.28 
32.83. 
34.17k  2.64 

26.96; 

27.70k  7.26 
32.69.  1.18 
29.26k  7.97 
12.09-  2.97 


93 


.74 
.91 
1.65 


2.69 


See  Reference  Noles  Following  Slatlon  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


r 

I  1  I 


DANVILLE 

DANVILLE   SE.AGE  PLANT 
CIISON  CITY   1  E 
HOOPfSTQN   1  NE 
KANKAKEE  wTB   f JLL  CTP. 

H.0NTICELL0  2 
PIPER  CITY  3  SE 
PONTIAC 
RANTOUL 
UDELL 


DIVISION 

•      •  • 

"1ST  SDUTMWE5T 


ALTON  OA"  26 

■EAftOSTOUN 

•LU'PS 

CAP.L1NVILLE 
S04AAOSVILLE   1  Nt 

GIAPTON 

SAIENVlLLE   I  E 
dlGGSVILLE 
HILLS80RO 
JACKSONVILLE 

JBPSETVUlE   2  S- 

KINCAIO 

KEOOPA 

HOUNT  OLIVE   1  E 
PANA 

SPRINCHELD  »S0  A» 
VIAOiN  1  ■ 
VIRGINIA 
»"ITE  HALL    1  E 


RID ION 

■EnTON  POREST  SERVICE 
■-  52 

CARHI   6  Nil 

OIRON  SPRINGS  AGR  w 

PA1RPIELO  RADIO  lUK 
OClCONDA  DA*   '  I 
HARR I  St  JRG 

NARR I SftURG  DISPOSAL  PL 


1.91- 
l.T» 

.86-  1.1! 
l.OftL  ,9A 
1.10 

.T«-  1.26 

1.1L»  .71 

.66-  l.OC 

1.22-  .83 
2.27 


EAST  SOUTHEAST 


CHARLESTON 
CLAV  CITY  6  SSE 
DIONA  1  Su 
fFPlNGHAH    3  R 
PLORA  9  NW 

GREENUP 

NUTSONVlLLE   POKER  PL 

LAMRENCEVILLE 

KATTOON 

HOREAOUA 

NIRTON   •  SSE 
OLNET  2  S 
PALESTINE 
PARIS 

SAINTE  HARIE 

SALE" 

TUSCOLA 
VANOAL1A  2  NM 
RINDSOR 


ANNA   1  E 

ISlLEVlLLE  SO   ILL  UN|v 

CAHOKIA 

CAIRO  "SO  C| 

cartondale  sehage  pl 

CARlVLE  reservoir 
centralia 

CHESTER 

OU  OUOIN  A  SE 

6RAN0  TQMER  2  N 

RASKASMA  R  NAV  L^C 
NAR ION  A  NNE 
NASHVILLE  A  NE 
PRAIRIE   Du  ROCKER  1«S* 
RIO  IUO  9  SE 


l.»0 

.63- 
1.31- 
:  .  "2- 
1  .66- 


■a 


•'1 

■  »6> 
1.721- 

i.»4- 

.72- 
1.60- 
.82- 
.82- 


1.6*. 

1.64 

1.66 

1.9T. 

1,14 
2,66 
2  .AO- 
1.6» 
I  .  38 


1.68- 
1.63-  1.2A 
1.59.  1.2Af 


1 .9*1 
2,02. 
1.0ft 


.») 
1 .3ft 
A. 09 
l.9|. 

1.31- 
7,04- 
1 .49- 
2.25- 
1.95- 

4 

1,13- 

•'S 


i,«»-  i 

..;> 

3,T«-  ,37 
1,67-  1, 
2.47 

l.AA.  1. 
3, (ftp  .01 

2.21-  1.30 
2.20 


.22,-  1 
.20-  1.67 
.37 


.'6- 

l.OOH- 
,»2 


1.3*-  1.A9 
1.67-  1.02 
1.6» 

>.j 
2.05- 
1.90- 


1.06-  1,16 


.97- 

at 


,83h 
1.3*-  ,7* 
1.0ft- 

.7jf 


5.46  2. A3 
5. Aft  2.03 


3,«2  1.00 


5.90 


5.6* 
3.60 
3.9u 


2.67 

1.30 
2.90 
.90 
1.23 


.'7-  1.27 
.'A 
.71 
.67-  1.32 
.70-  1.97 

:.! 

.6)-  2 


.37-  1.99 
.«9-  2.16 


.»2l 
.•3-  1.62* 
.79 
.59-  1.79 


4.21  1.00 
3.22 
4.2» 
3.42  I 

3.*a  i 

*.  62: 
3.9T  | 


l.AJ 
1.66 
1.73 


1.U9-  2.69 


1.33-  1.3A 
1.29-  1.60 
1.03-  2. OA 


.73 
1.22 
1.28 


3.06 
3.99 
3. Ill 
3.86 


». 27 
3.90 
9.90 
6.19. 


A. 66  1.26 


9.9a  l.AO 


.63- 

1.00- 

.»t> 


.33-  2.2ft 
.92-  2.60 
.9a-  2.21 


3.2»-  1,15 


1.2TU 


2.36 


3.  I  3- 
2.79. 

3.20- 


2.92.  1,03 


3,00-  1.00 


2.42-  1.A9 


2.71-  l.AS 

2.21-  2,33 

9.I3L  1 
2.««-  1 


2.61.  1.36 


2.-6-  1.37 


2.61- 
5.  OA 
3.6A 


2.36-  1.27E 


1.60  1.27.  2.99 
2.21-  2.17 
7.06 


2.49.  2.15 
2.16.  1.74 
2.66.  1.2» 
1.39-  2.37 
?.7o 


6,17  2.21 


6.03  1,46 


.10 
6,24 
l.«4 


9.87 
7,  AO 
6.29 


3,91  2,27 

ft.ftlj  4.76 

5,66  1.9ft 

•,.7,  2.49 


6.04i  1.3ft 


9.4l! 
6.56 
4.72 


3.33 
2.10 


2,13-  3.19 


4.17.  1.01 


2.87-  1.27 
2.47-  2.44 

1.6ft 

2.31.  1,9| 
4.7'  .26 


3,11-  1.41 
3.70. 


9.0}.  1 
A. 51- 

1.471-  1 

2.6AH  1.49 


2,93-  1.62 
2.66.  1.91 
2,97 


2.42.  1.22 


1.07, 


2.79 
1.90 
1.57 


3.68.  .62 
3.66.  .79 
2.09-  2.46 
3.94.  ,72 
1.39.  2,99 

4.99 
1.81 

A. 13-  .19 
2.99-  1.46 
2.56-  2,06 

1.73.  2.43 
2.33-  1,93 
I.37U  3,17 
2,35 


2.27r  2,33 

2.48 

2.30 

3.72.  1.26 
2.13.  2,18 

7.24 
1.17 

.32.  4.11 
4.23 
1.49 

1.23-  3,04 
,46»  4,04 
2.17k  2.15 
3.32-  1.27 
1.17 


4.34.  1.20 


1.47.  2,92 

1.35 

2.26 

2.03.  2,36 
1.74.  2,27 

7.62.  1,83 
2.71.  2,04 
2.19.  1.74 
1.19.  2,76 
1.31.  3,60 


1.7ft 


I 

f  1.31 


I.ftft.  2.72 
2.23.  I.ftl 
I.SaL  2,51 
.21.  3. A3 
2.1" 


4.76 
3.71 
9.42 
4.67 
3.42 

5,26 
6,31 


2,19 
1.21 


3.93  1.64 


'.13-  1,11 

4,46  ,97 
3,62. 

».7S  ,9| 


1,68.  2,19 
3,20.  ,72 


3.63 
9.16 
9.07 


1.79- 
2.01- 
4.69 


2.11-  1.12 


1.32. 
3.62 
9.74 
1.92- 
2  .  7. 


2,10-  1,01 
1,92 

1.19.  1,94 


4.31 
4.77 


1.91 
.94 
.66 


2.91- 
1.04- 
1.72- 
1.7a- 

.69- 

2.60- 
1.60- 
1.92- 
2.16- 

1.30 
1.79 

.81- 
1.09- 
2.70- 


2.9* 
1,90 
1.12 


6. OA  1.30 


3.70 
7,4ft 
3,27. 
'.72 

6,11 
7,67 
4.32 
9,69 


4.7ft 

.45 
,26 


6.  30 
3.88 
4.19 


3.  -.3 

1,97 
,6ft 


1.80 
7.91 
1.99 


1.73 
2.96 


,*9  1.79 
,97.  1,10 


1.46 
2.68 
.♦I 
.54 


9.69 

1.20 


9.90  1 
2.17 
3.60 
11.62  • 
6.09  4 

■.••I- 

2.09-  1 

9.70  2.91 

1.71  .25 
6.43  2,33 


2.35.  1.40 
2.95.  I. 40 
3.44. 
7.9ft. 

1.12 

3,10.  1,0ft 


2.73- 
2.4». 


9.»0  2.41 

4.21  .17 

1.76  2,99 

1.7ft  .Aft 
•■•I 

9.09  1.99 

A. 16  1,61 

4.*ft  1,42 
9.2ft 


2.96- 

1.60.  1,64 
1,01.  ,70 


2.86.  .61 
2.12.  ,9ft 
.43.  2,47 

1,3ft-  1,69 
1.42-  2.41 
2.20-  1.31 
2,47.  ,9A 


1,03.  2.19 


.76-  2.22 

.7ft-  1 

.86.  2,31 

,84.  2,49 


2,03 
3.27 
.83 
1.01.  2.34 


.32.  3.29 
3.7ft 

2.60 
.32.  1 
,16.  1,30 

2.0ft-  1,12 

1.71-  I 
,96-  2.90 
.91-  2.24 
.99.  3.06 

.11 

.79.  2.91 
2.09-  1.14 
1.04 


1.70-  1.32 

.64.  2 
2.90-  1.29 
2.96. 
1.9ft 

2.99. 
2.96. 
I.ftft. 
I.ftft 


1.29 
1.60 
2.94 


2.20 
1.31.  1,91 
1  ,0ft. 
2.35.  ,51 
2,02.  1,04 

1,6ft.  l.U 
1.34.  1.22 
1,51. 
2.12. 


2.4ft.  ,93 


2,71. 


•  1ft 


1,57.  1,51 
1,30.  1,6ft 
1,10.  1,94 
2,4ft.  ,61 


3.29 
7,46 
1  .48. 
3.62 


2.66 
3,43 
3.43 
3.29 


4.14  1,31 
1.97  1,33 


7.17 
2.73 
>.4ft 
7.  96 


3,0ft. 

3,99 

3,37 


3,«9  1.09E 


3.39 

2.10 
1.27 


4.20 
3.09 
4. 74 


2.70. 

6.40 

9.22 

4.21 

2.92 

4.20 
1.17 
7.89 
2.90 


37.93-  .77 
32. 3» 

26.61-10.03 
27.73-  ft. 13 
33. 6» 

31. tl-  4.10 
30.67-  3.30 
31.91-  .21 
27.14-  (.16 
16. 1' 

16.09-  1.17 


37.36 

31.69.  3.29 

.79^   31.49-  3,46 

36.42-  1.24 

36.03-  3.61 

,30{    39.43  2,29 

39.37  .2" 

34.42-  2.9) 

37.16.  2,|4 

2«.44-  7,75 


31.93-  3.19 

31.66  i,17 

32.69-  4.10 

3A.3'-  1.17 


42.43 

39.08 

36.34 

39.47- 

40.49- 


1.22 


.19 
9.99 


9,64 
4.71 
4,99 
7,76 


7.01 
'.91 
7.44 

11.11 
4.47 


40.  16 
39.21 

42.11-  1.12 

40.07 

36.64 

It. 71-  2.26 
44. AA  2.11 
44.03  2.»3 
43.44  4.06 
41.03 


41.20 
,99f  49.14   11, »7 
31.13 

43. 5«  3.74 


41.96-  6.14 

35.41 
36.16 

3I.|9  11.06 
37.69.  5, to 


3.19 


2.54 
2.31 


4,96 
3,42 
3,0ft 


2,91  ,61 
1,16-  1,96 
1.47 


4,39 

4,93 

7,31 


3,34  1,77 


6,24  7 
..76  1 

3.69  7,96 


7.74 
•.'0 
4.9ft 
9.91 


13.76- 

37.68.  2.»6 

36.69.  1.03 
39.29.  2.11 
36.93-  9.29 

32.38 

37.27-  3.23 
36.16-  4.17 
33.44 
33.69 


39.66-  6.22 


37.ft»-  6.12 
IT. 04.  A. II 
Aft. 73  2.70 
33.19-  1.24 
AI.79 

43.14  1.7' 
30.33  3.1" 
31.09-  5.71 
It. IP 


S#«  R«Ut46C4  N0I44  Following  SUUoo  Indoa 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MC  LEAhSfiDRn 
»T  CARMEL 
MT  VfcRNDN 
RENO  LAKE  DAH 
KCSIClARt 


NE 


1.73- 
1.71 
:  .">- 
1.47 
3.6*. 


.93- 
1.03 
1.02- 


2.68 
2.30 


4.84: 

4.  RU1 

5.  30 


.49 

1.01 
.  19 
.3* 


2.94^.  |,IJ 
2.99 
3.78. 

3.98h 

iVllf 


.B7L.  3,14 

.88 
1.75U  2.41 
1.23 

1.62k  2.57 


2.86- 

*.»2 
4.29!  ,*0 
3,08 
3,66  ,03 

1.93.  2,41 
2.»1 


3.86 
6.71 
3.951 
3. 77 

9.*2! 


1,91 
2.92 


2.36- 

1.611 
1.73- 
1.25 
3.70 

i.ttL 

2.29 


9. 05 
».*1 
4.99  1.67 

4."2 

6^79 


1.70 


Ml 


».*1 
9.04! 
9.15 
4.91 
9.89 


1.28 
2.2 


36.54- 

34.92 

50.26 


3.30 
4.25 
3.63 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  6  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


1978 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  sp 

ing  minimum  of 

First  (all  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 
below 

20  '  or 
below 

24"  or 
below 

28  or 
below 

32"  or 
below 

32  or 
below 

28  or 
below 

24  or 
below 

20  or 
below 

IE  or 
below 

k 

0 

20  or  below 

24  or  below 

28  or  below 

32  or  below 

« 
i 

|Temp. 

« 
Q 

|Temp.  | 

Date 

[temp.  J 

0 
(3 

Temp.  | 

Date 

Temp.  1 

© 

a 

Temp. 

£ 
a 

Temp. 

£ 

Temp. 

• 

Q 

Temp. 

0 
1 

Temp. 

JS 
0 

- 

•      •  • 

N"RTH"E5T 

01 

At  ena 

95 

9.  8* 

-11 

1-10 

3-  9 

5 

17 

4-  7 

22 

4-  2 

22 

11-  7 

?B 

11-25 

2-. 

1 1-28 

12 

1 1-28 

12 

264 

249 

237 

219 

DIXON 

99 

9.  9 

-12 

1-11* 

8 

3~1  8 

17 

3-27 

22 

28 

5-  1 

1 1 

lo"  8 

J'l 

28 

11-20 

2  > 

11-28 

1  3 

1 1-28 

13 

263 

255 

23D 

207 

160 

Fpefp-iRT  I.45TE  MTR 

PLT 

9ft 

9.  9 

-11 

2-70* 

3-18 

13 

3-78 

20 

3-2" 

20 

5-  1 

27 

5-  6 

32 

10-  8 

29 

10-17 

28 

11-13 

24 

U-20 

to 

U-26 

13 

253 

2  37 

232 

169 

153 

Fulton  "am  13 

91 

9-10* 

-10 

2-19 

3-11 

16 

3-18 

18 

3-2P 

23 

3-28 

23 

5-  2 

32 

11-14 

30 

11-19 

24 

11-19 

2- 

11-23 

20 

U-26 

15 

262 

250 

216 

216 

;v6 

BALVA 

95 

9-  9 

-10 

1-1 1* 

3-10 

15 

3-1  b 

19 

3-27 

24 

3-27 

24 

5-  2 

30 

11-  7 

jr' 

1 1-14 

27 

1 1-19 

2  S 

11-28 

ii 

1 1-28 

13 

263 

255 

237 

212 

169 

GFNESFO 

95 

9-  8* 

-11 

1-10 

3-  9 

5 

3-16 

20 

3-27 

23 

3-27 

2  • 

5-  2 

31 

10-  8 

y 

11-14 

28 

11-19 

2- 

U-28 

■  A 

11.28 

I* 

264 

255 

237 

212 

159 

hfnne°in  pqwer  Plant 

97 

9.  9 

-14. 

17-10 

3-10 

12 

3-18 

IB 

3-18 

18 

4-22 

27 

5-  3 

31 

10-  B 

30 

1U-24 

?8 

U-21 

2- 

11-28 

14 

11-28 

14 

263 

255 

2  48 

185 

158 

kfhanfe  1  E 

95 

9.  9 

3-  9 

3 

3-18 

IB 

3-27 

22 

5.  2 

26 

5-  3 

79 

10-  B 

29 

1U-17 

25 

11-19 

2- 

11-28 

1 1 

U-28 

1  1 

264 

255 

23T 

166 

158 

MHL I NF   H50  AP 

95 

9-  8* 

-13 

12-10 

3-  9 

7 

3-10 

19 

3-27 

2  1 

3-27 

2  1 

5-  3 

32 

10-  8 

31 

11-  7 

27 

11-19 

23 

11-28 

14 

U-28 

14 

264 

263 

237 

225 

158 

M"R«  H0M 

96 

9.  9 

-17 

12-10 

3-11 

15 

1-77 

20 

3-28 

24 

3-28 

2*. 

5-  6 

32 

10-  B 

30 

10-17 

27 

11-19 

22 

11-25 

/O 

U-28 

1  3 

262 

243 

236 

703 

135 

M1UNT  CARAQLL 

95 

9.  9 

-15 

17-1 0* 

3-27 

1  -, 

3-27 

16 

3-27 

16 

5-  6 

28 

5-10 

32 

10-  7 

31 

10-  8 

?5 

10-17 

23 

11-19 

'0 

U-28 

12 

246 

237 

204 

155 

150 

PAH  pah 

93 

9.  9* 

-16 

2-19 

\m  ^  a 

10 

1 ' 

18 

3-24 

24 

5-  2 

26 

5-  4 

31 

10-  8 

28 

10-  B 

28 

1 1-20 

22 

11-28 

15 

1 1-28 

:■> 

255 

254 

241 

139 

157 

R1CHELLF    6  NX 

91 

9.  8 

-13 

1-30 

3-15 

1  J 

-18 

13 

3-18 

13 

5-  2 

28 

5-  6 

32 

~ 

* 

R1CHELLF 

29 

l" 

27 

•  1  "tS 

23 

14 

U-2  8 

14 

z 

R"CKFnR6  HSO  AP 

95 

9-  A 

-13 

1-30* 

3-18 

1- 

14 

3-27 

22 

5-  1 

27 

5-  6 

3  0 

10  8 

29 

1017 

?a 

11-19 

23 

11-25 

20 

11-28 

.5 

255 

252 

237 

169 

155 

STOCKTON    I  N 

94 

9-  a 

-15 

1-10 

3-18 

[  - 

3-18 

1A 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

10-  6 

25 

10-  8 

25 

u-  1 

2- 

11-19 

20 

11-78 

10 

255 

246 

182 

15* 

158 

TTSKIIHA  2  SE 

96 

9.  8 

-13 

12-10 

\~  o 

) 

3-18 

IB 

3-18 

18 

3-27 

25 

5-  3 

30 

31 

.'8 

11-21 

2- 

14 

14 

264 

255 

246 

125 

158 

HALWJT 

•        •  • 

96 

9-  R 

-13 

?-  6 

3- 

3-18 

19 

4-  7 

23 

5-  1 

27 

5-  7 

30 

10-  8 

31 

11-14 

28 

1 1-20 

23 

1 1  "?a 

1-2 

14 

14 

264 

255 

232 

197 

159 

NHRTHFAFT 

02 

ANT  tOC  H  2  NH 

9.  9 

-12 

2-19 

3-18 

12 

3-70 

2" 

4-22 

23 

5-  2 

26 

5-  6 

32 

29 

76 

23 

— 

11-25 

20 

14 

256 

250 

207 

18  3 

155 

AURORA 

9* 

9.  B 

-11 

12-10 

3-18 

1* 

3-18 

14 

3-25 

24 

4-2  2 

27 

5-  1 

30 

10  8 

29 

11-16 

28 

1120 

2* 

16 

1 128 

LA 

255 

255 

240 

?0» 

160 

B«R» INCTOM 

96 

9-  9 

-11 

12-10* 

3-18 

1  !> 

3-18 

1  5 

4-27 

24 

4-22 

i. 

5-  6 

31 

10-  6 

28 

10-  8 

28 

11-16 

24 

11-25 

^0 

11-28 

1 6 

255 

1  6  9 

155 

CHICAGO  0 1  HARE  HS'i 

AP 

95 

9.  8 

-10 

12-10 

3-  9 

3-18 

19 

3-24 

24 

4-22 

28 

5-  2 

10-  8 

31 

11-15 

27 

11-19 

21 

11-28 

1  8 

11-30 

11 

266 

255 

240 

207 

159 

CuIfAr.o  UNIVERSITY 

97 

9-  9 

-  5 

17-10* 

3-  5 

s 

3-  9 

18 

3-18 

21 

3-25 

26 

4-22 

32 

11-14 

32 

11-25 

26 

11-28 

19 

ll-2» 

19 

U-30 

15 

770 

264 

235 

245 

206 

C"KAr.o  kiohav  Hsn 

AP 

95 

9-  8 

-  8 

12-10 

3-  9 

16 

3-18 

19 

3-18 

19 

3-25 

27 

5-  2 

30 

10-17 

32 

11-15 

28 

11-25 

2* 

U-28 

■  9 

11-30 

15 

266 

255 

252 

215 

168 

of  kaib 

9A 

9.  9* 

-13 

1-30 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-25 

2  3 

5-  1 

28 

5-  3 

32 

10-  8 

30 

11-15 

28 

U-20 

23 

U-28 

14 

U-26 

14 

255 

255 

240 

158 

ElCIN 

95 

9.  9 

- :  - 

12-10 

3-10 

7 

3-19 

19 

3-26 

24 

4-22 

2  P 

5-  7 

30 

10-  6 

31 

11-14 

28 

11-19 

24 

U-26 

15 

U-28 

:•> 

263 

254 

•>3H 

706 

159 

O^BHAPO   HOOOS    ST  ►'ARK 

96 

9.  9 

-12 

1-30 

3-10 

8 

18 

3-18 

18 

27 

5-  3 

30 

2" 

78 

24 

18 

ID 

265 

255 

214 

138 

JnLtET  RRANDON  RD 

DAM 

97 

9-  9 

-  9 

1-1 1* 

3-  9 

11 

3-18 

IB 

3-19 

23 

4-22 

28 

5-  3 

32 

10-  8 

y 

11-19 

27 

11-21 

23 

U-28 

18 

11-79 

it 

265 

255 

247 

7  1  1 

138 

MARFNIO 

9  = 

9-  8 

-13 

2-19 

3-18 

13 

3-18 

13 

4-22 

23 

5-  2 

28 

5-  6 

31 

10-  6 

27 

1U-  8 

27 

11-  1 

22 

U-20 

20 

11-28 

12 

255 

247 

.  9  1 

159 

153 

OTTAHA 

99 

9.  8 

•  6 

17-10* 

3-  9 

12 

-~  ' 

1? 

3-18 

21 

3-20 

2" 

5-  2 

31 

I?"  J 

32 

■>8 

11-25 

2- 

u  -30 

15 

1 1-30 

J  5 

266 

266 

252 

245 

168 

PARK  FOREST 

95 

9.  9 

-  8 

1-30 

3-  9 

9 

3-  1  8 

u 

3-18 

18 

4-22 

26 

5-  3 

31 

31 

1 l~15 

?8 

11-25 

22 

U-27 

'0 

U-28 

14 

264 

254 

252 

207 

158 

PFRU   2  W 

96 

9.  A 

-18 

1-10 

3-  9 

10 

3-10 

2" 

3-18 

24 

3-25 

27 

5-  3 

31 

10-  B 

29 

11-  7 

28 

11-24 

2* 

U-28 

19 

U-30 

12 

266 

263 

251 

227 

158 

HAUKERAN 

9? 

8-16* 

-10 

1-  2 

3-19 

16 

3-76 

20 

3-26 

20 

4-23 

27 

5-  3 

30 

10-  B 

30 

10-25 

26 

11-17 

2* 

U-28 

11-29 

*  3 

755 

158 

HuEAinN  3  SE 

97 

9.  8 

-16 

1-30 

3-18 

15 

3-18 

15 

4-22 

22 

5-  3 

28 

5-  6 

30 

10-  8 

29 

10-17 

28 

11-19 

24 

11-7.2 

20 

U-28 

16 

259 

249 

211 

167 

155 

HFST 

03 

C«LFS»U»C 

93 

9.  8 

-10 

1-10 

3-  9 

10 

3-27 

22 

3-27 

22 

5-  2 

31 

~ 

11-20 

24 

15 

11-28 

15 

764 

- 

238 

- 

- 

GOLDEN  1  NH 

96 

6-28 

•  20 

2-  6 

3-10 

15 

3-18 

1» 

3-27 

21 

4-20 

26 

5-  2 

31 

32 

28 

| ,  ?? 

1« 

11  5b 

18 

1  1  ~  I 

1* 

272 

255 

246 

7C8 

179 

LA  HAPPF 

95 

9*  9. 

-12 

2-  6 

3-10 

15 

3-27 

18 

3-27 

18 

3-27 

1  1 

5.  2 

2  , 

1  A  A 

2* 

in  a 

28 

11-21 

2* 

1  3 

11 

263 

246 

239 

195 

159 

MHNHQUTH 

4  5 

9.  A  ♦ 

-  8 

2-  6 

3-  9 

8 

3- 1  B 

1  a 

3-27 

2  j 

3-27 

23 

5-  2 

3D 

10  8 

32 

11  7 

27 

23 

1 1  28 

14 

1128 

14 

264 

255 

237 

725 

159 

OUINCV   F  A A  AP 

9A 

8-2* 

-16 

2-  5 

3-  9 

3 

3-10 

1  P 

3-1R 

21 

3-27 

25 

3-27 

25 

11-14 

31 

11-28 

24 

11-28 

24 

12-  » 

19 

12-  7 

16 

273 

269 

233 

246 

232 

Q|I|NC»   nAM  21 

95 

9-  8 

-13 

2-  7* 

3-11 

1* 

3-77 

20 

3-28 

22 

3-28 

22 

3-28 

22 

30 

,  J 

28 

* !  ~  *  ? 

20 

\  *"^a 

20 

12-4 

15 

268 

246 

245 

211 

210 

RllSMVILLE 

*        •  • 

6-26 

-1A 

2-  6 

3-10 

15 

3-77 

20 

3-27 

20 

3-27 

20 

5-  2 

31 

10- 

30 

11-14 

28 

11-28 

17 

U  -28 

17 

12-  7 

15 

272 

246 

246 

7  3.' 

139 

CFNTRAL 

OA 

CMENQA 

96 

9-  9* 

-10 

2-19 

3-18 

22 

3-25 

27 

5-  3 

30 

10-  8 

28 

10-  8 

28 

10-17 

24 

11-28 

17 

U-30 

16 

213 

197 

158 

O'CATUR 

97 

- 10 

3-  5 

3-18 

13 

3-18 

13 

3-18 

13 

3-20 

5-  2 

31 

10-  8 

27 

10-  8 

27 

10-24 

24 

12-  4 

20 

12-  8 

14 

263 

261 

22T 

702 

159 

FARMER  CITY 

9~38* 

3-  5 

I 

3-18 

20 

3-18 

20 

3-25 

77 

5-  2 

32 

10-15 

3? 

10-24 

27 

11-28 

20 

U-28 

20 

12-  8 

11 

278 

255 

235 

211 

166 

HAVANA   4  SHE 

9A 

"it 

1-^5* 

3-10 

13 

3-18 

3-27 

1 3 

3-2  8 

: 

10-  B 

y 

11-19 

28 

11-26 

1« 

1 1-28 

18 

12-  6 

12 

273 

255 

246 

216 

156 

L»C"N   2  E 

9*  8 

9 

17-10 

3-  9 

3-18 

3-18 

1  0 

4-22 

5"  3 

10-14 

32 

10-17 

28 

11-25 

24 

U-2» 

15 

U-26 

15 

264 

253 

252 

178 

164 

L'NCOLN 

93 

7-  1* 

•  6 

7-18 

3-  5. 

6 

3-18 

19 

3-18 

19 

3-25 

28 

5-  1 

32 

J 

3  ! 

1 

r  1 

?  8 

11- 

21 

4 

19 

12- 

1  3 

278 

169 

MASON  CITY    I  NH 

6-26 

3-10 

3-18 

19 

3-18 

|  j, 

3-27 

3 1 

3? 

11-21 

28 

11-28 

1° 

1 

19 

1 2  -  8 

12 

273 

259 

255 

239 

138 

MTNHNK 

9B 

9-11 

*12 

.5™  « 

17-  9 

3-  9 

3-19 

4-  3 

5"  3 

29 

28 

17 

1 126 

17 

14 

266 

254 

254 

195 

164 

NORMAL 

93 

9-  9* 

-10 

7-22* 

3-  9 

ii 

3-10 

17 

3-la 

21 

3-25 

27 

5-  I 

31 

10-  8 

32 

11-21 

27 

11-25 

24 

U-28 

19 

12-  4 

16 

270 

263 

232 

241 

160 

Pfo»ia  uso  AP 

95 

9-  8 

-  8 

12-10* 

3-1S 

16 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-27 

26 

5-  2 

32 

10-  8 

32 

11-14 

28 

11-28 

17 

U-26 

17 

U-30 

16 

257 

.'5! 

255 

232 

139 

P»INCFVILLE 
•      •  • 

95 

9-10* 

•  13 

12-  9 

3-10 

16 

3-10 

16 

3-27 

23 

3-27 

23 

5-  3 

29 

10  8 

29 

10-14 

27 

11-19 

23 

U-28 

11 

11-28 

11 

263 

263 

217 

201 

158 

EAST 

05 

OANVULF 

96 

6-27 

1  30 

3-18 

3-18 

1 5 

3-18 

13 

5-  3 

5-  3 

2  6 

10-  8 

31 

10-24 

27 

11-30 

20 

U-30 

20 

12-  9 

11 

266 

257 

25^ 

174 

138 

HOQPE^TON   1  NE 

9A 

9-  9 

-  7 

2-  7 

3-  9 

11 

3-10 

20 

3-18 

21 

5-  3 

28 

5-  3 

28 

10-15 

32 

1 

27 

21 

1  1*^8 

18 

1  ?"?o 

14 

274 

265 

255 

174 

165 

KANKAKEF    HTR  POLL 

CTR 

96 

9-  9 

.  7 

2-18* 

3-10 

10 

3-10 

10 

3-27 

24 

3-27 

24 

5-  2 

32 

10-  8 

f 

28 

[  J"  5! 

16 

1  1 

18 

16 

26. 

263 

2'f. 

73" 

159 

P'PFR   CITY   1  SE 

95 

9-  a* 

-  9 

7-18 

3-  9 

13 

3-  9 

13 

3-18 

22 

5-  3 

28 

5-  3 

28 

3  2 

in  17 

26 

18 

15  4 

270 

2  5  5 

1  6  7 

PONTISC 

96 

9-  8 

-  B 

3-  5* 

3-  9 

9 

3-  9 

9 

3-18 

23 

3-23 

27 

3-  1 

30 

31 

112 1 

! 1 

7- 

11-21 

2* 

1 128 

17 

11  30 

16 

766 

264 

2*» 

74  1 

167 

RANTOUL 

96 

7-21 

•  6 

1-10 

3-10 

3-10 

8 

3-lB 

23 

5-  3 

27 

5-  3 

27 

_ 

. 

UP  BAN  A 

93 

9-l9» 

-  5 

1-10 

3-  5. 

! 

3-  9 

IB 

3-18 

22 

3-25 

28 

5-  1 

32 

10-24 

30 

11-28 

73 

11-28 

2* 

12-  4 

20 

12-  8 

14 

278 

270 

23-, 

745 

176 

HATSEKA   2  NH 
*        «  • 

96 

7-  7 

-15 

2-19 

3-10 

9 

3-10 

1 

3-lB 

23 

4-22 

28 

3-  3 

29 

10-  7 

29 

10-15 

78 

10-24 

24 

U-2» 

17 

U-30 

15 

263 

263 

22  1 

176 

157 

HFST  50"THHEST 

06 

ALTON   DAM  26 

9« 

e-25 

-  3 

1-26 

3-  6 

9 

3-  7 

l~ 

3-18 

23 

3-18 

2< 

3-27 

32 

10-24 

12 

11-28 

26 

12-  4 

1» 

12-  4 

12-  6 

13 

277 

263 

75S 

211 
139 

C«RL|NVULE 

97 

8-2** 

-  9 

3-  }♦ 

3-18 

15 

1-18 

15 

3-18 

13 

3-18 

15 

3-  7 

30 

10-  8 

y 

10-17 

28 

11-28 

2- 

12-  S 

« 

12-  6 

15 

265 

713 

CPJliOFVILLE 

96 

6-30 

-15 

2-  A 

3-18 

11 

3-77 

2^ 

3-27 

20 

3-27 

20 

3-  3 

32 

10-  8 

29 

1U-17 

28 

11-  7 

23 

U-2« 

.3 

U-28 

13 

255 

246 

22-. 

704 

156 

HtLLS"ORO 

97 

8-24 

-  5 

2-  6 

3-  5. 

. 

3-18 

IT 

3-18 

17 

3-18 

IT 

3-  2 

32 

10-15 

y 

H-25 

.'8 

12-  4 

20 

12-  * 

/O 

12-  a 

15 

278 

261 

2  6 

7  5.- 

166 

JACKSONVILLE 

96 

7-  2 

-10 

2-  7* 

3-10 

15 

3-18 

19 

3-28 

23 

3-28 

21 

5-  4 

32 

10-  8 

30 

10-17 

28 

11-28 

2< 

12-  4 

/o 

12-  8 

I* 

273 

261 

243 

203 

157 

S—  R 

•  Ur«nc« 

N 

M  Followlns 

SUHod 

la* 

IX 

-  7  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


e.  u 
Dtation 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16' or 
below 

20'  oi 
below 

24°  or 
below 

28"  or 
below 

32°  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24  "  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

I 

0 

20°  or  below 

24 B  or  below 

E= 
0 

ja 

0 

32"  or  below 

Date 

ITemp.  1 

Date 

ITemp.  1 

Date 

ITemp.  1 

Date 

Temp. 

0 

Q 

|  Temp.  1 

Dale 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

ja 
o 

JCRSEWULE  2  Sh 

97 

8-25 

-10 

3-  5+ 

3-10 

a 

3-1B 

17 

3-19 

22 

3-27 

27 

4-22 

32 

10-  8 

27 

10-  8 

27 

12-  4 

21 

12- 

8 

13 

12-  a 

13 

273 

265 

260 

19' 

169 

PaNA 

9* 

6-27+ 

-  5 

3-  5* 

3-15 

14 

3-18 

14 

3-1B 

14 

3-18 

14 

5-  2 

31 

10-24 

32 

U-2A 

27 

12-  4 

22 

12- 

8 

1- 

12-  8 

16 

265 

265 

261 

255 

175 

SPRINGFIELD  "SO  A* 

97 

7-  !♦ 

-10 

2-  6 

3-1^ 

16 

3-1B 

16 

3-lfl 

16 

3-18 

1* 

3-27 

31 

10-  8 

31 

11-28 

22 

11-28 

22 

12- 

7 

16 

12-  8 

12 

265 

264 

255 

255 

195 

VTRDE*1  1  N 

96 

7-   1  + 

•  11 

2-  6 

3-1" 

12 

3-t8 

IB 

3-in 

18 

3-18 

IB 

5-  2 

32 

10-  B 

30 

10-17 

26 

11-28 

22 

12- 

4 

19 

12-  8 

12 

273 

261 

255 

213 

159 

WHITE  HALL   1  E 
*      #  • 

97 

7-  1 

-13 

3-  5 

3-15 

13 

3-18 

1  3 

3-lfl 

13 

3-27 

5-  1 

32 

10-  8 

32 

10-24 

26 

1 1-2£ 

22 

12- 

4 

1  7 

12-  1 

1  b 

264 

26] 

255 

211 

EAST  SOUTHEAST  07 

CHARLESTON 

95 

6-27 

-  7 

2-  7 

3-18 

11 

3-18 

11 

3-lfl 

11 

3-18 

11 

5-  2 

32 

10-  8 

3" 

11-  fl 

28 

12-  4 

21 

12- 

8 

19 

12-  9 

13 

266 

265 

261 

235 

159 

EPF  INf'HAH  3  " 

96 

6-28 

-11 

3-  5 

3-19 

16 

3-19 

16 

3-19 

16 

3-19 

1' 

5-  6 

32 

10-  8 

3" 

10-24 

2  7 

12-  4 

23 

12- 

9 

14 

12-  9 

14 

265 

265 

260 

219 

155 

Fl OKA   5  NW 

98 

6-25* 

-14 

3-  5 

3-10 

15 

3-18 

17 

3-1B 

17 

4-22 

2" 

5-  6 

32 

10-  8 

27 

10-  8 

27 

12-  4 

23 

12- 

9 

15 

12-  9 

15 

274 

266 

261 

169 

155 

MATTU1N 

96 

6-30* 

-  5 

1-10 

3-19 

16 

3-18 

If. 

3-18 

16 

3-18 

IS 

5-  2 

32 

10-  6 

32 

11-2A 

28 

12-  3 

24 

12- 

8 

16 

12-  8 

16 

261 

265 

260 

255 

159 

M^wFAOUA 

95 

7-  1  + 

-10 

?-  7 

3-10 

6 

1.18 

18 

3-22 

23 

3-24 

25 

5-  1 

3  2 

10-  8 

29 

10-24 

27 

12-  8 

1* 

12- 

b 

16 

12-  8 

16 

273 

263 

261 

214 

160 

NrwTO"  6  SSE 

100 

6-28 

-12 

3-  5 

3-  6 

.  9 

3-18 

20 

3-18 

20 

3-19 

27 

5-  2 

31 

10-  8 

31 

11-  8 

26 

12-  4 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

278 

266 

261 

234 

159 

□LNEY  2  S 

100 

6-29* 

-15 

3-  5 

3-10 

16 

3-18 

17 

3-1B 

17 

3-18 

17 

5-  2 

32 

10-  8 

11-  8 

27 

12-  4 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

274 

266 

261 

235 

159 

PALESTINE 

102 

6-27 

-  9 

3-  5  + 

3-  6 

13 

3-18 

18 

3- IB 

18 

3-18 

18 

5-  2 

32 

10-  8 

3" 

U-  8 

28 

12-  4 

24 

12- 

8 

2  0 

12-10 

10 

279 

265 

261 

235 

159 

PARIS  WATERWORKS 

97 

6-2  T 

-11 

?-  7 

3-10 

9 

3-18 

IB 

3-lfl 

la 

3-1  a 

IB 

5-  2 

32 

10-  8 

32 

11-28 

27 

12-  4 

21 

12- 

8 

17 

12-  9 

14 

274 

265 

261 

255 

159 

SALFM 

99 

8-24 

-  8 

3-  5 

3-  6 

16 

3-18 

19 

3-lfl 

19 

3-18 

19 

4-2? 

32 

10-  8 

32 

11-25 

28 

12-  4 

22 

12- 

8 

19 

12-  9 

13 

278 

265 

261 

252 

169 

Tl'Sf  OLA 

95 

6-30 

-  7 

2-  7+ 

3-  9 

13 

3-18 

18 

3-lfl 

18 

3-25 

25 

5-  2 

30 

10-17 

32 

10-24 

28 

12-  4 

22 

12- 

a 

16 

12-  8 

16 

274 

265 

261 

213 

168 

VANHAL I  A    2  NW 

97 

8-25 

-  9 

3-  5 

3-in 

15 

3-18 

15 

3-18 

15 

3-18 

15 

4-22 

30 

10-  8 

30 

10-24 

'6 

11-30 

20 

u- 

10 

20 

12-  9 

12 

266 

257 

257 

220 

169 

W  TNHSnR 

*        •  • 

94 

7-21  + 

-10 

?  -  6 

3-18 

16 

3-18 

16 

3-lfl 

16 

3-18 

5-  3 

3 1 

10-17 

3  1 

10-24 

'6 

12-  4 

20 

12- 

4 

2  0 

12-  9 

13 

266 

261 

26  1 

220 

167 

SOUTHWEST  08 

ANNA    1  E 

102 

8-25 

-  1 

l-?6 

3-  5 

1 

3-18 

20 

3-18 

20 

3-18 

20 

4-22 

3  2 

10-27 

31 

11-29 

28 

12-  4 

23 

12- 

0 

20 

12-  9 

16 

279 

265 

261 

256 

188 

BCLLEVHLE  SO  ILL  UNIV 

99 

8-24 

-  e 

3-  5 

3-  5 

>  8 

3-18 

20 

3-1B 

20 

3-18 

20 

5-  2 

30 

10-  8 

30 

10^.4 

27 

12-  4 

24 

12- 

8 

18 

12-10 

10 

280 

265 

261 

220 

159 

CAHHKIA 

103 

6-30 

-  7 

3-  5 

3-  6 

9 

3-10 

17 

3-lfl 

21 

3-18 

21 

3-27 

32 

10-  8 

32 

12-  1 

28 

12-  4 

22 

12- 

8 

16 

12-  8 

16 

277 

273 

261 

258 

195 

CAIRO  NSO  CI 

10" 

7-  It 

5 

1-26 

3-  5 

14 

3-  5 

14 

3-  5 

U 

3-  5 

14 

3-18 

29 

12-  4 

2B 

12-  4 

28 

12-  8 

23 

12- 

9 

19 

NONE 

279 

27B 

274 

261 

100 

8-2  5  + 

-11 

3-  5 

3-  7 

16 

3-t8 

20 

3-lfl 

20 

3-19 

26 

5-  2 

30 

10-  8 

30 

10-27 

28 

12-  4 

23 

12- 

9 

17 

12-10 

12 

278 

266 

261 

222 

159 

CARLYLE  RESERVOIR 

99 

8-26 

-  6 

2-  6 

3-  6 

4 

3-10 

19 

3-19 

22 

3-19 

22 

5-  2 

32 

10-  8 

32 

12-  <• 

22 

12-  4 

22 

12- 

8 

20 

12-  9 

8 

27B 

273 

260 

260 

159 

an  OU^Im  4  s£ 

1 06 

8-25 

-10 

3-  5 

3-  5 

■10 

3-10 

20 

3-lfl 

2 1 

3-18 

21 

5-  2 

31 

10-  8 

2fl 

10-  B 

2  8 

12-4 

23 

12- 

8 

1 Q 

12-  9 

16 

2  79 

273 

26  1 

204 

159 

KASKA9KTA   R   NAV  Ll'CK 

100 

8-2  5 

-  6 

?-  6 

3-  7 

12 

3-10 

20 

3-1B 

24 

3-19 

27 

5-  3 

32 

10-  a 

3? 

12-  4 

22 

12-  4 

22 

12- 

8 

1{ 

12-  9 

15 

277 

273 

261 

260 

158 

MARIO*'   4  rJNE 

100 

8-26 

-  8 

3-  6* 

3-  6+  8 

3-\e 

20 

3-lfl 

20 

3-19 

21 

4-22 

32 

10-  8 

31 

11-  8 

27 

12-  4 

22 

12- 

9 

14 

12-  9 

14 

278 

266 

261 

234 

169 

NASHVILLE   4  NE 

101 

e-25 

-  4 

?-   6  + 

3-  5 

2 

3-  6 

19 

3-lfl 

23 

3-18 

23 

3-27 

32 

11-19 

31 

12-  4 

22 

12-  4 

22 

12- 

U 

19 

12-  9 

15 

279 

277 

261 

261 

237 

S»A»TA 

102 

8-25+ 

-  4 

2-  6 

3-  5 

0 

3-  6 

20 

3-18 

22 

3-18 

22 

5-  2 

31 

10-17 

31 

12-  4 

22 

12-  4 

22 

12- 

8 

18 

12-  9 

16 

279 

277 

261 

261 

168 

WATFRLDH 

*        •  • 

99 

B-25 

-  4 

2-  6 

3-10 

18 

3-10 

18 

3-18 

27 

5-  2 

32 

10-  9 

30 

- 

160 

S1UTHFAST  09 

ALBION 

6-28  + 

3-  5 

0 

3-18 

3-18 

3-18 

20 

5-  2 

32 

10-16 

30 

12-  4 

12-  8 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

279 

266 

265 

261 

167 

B^OIKPOPT  DAM  52 

100 

6-28 

-  4 

2-19  + 

3-  5 

0 

3-  6 

IB 

3-1B 

21 

3-18 

21 

4-22 

32 

io-  a 

31 

11-  8 

26 

12-  a 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

279 

276 

265 

235 

169 

OIXON  SPRINGS   ACR  C 

100 

8-25 

-  3 

3-  5 

3-  5 

.  3 

3-  5- 

•  3 

3-18 

21 

3-18 

21 

4-22 

30  ] 10-  8 

31 

10-15 

28 

12-  8 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

279 

279 

265 

211 

169 

FAIRFIELD   RADIO  WFIW 

ioo 

8-24 

-10 

1-30 

3-  6 

15 

3-18 

17 

3-lfl 

17 

3-1B 

17 

5-  2 

io-  a 

29 

11-  8 

27 

12-  4 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

278 

266 

261 

235 

159 

HtRRISBURG 

10? 

8-25  + 

-  7 

3-  5 

3-  6 

16 

16 

3-1R 

21 

3-18  21 

4-22 

K 

io-  a 

32 

11-  8 

2  8 

12-  8 

23 

12- 

9 

18 

12-10 

13 

279 

278 

265 

233 

169 

Mr   LEAN5BI1R0  2  ENE 

103 

8-26 

-  5 

3-  5 

3-  6 

3-16 

20 

3-18 

20 

3-19 ,26 

5-  2 

32 

io-  a 

32 

11-  fl 

2  8 

12-  4 

24 

12- 

9 

19 

12-  9 

13 

278 

266 

261 

234 

159 

MT  CARMFL 

100 

6-30  + 

-  5 

1-30 

3-  6 

I 

3-  6 

4 

3-1B 

21 

3-18 

21 

3-26 

32 

11-  8 

30 

12-  4 

25 

12-  9 

16 

12- 

9 

18 

12-10 

13 

279 

278 

266 

261 

227 

MT  VERN1N  3  NE 

102 

8-25 

-10 

3-  4 

3-  6 

14 

3-17 

IB 

3-17 

13 

3-23 

26 

5-  2 

32 

10-  8 

2" 

10-  6 

2  8 

12-  4 

22 

12- 

a 

19 

12-  9 

14 

278 

266 

262 

199 

159 

RCNO  LAKE  DAM 

10? 

-  4 

3-  5 

3-  6 

8 

3-  6 

8 

3-18 

21 

3-19 

27 

3-26 

32 

11-  8 

31 

12-  4 

23 

12-  4 

23 

12- 

9 

16 

12-  9 

16 

278 

278 

261 

260 

227 

R"S'CLA"E 

98 

8-25 

0 

2-  6* 

3-17 

19 

3-17 

19 

3-18 

25 

5-  2 

32 

11-  8 

28 

11-  B 

28 

12-  8 

24 

12- 

9 

18 

12-10 

12 

267 

266 

235 

190 

•       *  * 

*  T  A  TF  FXTREMES 

D'l  OLiniN  t,  SE 

106 

8-25 

G°LnE''  1  NW 

-20 

2-  6 

S 

se  B 

eferencc 

No 

es  Folic 

win 

3  Statloc 

In  a 

ex 

-  8  - 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Depth 

Time 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

Septra]  ti 

October 

November 

December 

Annual 

0 

0 

> 
< 

s 

I 

1 

UJ 

• 

> 
< 

Extremes 

« 

0 
> 
< 

Ext. ernes 

• 

& 

K 
0 

> 
< 

0 

| 
h 

0 

« 
0 

> 
< 

0 

8 
* 

M 

UJ  , 

0 

D> 
1 

0 

> 
< 

5 

1 

0 
t* 
I 
0 
> 
< 

Extremes 

• 
« 

0 

> 
4; 

S 
0 

0 

0" 

• 

i 

s 

s 

1 

• 

• 

> 
< 

Extremes 

• 

a 
• 

> 
< 

s 

a 

S 

• 

e 
• 

> 
< 

1 

a 
« 

e 

■ 
• 

> 
< 

1 

a 

M 

W 

URBAN* 

(  IN  J 

i 

27. < 

3( 

29.2 

31 

33.3 

3J 

53.1 

63 

B( 

74.2 

77. ( 

65 

73.! 

ec 

71.1 

«( 

36.  e 

69 

it 

- 

87 

2( 

21 

3C 

4! 

41 

6! 

Tl 

71 

61 

S( 

3a 

32. C 

3< 

31.  C 

31 

3*. 3 

4*J 

53.1 

31 

60.  ( 

7! 

72.6 

81 

77.2 

•1 

73. a 

7| 

73.  < 

71 

59.1 

67 

91.1 

9« 

• 

61 

3C 

31 

31 

41 

3i 

6fl 

74 

73 

69 

S3 

30 

So«  RoUranc*  Nolo*  Following  Station  Indox 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


ILLINOIS 
1976 


Station 


Jan. 


Feb 


Mar 


Apr. 


May 


June 


July 


Aug 


Sept. 


Oct 


Nov. 


Dec.  Annual 


NOR  THWE  ST 


HENNEPIN   POwER  PlAnT 


EAST 
URBAN  A 


WEST  SOUTHWEST 
SPRINC-FIELD   kSO  AP 


SOUTHWEST 


CARLYLE  RESEttVOIr 


EVAP 
WIND 
MAX 
HIN 


EVAP 

OEP 

WING 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


3.13B 
.36 

17726 


5. 08 
2877 
67.5 


6. 076 
1378 
71.  1 
51.9 


3.931 
1  . 1 1 
1668 
72.3 
50.  1 


5.82B 

2533 

76.9 


5.97 
2398 
75.  1 


6.716 

77° 
69.3 
63.5 


6.89B 
.57 

15D0 


6.65 
1801 
89.7 


8.56B 

1968 

88.6 


6  .  36B 
197 


6.116 

.10 
1139 
90.0 
61 .  5 


7.89B 
1689 
92.1 
68.7 


6.80 
1809 
92.1 


b.  38B 
805 


5.15B 
.82 
973 
66.5 
62.9 


1159 
90.1 


7.69 
1882 


981 
85.9 
60.1 


5.10B 

.in 

1105 
82.8 
57.8 


7  .806 
16883 
79.6 
58.2 


6.56 
1935 
81.5 
60.6 


1513 
61.2 
13.0 


2.92B 

.32 
1630 
60.0 
11.5 


3  .95B 
2237 
61.5 
12.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
1978 


Years  of  Opened 
record     or  closed 
during  yr. 


CAHOKIA 
C  A  IRQ  HSU  CI 
CANTON  1  FSE 
CARBONUALF    SEWAGE  PL 

CARLINVILLE 
CARLINVILLE  2 
CAKLYLt  KFiFRVOIR 
C  ARM  1   o  NW 

r  entkal  ia 

C  HANNAHON  URESDFN  ISL 

-.HAKLFSTO* 
CHENOA 
CHESTFK 

CHICAGO  (.   *TR  FILT  PLT 
CHICAGO  MAVFaIR  PUMP 
CHICAGO  U ' HARE   WSO  AP  R 
CHICAGO  RHSFlAND  PUMP 
CHICAGO  S  WTR  FILT  PLT 
CHGO  SPRlNuFlFLH  PMPG 
CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   MIDWAY    WSO   AP  R 
CHILL ICOTHfc 
CI5NE  I  ESfc 
CLAY  CITY  6  SSE 
CLINTON  I  SS* 
COULTFRVJLLF   1  SSW 
CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DECATUR 

OE  KALB 
DIONA  3 
DIXON 

DIXON  SPRINGS  AGR  C 
DOWNS   i  NF 

ou  oooin  4  se 

EDELSTtIN 
EDWAKDSVULF    1  NE 
FFF INGHAM  3  W 
ELGIN 

FAIRBUKY  WATERWORKS 
FAIRFItLO  R«DI0  WFIW 
FARMfcP  CJTY 
FLORA  3  NW 

FREEPORT  WASTF   WTR  PLT 
FULTON  DA"  13 
GALENA   1  ' 
GALESBURO 
GALVA 

GE8HA"U  WOOns  ST  PARK 
GENESEU 

CI  8  SON  CITY   1  E 
GLADSTONE  0AM   1 B 
COLCJNOA  DAM  51 
GOLOtN  1  WW 
GRAFTON 

GRANO  TOWFR  2  N 
GREENFIELT   1  S 
CREENUC 

CREENVILLF   1  E 


16 


8S  10 
89  2* 


*90 

27| 

66 

720 

7  ' 

79 

673 

*32 

28 

3* 

640 

9* 

82 

752 

5b 

58 

7*6 

570 

680 

64* 

9b 

108 

6*0 

2  8 

800 

16 

16 

*50 

77 

*50 

55 

55 

815 

650 

27 

**5 

75 

775 

7* 

5*0 

38 

330 

17 

52 

*00 

10 

10 

31* 

10t) 

107 

628 

38 

390 

73 

8* 

625 

87 

87 

62  1 

501 

16 

16 

390 

53 

510 

5? 

505 

37 

680 

88 

98 

710 

28 

33 

*6U 

87 

6*0 

6*7 

67* 

20 

20 

659 

611 

600 

59* 

63 

107 

627 

30 

50 

510 

38 

*5* 

*60 

32 

70C 

68 

51C 

66* 

558 

75 

78 

521 

29 

62C 

86 

90 

8*C 

86 

97 

61! 

2 

69C 

87 

88 

5*C 

12 

12 

79< 

*2C 

86 

89 

80C 

> 

50C 

) 

79 

601 

76 

80 

88C 

)  * 

71 

691 

*2I 

81 

88 

73C 

n 

17 

50C 

1  0  * 

750  « 

*7 

592  3< 

.  *2 

800 

58 

77L  2" 

'  83 

855  8! 

.  10? 

50 

S  6< 

,  66 

63 

I  2! 

80 

65 

4* 

538 

*2 

35* 

97 

725  K 

>  89 

*30 

62 

367 

38 

55 

i 

5*0 

36 

580 

9? 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
1978 


Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

IO 

cL, 
c 

M 

(D 
H 

d 

u 
0) 
y-t 
CL| 

(X 

> 
M 

c  c 

O  <D 

o 

1-8 

90  44 

700 

91 

96 

12  3 

84  32 

366 

80 

80 

1   2  3 

83  32 

360 

74 

2  C 

90  01 

460 

86 

93 

I  2  3 

89  19 

464 

16 

16 

16 

i  2  34 

89  29 

630 

82 

83 

1  2  3 

87  «0 

710 

76 

76 

1  2  3  C 

87  40 

455 

33 

2  C 

91  01 

554 

42 

2  C 

90  12 

610 

84 

85 

1  2  3  C 

90  21 

630 

35 

35 

12  3 

88  06 

543 

36 

87 

12  3 

87  53 

642 

6 

6 

l  2  3  C 

89  57 

380 

5 

5 

1  2  3  C 

90  57 

550 

47 

2 

89  54 

780 

39 

39 

1  2  3  C 

89  25 

600 

6 

2 

89  21 

614 

25 

25 

1  2  3 

90  58 

700 

83 

83 

1   2  3 

89  50 

870 

C 

87  41 

447 

36 

2 

89  22 

590 

90 

90 

I  2  3 

88  30 

450 

APR 

C 

89  22 

670 

38 

2 

90  40 

610 

73 

2 

88  36 

820 

123 

123 

12  3 

90  23 

640 

C 

88  54 

477 

83 

83 

L  2  3 

88  58 

720 

C 

88  45 

486 

37 

2 

89  43 

585 

17 

17 

i  2  3  C 

88  21 

718 

31 

31 

i  2  3 

88  14 

742 

4 

2  C 

88  30 

480 

94 

96 

1  2  3 

90  08 

620 

36 

2 

89  03 

750 

84 

84 

1   2  3 

90  30 

582 

45 

47 

1  2  3  C 

90  38 

770 

85 

85 

12  3 

88  36 

620 

15 

2 

88  26 

520 

27 

89  58 

603 

82 

82 

.  2  3 

89  28 

630 

C 

87  45 

420 

103 

103 

1  2  3  C 

89  59 

700 

88 

88 

1  2  3 

89  42 

685 

48 

2 

89  17 

645 

48 

2 

SO  46 

720 

35 

2 

88  52 

490 

82 

83 

12  3 

89  02 

615 

16 

16 

12  3 

89  22 

550 

C 

89  20 

515 

17 

77 

12  3 

91  03 

548 

42 

2 

88  07 

510 

34 

57 

1  2  3  C 

39  16 

680 

C 

89  00 

785 

85 

87 

1  2  3 

88  04 

480 

90 

9 1 

1  2  3 

89  20 

690 

C 

88  5  1 

480 

90 

105 

1  2  3 

87  37 

514 

95 

96 

12  3 

89  05 

696 

88 

91 

12  3 

87  42 

730 

C 

87  42 

680 

86 

88 

1  2  3 

87  41 

710 

26 

26 

12  3 

88  59 

895 

17 

65 

1  2  3 

91  15 

730 

30 

2 

89  41 

652 

38 

38 

1  2  3  C 

87  48 

722 

38 

2 

89  09 

615 

16 

16 

12  3 

89  52 

600 

7 

2 

88  08 

690 

43 

66 

1  2  3  C 

90  48 

670 

C 

88  38 

650 

79 

80 

12  3 

90  07 

385 

23 

2  C 

89  46 

735 

17 

49 

1  2  3 

89  57 

610 

C 

91  12 

763 

27 

35 

1  2  3 

91  26 

483 

2 

42 

1  2  3  C 

91  25 

508 

48 

2 

88  10 

740 

27 

59 

1  2  3  C 

89  56 

428 

32 

2 

Station 


o 

x 
U 

c 


County 


3 


-J 


GRIGGSvlLLE 
HARRJSBUKG 

HARR  J  SdURC  DISPOSAL  PL 
HAVAN4   4  WNF 
HENNt°lN  POWER  PLANT 
HILLSBukU 
H00PESTON  1  NE 
riUTSuNVIllfc  PQWFR  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEWILLE  2  SW 

JdLlfcT  BRANDON  RD  DAM 

KANKAKEE  WTR  POLL  CTR 

KASKASKIA  R  NAV  LOCK 

KE I THSBURG 

KEWANFt   1  E 

KINCAIO 

L  AC  ON  2  t 

LA  HARPE 

LANARK 

LAWRfcNCEVILLE 

LINCOLN 

LOUISVILLE 

MACKINAW 

".ACUM* 

MARENGU 

MARIETTA 

MAR  I  UN  4  NNF 

MAROA   1  W 

MARSEILLES  LOCK 

MASON  C 1 TY   1  NW 
MATTOOn 

MC  HkNRY  LOCK  AND  DAM 
MC  LEANSBnRO  2  ENE 
MEOORA 
MINONK 

MOLINF   WSO  AP  R 

MONMOUTH 

MONTICfcLLl  2 

MORRIS 

MORRISON 
MORR JSQNVILLE 
MT  CaRMEL 
MOUNT  CARROL  L 
MOUNT  UL1VE  1  E 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MT  VfcRNON  3  NE 
MOWEAOUA 

MURPHYjBURO  2  SW 

NASHVILLE  4  NE 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEWT JN  6  SSF 

NOKOrllS 

NORMAL 

QLNEf  2  S 

DREGJN 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS   1  N 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSUN 

PEORIA  WSO  AP  R 

PEOTUNE 

PERU  2  W 

PETERSBURG  3  SSW 
PIPER  CITY  3  SE 

PITTSFIELO  2 
P0NT1AC 

PRAIRIE  LUJ  ROCHFR  1WSW 

PRINC^VILl.t 

PRDPHETSTnWN 

QUINCY  FAA  AP 

QUINCY  DAM  ?i 

3UINCY  M  t  MOR I A  L  BRIDGE 

RANTUUL 

RED  BUO  5  SF 


3717 
3879 
3884 
3940 
4013 

4108 

4198 
4317 
4355 
4442 

4489 
4530 
4603 
4629 
4655 
4710 
4739 
4805 
4823 
4879 

4957 
5o79 
5216 
5272 
52B0 
5326 
5334 
5342 
5364 
5372 

5413 
5430 
5493 
5515 
5539 
5712 
5751 
5768 
5792 
5820 

5833 
5841 
5808 
5901 
5917 
5927 
5935 
5943 
5950 
5983 

6011 
60bO 
6159 
61B5 
6200 
6446 
6490 
6526 
6558 
6579  06 


66O5 
6610 
0616 

66t>l 

6670 
6711 
6725 
6753 
6760 
6819 


6837  06 


6910 
0973 


7004  04 

7014  01 

7072  03 

7077  03 

70«2  03 


7150 
7157 


PIKE 

SALINE 

SALINE 

MASUN 

PUTNAM 

MONTGOMERY 

VERM ILIUN 

CRAwFQRD 

ROCK  ISlANO 

MORGAN 

JERSEY 
WILL 

KANKAKEE 

RANDOLPH 

MERCER 

HENRY 

CHRISTIAN 

MARSHAL L 

HANCOCK 

CARROLL 

LAWRENCE 

LOGAN 

CLAY 

TAZEWELL 
MC  DONOUGH 
MC  HENRY 
FULTON 
WILL IAMSON 
MACQN 
LA  SALLE 

MASON 

COLES 

MC  HENRY 

HAMILTON 

MACOUPIN 

WOODFORD 

ROCK  ISLAND 

WARREN 

PIATT 

GRUNDY 

WHITESIDE 

CHRISTIAN 

WABASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

BROWN 

JEFFERSON 

SHELBY 

JACKSON 

WASHINGTON 

MERCER 

JASPER 

MONTGOMERY 

MC  LEAN 

RICHLAND 

OGLE 

LA  SALLE 
CRAWFORD 
CHRISTIAN 

EDGAR 

EDGAR 

COOK 

LEE 

ADAMS 

PECRIA 

WILL 

LA  SALLE 

MENARD 

FORD 

PIKE 

LIVINGSTON 

RANDOLPH 

PEORIA 

WHITESIUE 

ADAMS 

ADAMS 

ADAMS 

CHAMPAIGN 

RANDOLPH 


139 
537 
537 
140 
141 
239 
740 
739 
441 
139 


139  06 
141  30 
141  OP 
437  59 

441  06 
141  15 

139  35 
l|41  01 

140  33 

442  06 

738  43 
140  09 

738  46 
140  32 
140  28 
642  15 
140  30 

437  46 

140  02 

141  20 

140  13 

739  28 

142  17 
538  06 

139  10 

140  54 
641  27 

440  55 

140  02 

141  21 

641  49 
139  25 
738  24 
442  06 
439  04 
l|40  01 

139  59 

438  21 
239  38 

437  44 

238  23 

441  11 
7|38  55 

239  18 

140  31 

738  42 

642  00 

141  21 

739  00 
2j39  23 

739  38 
7j39  38 
341  30 
141  41 

439  49 

140  40 

141  20 
141  20 

139  58 

140  4a 

439  37 
140  53 

438  05 
lj40  56 
641  40 

439  56 
439  54 
439  56 

740  19 
238  10 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 


REND   LAKfc   u AM 
ROCHfcLLE  6  NW 
ROCHtLLE 
ROCKFOkD  is  FNE 
rockftkO  win  AP 
ROSICLARfc 
RUSHV I LLfc 
SAINTF    MAP  i  F 
SALEM 

SHAWNFETUWN  NEW  TOWN 

SHtlbWILlt  DAM 

SIDELL 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WSO  AP 
STOCKTON  1  N 


STREATUR 

SULLIVAN 

TISKILWA 

TUSCULA 

JRBANA 


PNF 
^SW 
SE 


UTICA  STARvFD  ROCK  DAM 

VANDAL 1A   ?  NW 

VIROfcN   1  N 

VIRGINIA 

.IALNUT 

WASHINGTON   I  WSW 
WATERLOO 
WATEKMAN   1  FSE 
WATSEKA  2  NW 
WAUKEGAN 


O 

o 
c 


71b7 
7349 
735*. 
7377 


County 


7382I  01 

^t)7  0* 
7551  03 
76U3  07 
763(>  07 
7859  09 


7876  07 
7952  05 
81*7  08 

81791  06 


8293 


01 


8353  02 


d3t)9 


WAYNb   CITY  1 
WE  NONA 
WEST  SALE" 
WHEATS  3  jF 
WHITt   HAuL  1 
W I NDSOK 
YATES  CITY 


N 


bedij  07 
87*0  05 

8756  02 
8781  07; 
88601  06 
B87oj  06 
8916  01 
89*01  04! 
900?  08 
9010  02 
9021  05 
9029  02 


FRANKLIN 

OGLE 

OGLE 

WINNEBAGO 

WINNEBAGO 

HARD  I N 

SCHUYLER 

JASPER 

MAR  I  ON 

GALLATIN 

SHELBY 

VERMILION 

RANDOLPH 

SANGAMON 

JU  DAVIESS 

LA  SALLE 

MQULTK I C 

BUREAU 

DOUGLAS 

CHAMPAIGN 

LA  SALLE 

FAYETTE 

SANGAMON 

CASS 

BUREAU 

TAZEWELL 

MONROE 

OE  KALB 

IROQUOIS 

LAKE 


-o 

3 


l-J 


90*0  09  WAYNE 
9090  0<*  MARSHALL 
9193 


9221 
92*1 
V35* 
9816 


09l  EDWARDS 
02  DU  PAGE 


GREENE 
SHELBY 
KNOX 


438  0? 
6*1  57 

641  54 

642  18 
642  1? 
537  25 

140  07 

738  5(S 

238  38 
5l37  43 

239  24 
7|39  55 
4|38  Oft 
L39  50 
«42  21 

141  OS 
2|39  34 
141  16 

739  48 
7(40  06 

141  19 
2)38  59 
ip9  31 
239  57 
6,41  34 

140  4? 
438  20 
6*1  46 
1j40  47 
342  21 

738  21 

li41  04 

738  31 

141  49 
J39  26 
2|39  26 
140  47 


<D 
T3 
3 

•a 

c 
o 

l-J 


88  59 

89  10 
89  04 

88  59 

89  06 
88  2  1 

90  35 
88  01 
88  57 
88  11 

88  47 

87  49 

89  43 

89  40 

90  00 
8«  48 
83  3  ? 
89  28 

88  1  7 

88  14 

38  59 

89  07 

89  <,6 

90  13 
89  35 

89  25 

90  09 
88  45 
87  46 

87  53 

88  35 

89  04 
88  00 
88  04 

90  23 
88  36 
90  01 


Years  of 
record 


1 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


SEP 


SE' 


13 


32 


See  Reference  Note*  Following  Slilion  Index 
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REFERENCE  NOTES 


ILLINOIS 


Additional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asheville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES: Division  averages   in  the  annual   issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    in  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and 
wind  movement  in  miles.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  noted  below  in  the  Evaporation  and  Wind  table. 
Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  endinn 
at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8  inches 
above   the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  baaed  on  the  period    1941-1970.        "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on 
periods  varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,    became  effective  with  data   for  January  1957. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,    such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLES:     Included  are  all  soil  temperature  stations  with  any  data  published  for  the  calendar  year,  whether  or  not  opened  or  closed  durm 
the  year.     See  the  reference  notes  of  the  monthly  issues  for  information  on  individual  stations  as  to  soil  type,  ground  cover,  and  degree  of  slope. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record . 

+    Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 
*     Amount   included  in   following  measurement. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M     One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
dally  record. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ILLINOIS     2-KASKASKI A     3-LAKE  MICHIGAN     4-MISSISSIPPI     5-OHIO     6-ROCK  7-WABASH 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder- 
only  stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soli  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  35  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  20  cents.     Note  minimum  charge  and  ordering  instructions  below. 

SUBSCRIPTION  PRICE:     $5.10  per  year  for  each  section  including  annual  summary;   $8.00  additional  for  foreign  mailing;   40?  single  copy;   30?  annual  sum- 
mary.    There  is  a  minimum  charge  of  $2.00  for  each  order  of  shelf-stocked  issues  of  publications.     Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ; 
send  payments  and  orders   to:      National  Climatic  Center,   Federal  Building,   Asheville,   NC     28801.     Attn:  Publications. 
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Darlington 


Lake  Geneva 


Dubuqu*  L  4  D  11 

-o 

^  Galen*  1  N 


@ 

Durtique  WSO  AP 


t — Tr- 


C  SoU  Temperature 
O  •  O  Precipitation  only 
(D  Precipitation,  storage 

-O-  -9-      PrecipUolion   and  Temperature 

-fy  Precipitation,  Temperature  ana  Evaporation 

'Type  of  gage:      O  N  on -recording, 
•   Recording        (>  fioM  l>p« 

Double  Circle  combinations  indicate  tne  availability  of  more 
detailed  meteorological  data 


Ullnola  City  Oaa  Lb 

Washington 

^"■^  Coluai.ua  Junction  2  SSU 

ALBERS  EQUAL  AREA   PROJECTS  ^ 

STANDARD   PARALLELS  AT  29  '/2*  AND  45*/2* 

Kev  Boa  ton  Daa  17 

QKaitaabm 


Lanark  1  SE 

'<>  •  I 

Howat  Carroll  ■ 


Rockford  WS( 


Oregon 


-Fulton  Di 


C.laton    ■      -n-  Jq. 

ft  T 


Mount  Pleaaant 

^ — 


"•"■•l"      Burlington  Radio  KBUR 
O 

Fort  Madison  / 


Keokuk  Lock  4  hi  19  -<>• 


ri 


Chicago  0  Mara  WSO  AT 
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